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•^COMPANY CONFIDENTIAL 

The ODNTEffTS Of THIS catalog are for T>£ DCCUiSlVE U$E OF TEtORONlX 
employees p AhY unauthorized use may constitute a I>€FT. 



PARTS INFORMATION 
(WHERE TO LOCATE - HOW TO DO) 

BILL OF MATERIALS * CoPipOf\ent ItBin Sequence Rej>Drt (#400*02) - 55-139, Ext, 35B4 



PURPOSE AND USE 

This catalog is not Intended to be a specification document by in- 
eluding all characteristics of the parts listed. It is a catalog 
with parts arranged in an Order detennlned by the prirae charecter- 



- aUlTER INFORMATION: 

1. For a gfren part number - Use IMS • IHINQRT2. 

2. General reference - See Inside back cover or call Ext, 2727, 

- central stores parts * 71-551, Ext, 4m, 



Parts not listed herein are either not to be used in new design or 
are so new that their characteristics my yet be changed. We sue* 
gest you call the appropriate Catiponent Engineer and/or check the 
component specification for complete details on any part before 
making a decision on Its use. Specifications can be obtained from 
Reprographics 58-038, ext, 1658, 6f viewed at any of the satellite 
aperture card locations* 



- CGMPQHENT ENGINEER for a part Is? - See Pages 0-A6 thru 0-57, 

* COHPONEPIT ThfQRHATIOH SYSTEM (CIS) - Available on CVBER B Machine. 

1, On-line queries and data entry of purchased component information. 

2, Printed reports of purchased component information. 

3, Call nSDG at Ext-s. 2520, 2583 or 2587 for more information, 

- COMPONENT MEWS (publication) - 58-122, Ext- 1762 for copies. 



CORRECTIONS & SUGGESTIONS 

Correctians or suggestions are encouraged at any time. Cal! ext 
2585 or man to delivery station 78-587. Special forms for this 
purpose are also included at the front of the catalog, 

UPDATES AND NOTES 

throughout the catalog entitled UPDATES 

AMD NOTES for your «se, 

HOW TO ORDER CATALOGS 

Call ext. 2591 or write to Parts Cataloging, 78-567, We will need 
your oame, payroll code, delivery station and responsibi 1 ity-cost 
center. 



USING CATALOGS FOR 
PARTS REPLACEMENT 

No effort has been made to correlate the parts in this catalog with 
those parts which are available for replacement in the field. Some 
of the parts listed herein are not available for use as replaceinent 
parts* Ordering such parts will only slow your order and impede 
the general efficiency of the parts ordering process. All replace- 
inent parts are listed in the MPR [Numerical Parts Record 



COST CODE 

(CC CQHJM) 



CODE 


% VALUE 
with * 


^ VALUE 
no suffix 


% VALUE 
with + ' 


A 


.2C 




*751 


0 


1,254 


1.5t 


2C 


C 


2, St 


3C 


3.7SC 


D 


4.25t 


5t 


Si 


E 


7t 


et 


lOC 


F 


13c 


15C 


lae 


G 


224 


25c 


35c 


H 1 


40 1 


sot 


60C 


I 


sst 


7St 


SI 


0 


$1.25 


$1.50 


S2 


1C 


SZ.5D 


$3 


$3.75 


L 


$4.25 


$5 


$6 


M 


S7 


$8 I 


$10 


H 


$13 


$15 


$18 


0 


$22 


125 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



NEW FEATURES IN THIS CATALOG 

MICROCIRCUIT COVER LIDS * SECTION 3, 

TEK ALUMINA INSULATORS S HEAT SINKS [MASHERS. TUBES & RODS) 

- secnoN 5. 

CATALOG DISTRIBUTION NOT AUTOMATIC 

We have special routing lists to announce new catalogs. A 
response to those notices is necessary each time to receive 
the next edition of a catalog. Call Ext77S9l to have your 
name added to the mailing list. 



S0€ flUm™ CATALOGS TO SALVIAS. 02-00L 



- COMPONENT RELlABlUTy * 58-061, Ext. 1605. 

- CORPORATE RELIABILITY INFQRMATIQN SERVICES - 53*114, Ext. 8O04-MR. 

1, Component field and plant failure rates, 

2, Product failure experience. 

^ 3. Reliability on-line information system* 

4. Component field failure reports, 

- COST ; 

1. Of a part - 55*640, Ext. 3246. 

2. Of an instrumerit - 55*640. Ext. 3246, 

3* How a cost was arrived at - 55-640, Ext. 3246. 

- ascription of A PART - (In Item Master), Ext. 2220, 

- environmental test lab (i.O.) - SQ-132, Ext, 4788, 

* environmental test lab {1,0.0.) - 63-076, Ext. 3937-W, 

* NETTING REPORT (requirements) - Ext, 3260 

* m - fNumencal Parts Record) - Parts Research, 73-848. Ext. 2156. 

- PARTS RESEARCH - (Customer Service) - 73-848, Ext, 2156. 

- P£L'' (^arts Price List) - Parts Research, 73-275, Ext. 1951. 

- PPRL - (Parts Price I Replacement List) - Parts Research, 73-275, Ext. 1951. 

- RESERVES on a part * Ext- 3268* 

- salvage t (Further questions call Ext. 4241.) 

T, Paper and old catalogs - Send to 02-001. 

2. Chemicals with precious metals - 10-000, 

3. Precious metals bearing scrap - 6S-000, 

(There is a precious metals transfer forra available - #000-8855-00) 

- SOURCES on a purchased part: 

1* PISL [Purchased Item Source List) - Attached to each part specification. 

2. PISL on-line on the Component Information System on CYBER B Machine (See 

CIS above). Users manual for CIS is available from 78-584. 

3. Buyer - See inside back cover or call Ext, 2741* 

- SPECIFICATION DOCUMENT for a part: 

1, Ape nature card file and viewer-printer* 

a. Reprographics, 50-038, Ext. 1658 (generally same day service. 24 hours). 

b. Buildings 19. 39, 50, 63* 78 and 92* 

2. Aperature card file and viewer only: 

a. Buildings 02, 19. 51. 53, 55, 58, 60, 70, 73 and 94. 

- STATUS of a part - IMS - IMINORTE 

- To order A NEW PURCHASED PART: 

1. For trial use: Special purchase requisition {Form *000-1165-00). 

2. For permanent use: PPIF (Form #000-1704-00) to 7B-5&4* 

■ To order PARTS FROM STOCK - Refer to Materials Ordering 8 Planning Process Manual * 

‘ To order PRINTED FOf^^ - Use Requisition Review Loo Sheets [Form #000*5930-00) 
and send it to 70-697, Ext. 4166, 

* To order TIK INSTRUMENT MANUALS: 

1. from the field - Use TELNET. 

2, Internal - Use Requisition Review log Sheet and process It like a part order* 

[NOTEi Manuals cannot be orderd by instrument number; to get manual nimbers 
call Ext* 2200.) 

- To order TE< PRODUCT CATALOGS - 76-131 , Ext. 2248, 

* To order THESE CATALOGS - 78-567, Ext. 2591. Include your name, payroll code, 

delivery station, ext. and responsibility cost center. 

" To order UNNUMBERED PARTS SAMPLES * Special purch. reg. to engineering buyer. 

UNNUMBERED PARTS AND WHO HAS THEM - Check with engineering buyer or component 
evaluation engineer, 

- VENDOR COMPONENT CATALOGS [NOW IN 01 VISIONS) 

COM DIV 627-1336 10 627-2858 DAO 629-1452 

COM OIV 627-1369 100 685-3956 TECH 627-6017 

- WHERE A PART IS USED Hnstrument or Kit): 

1. 78-608, Ext. 2200 

2. Use Bill of Materials (Componefit Item Sequence portion. 

3. First used on: Ext, 2220. 



Copyrisitt ^ 1 082 by Inc.. Bwtrttm. Dragon. Printad In th« United StstH of Attiorica. All ii#li v* 

rmtnrtd. ConlMiti of this putilk^tlon may not b# rwpfoducvf in any form iwilhotit pwimiskin of Taktroolx. Inc. 




PURCHASED PART INITIATION FORM 

The PPIF Is shown below. The form was revised to add spaces for safety requirements, and space to list second source. 
Please salvage the old forms and order new 6ne$ from the warehouse (P/N 000-1704-00). 



ORIGINATOR - Fill as completely as 
possible. Attach two copies of manu- 
facturer’s data sheet or two Tek 
drawings. In the event of a mod, a 
copy of the mod proposal. Send all 
six copies of the PPIF and attachments 
to Documentation Coordination, 78-584. 



C.E . - Oocumentation Coordinator 
Tlxt. 2586 A 2578) will assign parts 
coordination number for tracking. 
C.E. Engineer will complete this 
section. 



BASE DATA MANAGEMENT DEPT . - Assigns 
Tek part number and description. 



FIRST PARTS DISTRIBUTION - Used to 
reserve stock for rood. If a new part 
in new instrument. Engineering Stock 
parts may be set up. 



PURCHASING - Completed at time of 
Tnitial j^r chase order. 




WHAT IS THE COMPONENT INFORMATION SYSTEM? 



The Component Information System (CIS) Is a computerized database system which acts as a centralized source of information on purchased components. 
CIS contains the following types of services: on-line data entry ^ the originators of the data , on-line queries by any CYBER B computer user using 
a user-friendly interactive program, and standard and customized reports ^ lists of parlts suppTled by the user. The database currently contains 
information on 59,000 purchased and 7,000 Tek-manufactured components. Most of the information contained in the system is related to ’’fitness for 
use". CIS now contains information on purchased part descriptions, buyers, costs, controlling documents, official sources for parts. Component 
Engineering and Reliability Engineering coninents on purchased parts. Product Safety generated information about safety-controlled parts, and 
parametric information (only for memories at this time). CIS currently contains information on purchased part documentation (currently existing 
in Dorothy Smith's Documentation Coordination System). 
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EIA DATE CODE 



EIA DATE CODE 
What and why: 

The production lot date of many, If not most, of our purchased electrical parts are identified by using the EIA date code system. In other 

words, the EIA date code is used to identify the date of production for a part. 

How does the date code work? 

The last two digits of the production year plus the number of the week of that year are used. A hypothetical example of the use of the EIA 
date code would be: two digits for the year - such as "82" and another two digits for the week of the year. Thus, the date code might be: 

8206 which would represent "82" for 1982, the production year, and "06" for the week of February 4-10, the production week. (The first week 

of the year is that calendar week in which the first Thursday falls.) 

If a component manufacturer is unable to use the four-digit date code, an alternate three-digit code may be used by taking only the last 
digit of the year. The above example would then become: 206. 
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We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we have slipped-up and you feel there is room" ‘or 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 

. Address Phone 

ERRORS, OMISSIONS, SUGGESTIONS: 
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SEND TO DOROTHY SMITH> 78- 56 7. 





We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we have slipped-up and you feel there is room for 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 



Your . 

Name Address Phone 






ERRORS, OMISSIONS, SUGGESTIONS 






Feedback 



We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we .have slipped^up and you feel there is room for 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 



Address 



Phone 



ERRORS, OMISSIONS, SUGGESTIONS: 



SEND TO DORQTHY SNITH, 78- 5 6 7. 



Feedback 



We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we have slipped-up and you feel there is room for 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 



Address 



Phone 



ERRORS, OMISSIONS, SUGGESTIONS: 



SEND TO DOROTHY SMITH, 78 - 56 7. 



IV 



IV 



SUGGESTIONS 




We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we have slipped-up and. you feel there is room for 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 

1 . Your 

]. Name ^ Address Phone_ 

ERRORS, OMISSIONS, SUGGESTIONS: 



User 

Feedback 
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SEND TO DOROTHY SMITH. 78- 56 7. 



We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we have slipped-up and you feel there is room for 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 

i * 

|. Your 

I. Name Address Phone 

;! ERRORS, OMISSIONS, SUGGESTIONS: 
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User 

^ Feedback 






SEND TO DOROTHY S M I T H . 7 8 - 5 6 7. 
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We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we have slipped-up and you feel there is room for 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 



Your 

Name Address Phone 



ERRORS, OMISSIONS, SUGGESTIONS: 





SEND TO DOROTHY SMITH, 78-56 7. 





We want this to be the FINEST - MOST USEFUL printing you have 
ever seen. If we have slipped-up and you feel there is room for 
improvement, please tell us at once. You will be doing us a 
great favor if you call a problem to our attention. 
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VI 



SUGGESTIONS SUGGESTIONS 





STATIC AWARENEjSS 

HANDLIWO OF STATIC SENSITIVE COMPONENTS 




1. MINIMIZE HANDLING 
Check incoming semiconductors against the 
list of static sensitive devices and label 
the containers. Make required count of 
devices without removal from protective 
packages when possible. Remove the device 
for testing, inspection, or assembly only 
at a static-free work station. Never hand 
a sensitive device to another person with- 
out anti -static protection. Never probe 
or test static-sensitive devices with a 
volt-ohm meter. 




^ : 



2. KEEP PARTS IN THEIR 
ORIGINAL CONTAINERS. 

Examine device packages to verify confor- 
mance to anti-static packaging requirements. 
Repackage items in the original container 
if it is anti-static. Use precautionary 
labels, 006-2388-00 1 1/4x3 standard 
size and 006-2388-01 3/4 x 1 1/2 quarter- 
standard size. Monitor materials and work 
surfaces periodically with static meter. 




3. DISCHARGE’ PERSONAL STATIC 
BEfORE HANDLING DEVICES. 

Do not wear nylon or synthetic type gowns. 
Cotton or a cotton blend is preferred. Do 
not remove shop coats in ah area where un- 
packaged devices are present. Cover long 
sleeves with anti-static gauntlets. Wear 
a ground strap(p/N 006-2404-01) when work- 
ing on static sensitive devices. Avoid 
touching devices with clothing or textiles 
Don't wear wrist strap over clothing. 




4. PICK UP STATIC SENSITIVE 
DEVICES ONLY BY THE BODY. 

They should not be handled by the leads. 
Avoid touching leads or contacts on sub- 
assemblies and printed circuit boards 
which contain sensitive devices. Use a 
wrist strap when handling static sensitive 
devices, or circuit boards containing them. 



ri.-yj 




I 5. USE CONDUCTIVE OR ANTI-STATIC 
CONTAINERS FOR STORAGE AND 
TRANSPORT. 

There are many materials which serve as 
anti-static containers and packages. These 
include metal tubes, conductive foam, anti- 
static vials, metallized packages, metal 
foil, carbon impregnated plastic, and pink 
poly. Tektronix now stocks many sizes of 
pink poly bags, from 2" x 4“ to 18“ x 29". 
The list changes continually so contact 
Glen Johnson ext. 2453 
for the latest part numbers and sizes. 







6. DO NOT SUBJECT SEMICONDUCTORS 
TO SLIDING MOVEMENTS OVER ANY 
SURFACE AT ANY TIME. 




7. AVOID ALL PLASTIC, VINYL 

AND STYROFOAM IN THE WORK AREA 
EXCEPT ANTISTATIC PLASTICS. 

Do not allow devices to contact ordinary 
plastic or textiles. Do not touch with 
fingers unless wrist strap is worn (in place). 

Many commonly used items can damage static- 
sensitive devices. These materials include: 
Styrofoam cups, plastic coffee cups, plastic 
. coffee cup holders, cigarette packages with 
cellophane wrappers, plastic combs, vinyl 
books or folders, plastic covers on work 
sheets, plastic bottles, plastic bags, potato 
chip bags, plastic purses, plastic solder 
suckers, and plastic ash trays. Papers kept 
in work area should be stored in pink poly bags. 

Replace devices in antistatfc bag or con- 
tainer when work is complete. 




8. REMOVE DEVICES FROM PROTECTIVE 
PACKAGING ONLY AT A STATIC FREEVYORK 
STATION. WHILE WRIST STRAP IS WORN AND 
CONNECTED TO ANTISTATIC WORK SURFACE. 



STATIC-PROTECTED TOOLS 
AND MATERIAL 



The following materials and tools are currently 
available for use with static-sensitive parts: 






Tek P/N 


Conductive Foam 
(Velostat) ■ 


12"x24"xl/4" 

5/8"xl-l/2"xl/4" 

3/4"x2"xl/4" 


006-2356-00 

006-2357-00 

006-2358-00 


Conductive Bench 
Top 


3' X 8' 


006-2403-01 


Static-Free 
Bubble Pack 


6“ X 250’ 
12“ X 250' 
24“ X 250’ 


006-1523-01 

006-1524-01 

006-1525-01 


Static- Free 
Plastic Bags 


2“x4“ 2 mil 
3“x4" 2 mil 
3"x6.5“ C mil 
5“x5“ 3 mil 
5''x9-l/4“ 3 mil 
9“xl2“ 3 mil 
12''xl6“ 3 mil 
18"x29“ 6 mil 


006-0763-02 

006-1151-02 

006-0769-02 

006-0343-02 

006-0764-02 

006-0768-02 

006-2395-02 

006-0342-02 


Anti-Static 
Wrist Strap 


Conductive Fabric 
Adjustable Bead 
W/270KJ1 resistor 


006-2404-00 

006-2404-01 


Desoldering Tool 


Silverstat 

Soldapullt 


003-0795-00 



STATIC FREE WORK STATION 

A Static free work station is a work 
bench which has been covered with a 
sheet of anti -static material. A metal 
bolt grounds the material to a metal 
table support. NOTE: Table tops 
should not be connected to hard ground 
(building ground). There should always 
be a minimum of 200K ohms and a max- 
imum of BOOK oNns between the operator 
and hard ground. 

A wrist strap makes ground contact 
between the operator's skin and the 
anti -static work surface. If long 
sleeves are worn, anti-static gauntlets 
are worn. Avoid static producing 
materials at a static free work station. 
These materials include padding. 
Styrofoam circuit board carriers, 
regular plastic bags and items listed 
under the illustration captioned 
"Avoid all plastic, vinyl, and Styro- 
foam in the work area, except anti- 
static plastics." 

Keep packaging in contact with the 
anti -static Work surface when being 
opened and closed. Any NON-anti -static 
polyethylene surface can cause per- 
manent damage by chemical action and 
should be avoided. Place paperwork 
or manufacturing documentation In anti- 
static envelopes. Only those persons 
grounded with a wrist strap should 
touch devices and assemblies which 
contain static sensitive semiconductors. 
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INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 

MULTIFUNCTION 



VENDOR 




** 








ft 




VENDOR 






HI 






119 


CASE 


NUMBER 


PART NUMBER 




CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


RC 




NUMBER 


PART NUMBER 


IHy 


[ CC 


DESCRIPTION 


OTHER 




STYLE 






1 


Mi 


CROCOMPUTERS 






1 


u 


ICROPR 


0( 


T -- 

DEI 


SSOR SUPPORT 


(C< 


•N1 




8031 


156-1684-00 


A 


0 


Single Component 8-Bit 


Sernd 




40 DIP 


4289 


156-1113-00 


N 


M 


Standard Memory interface 






40 DIP 


8035 


156-1434-00 


A 


K 


Single Component 8-Bit 




IJ 


40 PIP 


6402 


156-1310-00 


A 


K+ 


UART 




IJ 


40 DIP 


8039 


156-1387-00 


A 


L- 


8-Bit CPU, RAM, I/O 




2J 


40 DIP 




156-1310-02 


A 


L- 


UART * 


Sernd 




40 DIP 


8741 A 


156-1365-00 


A 


0+ 


Universal Peripheral Intfc 






40 DIP 


6522 


156-1539-00 


A 


L 


Peripheral Interface 






EfiffiSa 


8748 


156-1364-00 


A 


N+ 


64 X 8 RAM; 1024 x 8 EPROM 






40 DIP 










Adapter w/Timer 








6803-1 


156-1683-00 


A 


M+ 


8-Bit 






40 DIP 


6531 


156-1530-00 


A 


N- 


RAM-ROM-I/0, NMOS 




3F 


40 DIP 








Mi 


Croprocessor 


s 






6545A 

6821 


156-1785-00 

156-0427-03 


A 

A 


L- 


CRT Controller 
Peripheral Intfc Adapter 


Sernd 




40 DIP 
40 DIP 


















6821 


156-0427-04 


A 


K 


Peripheral Intfc Adapter 


Sernd 


4F 


40 DIP 


















68B21 


156-1205-00 


A 


K 


Peripheral Intfc Adapter 




4F 


40 DIP 


280A 


156-0983-00 


A 


M+ 


8-Bit 




3H 


40 DIP 
















Z80A 


156-0983-02 


A 


L 


8-Bit 






40 DIP 


68B21 


156-1205-01 


A 




Peripheral Interfc Adapter 


Sernd 




40 DIP 


1802D 


156-1280-00 


A 


0- 


8-Bit 




20 


40 DIP 


6840 


156-1549-00 


A 


L+ 


Programmable Timer Module 


Sernd 




28 DIP 


2901 A/B 


156-1043-00 


A 


L+ 


4- Bit Microprocessor Slice 




4G 


40 DIP 


68B40 


156-1426-00 


A 


K+ 


Programmable Timer Module 






28 DIP 


2901A/B 


156-1043-02 


N 


M 


4-Bit Microprocessor Slice 


Sernd 




40 DIP 


6850 


156-0658-00 


A 


J+ 


Asynchr Comm Intfc Adapter 




2J 


24 DIP 


















6850 


156-0658-01 


A 


M- 


Asynchr Conn Intfc Adapter 


Sernd 




24 DIP 


2901A/B 


156-1043-03 


A 


M 


4-Bi t Mi croprocessor SI i ce 


Sernd 




40 DIP 
















2909 


156-1029-00 


N 


L+ 


4-Bit Pres. Cont. Slice 






40 DIP 


68B50 


156-1206-00 


A 


K 


Asynchr Comm Int 




3E 


24 DIP 


2909A 


156-1029-01 


A 


L- 


4- Bit Pres. Cont Slice 






40 DIP 


6852 


156-1013-00 


A 


L 


Synchr Serial Adapter 


Chkd 




24 DIP 


6500/1 EA 


156-1402-00 


U 


0+ 


Emulator DVC 






64 DIP 


8155 


156-1730-00 


A 




RAM w/I/O Ports & Timer 






40 DIP 


6502 


156-1425-00 


U 


L 


8-Bit 




3H 


40 DIP 


8202 


156-1442-00 


N 


N+ 


Dynamic RAM Controller 






40 DIP 










8-Bit (2MHz) 








8202A 


156-1599-00 


U 


N+ 


Dynamic RAM Controller 


Sernd 




40 DIP 


6502A 


156-1425-01 


U 


M 






40 DIP 
















6504 


156-1482-00 


u 


L 


8-B1t 




3H 


28 DIP 


8203-3 


156-1697-00 


U 


N 


Dynamic RAM Controller 






40 DIP 


6800 


156-0426-00 


N 


L+ 


8-Bit Parallel CPU 




4G 


40 DIP 


8212 


156-0962-00 


N 


K+ 


8-Bit I/O Port 






24 DIP 


6800 


156-0426-01 


N 


L+ 


8-Bit Parallel CPU 


Chkd 




40 DIP 


8214 


156-0963-00 


N 


M- 


Priority Interupt Cont, 






24 DIP 


6800 


156-0426-05 


N 


M+ 


8-Bit Parallel CPU 


Sernd 


3F 


40 DIP 


8224 


156-0945-00 


N 


J+ 


Ceramic Pkg only 
Clock Generator/Driver 




3G 


16 DIP 


68B00 


156-0426-04 


N 


L+ 


8-Bit Parallel CPU 




4G 


40 DIP 


















6802 


156-1342-00 


A 


M+ 


8-Bit w/Clock and RAM 






40 DIP 


8224 


156-0945-01 


N 


K 


Clock Generator/Driver 


Sernd 




16 DIP 


6808 


156-1342-01 


A 


K 


8-Bit w/Clock (1.25 MHz) 






40 DIP 


8228 


156-0947-00 


N 


L 


System Cont/Bus Driver 




21 


28 DIP 


68B09 


156-1494-00 


A 


N 


8-Bit 






40 DIP 


8228 


156-0947-02 


N 


M- 


System Cont/Bus Driver 


Sernd 


28 DIP 


68B09 


156-1494-01 


A 


N 


8-Bit 


Sernd 




40 DIP 


8243 


156-1356-00 


A 


K+ 






24 DIP 


Input/Output Expander 


68B09E 


156-1720-00 


A 


N- 


2 MHz, HMOS 






40 DIP 
















Z8001A 


156-1525-00 


A 


0+ 


16-Blt 






48 DIP 


8243 


156-1356-01 


A 




Input/Output Expander 


Sernd 




24 DIP 


Z8002A 


156-1558-00 


A 


0+ 


16-Bit 






40 DIP 


8250 


156-1336-00 


U 


M 


Asynchr. Comm Element 






40 DIP 


8080A 


156-0954-00 


N 


L 


8-Bit Parallel CPU 




31 


40 DIP 


8251A 


156-0877-00 


A 


L 


USART 




^H 


28 DIP 


8085 


156-1088-00 


N 


L- 


8-Bit 




4H 


40 DIP 


8251A 


156-0877-01 


A 


L+ 


USART 


Sernd 




28 DIP 


















8251A 


156-0877-04 


A 


K+ 


USART 


Sernd 




28 DIP 


8085 


156-1088-01 


A 


L+ 


8-Bit 


Sernd 




40 DIP 


















8085A-2 


156-1088-02 


A 


L 


8-Bit 




3E 


40 DIP 


8253 


156-1036-00 ^ 


A 


M 


Program Interval Timer 




3E 


24 DIP 


8086 


156-1416-00 


A 


0+ 


16-Bit NMOS 


Sernd 


3E 


40 DIP 


8253 


156-1036-01 : 


A 


M+ 


Program Interval Timer 


Sernd 




24 DIP 


8086-2 


156-1416-01 


A 


0+ 


16-Bit NMOS 






40 DIP 


8255A 


156-1570-00 j 


A 


L- 


Program Peripheral Intfc 


Sernd 




40 DIP 


8088 


156-1609-00 


A 


N+ 


8-Bit 






40 DIP 


8255A 


156-1570-01 1 


A 




Program Peripheral Intfc 


Sernd 




40 DIP 


















8257 


156-1202-00 


N 


M 


Program DMA Controller 


Sernd 




40 DIP 


8088 


156-1609-01 


A 


N+ 


8-Bit, Ceramic Pkg only 






40 DIP 
















TMS9900 


156-0935-00 


N 


0 


16-Bit 




21 


64 DIP 


8259A 


156-1204-01 


A 


N- 


Program Interpt Controller 


Sernd 




28 DIP 


TMS9900 


156-0935-02 


N 


0 


16-Bit 


Sernd 




64 DIP 


8274 


156-1656-00 


A 


0 


Multi Protocol Serial Cont 






40 DIP 


TMS9900 


156-0935-03 


N 


0+ 


16-Bit, Ceramic Pkg only 






64 DIP 


8275 


156-1455-00 


A 


0- 


CRT Controller 






40 DIP 


SBP9900A 


156-1404-00 


N 


0+ 


16-Bit Bipolar 






64 DIP 


8279-5 


156-1535-00 


A 


M 


Prog Keybd/Display Interfc 






40 DIP 


















8284 


156-1428-02 


A 


M- 


Clock Generator/Driver 




3G 


18 DIP 


SBP9989CJ 


156-1636-00 


N 


0+ 


16- Bit Bipolar 






64 DIP 


















68000L8 


156-1445-00 


A 


0+ 


16-Bit NMOS 




3G 


64 DIP 


8288 


156-1427-00 


A 


M+ 


System Cont/Bus Driver 






20 DIP 


68000L10 


156-1445-02 


A 


0+ 


16-Bit NMOS 






64 DIP 


8288 


156-1427-01 


A 


N- 


System Cont/Bus Driver 


Sernd 




20 DIP 


















8755A 


156-1531-00 


A 


0+ 


8-Bit EPROM with I/O Port 


Sernd 




40 DIP 




MIC 


^0 


PF 


tOCESSOR SUPP 


ORT 






9007P 

9513 


156-1763-00 

156-1550-00 


A 

A 


N+ 


CRT Video Processor 
System Timing Controller 


Sernd 

Sernd 




40 DIP 
40 DIP 


Z80A-CTC 


156-1620-00 


A 


L 


Counter Timer Circuit 


Sernd 




28 DIP 


9901 


156-1296-00 


N 


L 


Programbl Systems Intfc 






40 DIP 


Z80A-PI0 


156-1612-00 


A 


L 


Parallel I/O Circuit 


Sernd 




40 DIP 


9902 


156-1295-00 


N 


L 


Asynchr Comm Control 






18 DIP 


Z80A-SI0/1 


156-1424-01 


A 


N- 


Serial Input/Output 


Sernd 




40 DIP 


9904A 


156-1692-00 


A 




Clock Generator/Driver 






20 DIP 
















9927 


156-1386-00 


A 


0- 


CRT Controller - SMC 






40 DIP 


















9927 • 


156-1386-01 


A 


N+ 


CRT Controller - SMC 


Sernd 




40 DIP 


















58167 


156-1601-00 


A 


M- 


Real Time Clock Calendar 






24 DIP 


mPB765 


156-1412-OU 


A 


N+ 


Single/Double Density 






40 DIP 


681 2TL 


156-1660-00 


A 


0 


Intel 1 Peripheral Contrlr 






48 DIP 










Floppy Disc Controller 








8237-2 


156-1606-00 


A 


0- 


Multimode DMA Controller 






40 DIP 


2653 


156-1572-00 


A 


N 


Polynomial Gen Checker 






16 DIP 


74LS362 


156-0993-00 


N 


K+ 


Clock Genera tor/Oriver 




IJ 


20 DIP 


2661-2 


156-1460-0C 


A 


N- 


Enhanced Programmable 




3E 


28 DIP 


74LS362 


156-0993-01 


A 


M 


Clock Generator/Driver 


Sernd 




20 DIP 






• 




Comm Interface 






































9904-40 


156-0993-02 


N 


N- 


Clock Generator/Driver 






20 DIP 


SC2681 


156-1737-00 


U 




Dual Asynchr. Rcvr/Xmtr 


Sernd 






AY3-1015D 


156-0361-03 


U 




UART 






40 DIP 


2940 


156-1565-00 


A 


N+ 


DMA Addrs Gen w/3 St Output 






28 DIP i 


19-14038 


156-1605-00 


N 


0- 


DMA Chip-DCOlO LSI 11 






20 DIP 


2942 


156-1385-00 


A 


N+ 


Program Timer/Controller, 




2H 


22 DIP 


























DMA Address Generator 
























2952 


156-1839-00 


U 




Octal Bi direct I/O Port 


Sernd 




24 DIP 


















2953 


156-1738-00 


U 




8-Bit Bidirect I/O Port 


Sernd 






















2964B 


156-1749-00 


U 


N+ 


Dynamic RAM Controller 


Sernd 




40 DIP 


















2966 


156-1740-00 


U 


K+ 


Dynamic RAM Driver 


Sernd 




20 DIP 


















3242 


156-0965-00 


N 


K+ 


Addrs Mux, Refresh Counter 




3E 


28 DIP 


















3871 


156-1242-00 


N 


M+ 


Peripheral I/O Unit 




10 


40 DIP 



















1-2 
















INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

MULTIFUNCTION 





PART NUMBER 


I 

ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


F 

RC 


1 CASE 
STYLE 


G 


ENERAL 


pi 


JR 


POSE INTERFAC 


;E B 


US 


' 


3440P 


156-1219-00 


A 


L 


Transceiver 




3F 


16 DIP 


3440P 


156-1219-03 


A 




Transceiver 


Scrnd 




16 DIP 


3441 P 


156-0600-00 


A 


J 


Quad Bus Transceiver 




4F 


16 DIP 


3441 P 


156-0600-02 


A 




Quad Bus Transceiver 


Scrnd 




16 DIP 


3441 P 


156-0600-03 


A 




Quad Bus Transceiver 


Scrnd 




16 DIP 


3448 


156-1133-00 


A 


J+ 


Quad 3-State Transceiver 






16 DIP 


8291 


156-1257-00 


A 


N 


Talker/Listener 






40 DIP 


991 4AN 


156-1444-01 


A 


0 


Protocol /Controller 






40 DIP 


9914A0L 


156-1444-02 


A 




Protocol /Control 1 er 






40 DIP 


AM29824 


156-1736-00 


A 




Hi Perf Bus Intfc Register 






40 DIP 


75160 


156-1414-00 


A 


K 


Data Transceiver 






20 DIP 


75160 


156-1414-01 


A 


K 


Data Transceiver 






20 DIP 


75160 


156-1414-02 


A 


K 


Data Transceiver 






I 20 DIP 


75161 


156-1415-00 


A 


K 


Octal Gate Transceiver 






20 DIP 


75161 


156-1415-01 


A 




Octal Gate Transceiver 






20 DIP 


75162 


156-1459-00 


A 


K+ 


GPIB Bus Mgmt Ckt 






22 DIP 


96LS488 


156-1666-00 


U 


0+ 


GPIB Bus Mgmt Ckt 






48 DIP 



The familiar*|ightning bolt” symbol used to denote 
electrostatic discharge hazard has been replaced 
with a 'Teaching hand*’ as the official notice for 
electrostatfc-sensitive devices. The reaching hand 
symbol represents the danger to ESO-sensitive 
devices from handling by an unprotected worker. 
The use of this new symbol is noted in EIA Standard 
RS^7 1 . The lightning bolt, associated with electrical 
hazards to life, was not acceptable oh an international 
basis. 



▲ ATTENTION 

MKIIVI WIMUTIWS 
g * rMNMOlWG 

M As iLfCTROSTATiC 

UNSITiVf 
otvicEs 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



TT CATALOG RELIABILITY CODES 



USAGE/YR 


CODE 




failure 

FREQ 


CODE 1 


»10 


1 




1/100 000 


A i JOQi 


>100 ' 


3 




1/50000 


B • ,002 


21 000 


3 




1/30 000 


C - jp05 


210 000 


4 




1/10 000 


D ^ .01 


2100 000 


S 




1/5 000 


E • .02 


21000 000 


• 




1/3 000 


F • .05 


210 000 000 






1/1 000 
1/500 
1/200 
1/100 


C • .1 

H • ,2 

1 • .5 

J • 1.0* 



For further explanation of this code, 
see page 4-72. 



**NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A ■ Acceptable 
N « Not Recommended 
U » Undefined 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 


<\s VALUE 
with - 


% VALUE 
no suffix 


% VALUE 
with + 


A 




.54 


.754 


B 


1.254 


1.54 


24 


C 


2.54 


34 


3.754 


D 


4.254 


54 


64 


E 


74 


84 


104 


F 


134 


154 


184 


G 


224 


. 254 


354 


H 


404 


504 


604 


I 


654 


754 


$1 


J 


$1.25 


$1.50 


r $2 


K 


$2.50 


$3 


$3.75 


L 


$4.25 


$5 


$6 


M 




$8 


$10 


N 


$13 


$15 


$18 


0 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs nay vary from order to order 
dud to order quantities, vendors etc. 






A ATTENTION 






iLlCTAOtTAriC 

UNSiTiVE 

bEVICEE 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE 



0 > 

OH 



16384 X 1 I - 



— 1 65536 X 1 
- 1 131072 xT 



FUNCTION PROCESS BIT GEOMETRY 



(0 


r 


o 


i 


s 




z 





FUNCTION PROCESS BIT GEOMETRY 




■ 116384 I 12048 x 8 h 






32768 



4096 X 8 I 



465536] H8192 x 8^ 



f20 ^ - 1 256 x iV 

f409n — I 512 X 




MEMORY SELECTION GUIDE 

DYNAMIC RAM (DRAM) 



li 


PART NUMBER 


NO 


CC 


ti* 

RC 


VENDOR 


VENDOR NO. 


PINS 


PACKAGE 


SUPPLY 

(V) 


POWER 

(mW) 


READ 
(MAX nS) 


WRITE 
(MIN nS) 




156-0972-00 


N 


K 




Mostek 


MK4027-4 


16 


Ceramic 


±5. +12 


462 


250 


375 


1 












MKdnP7P~7 


16 


Cerami c 


±5, +12 


462 


200 


375 


j 


_156-1112-00 


N 


L- 




Mqstek 


MK4027P-2 


16 


±5; +12 . 


462 


150 


320 




“$6-0968-00 


N 


0+ 




ITT 


4116-3J 


16 


Ceramic 


±5, +12 


462 


200 


375 












NEC 


416-2 
















156-0968-02 


N 


0+ 


6E 


ITT 


4116-3J 


16 


Cerami c 


±5. +12 


462 


200 


375 


1 










NEC 


416-2 




Screened 












156-1353-00 


N 


M 




NEC 


UPD416D-3 


16 


Ceramic 


±5, +12 


462 


150 


320 


J 


156-1552-00 


N 


K+ 




Hitachi 


HM4816A-4/DG-16B 


16 


Ceramic 


+5. 


150 


270 min 


270 


V. 










Intel 


02118-4 
















156-1798-00 


N 






Hitachi 


HM4816AP-7 


16 


Plastic 


+5. 


140 


150 


320 




J 56- 1626-00 


A 


N- 




Hitachi 


HM4864-3DC 


16 


Cer or Cerdip 


+5. 


330 


200 


335 




*156-1813-00 


U 






Elec Design 


EDH4528-20 


18 


LCC on Substr 


+5. 


286 


200 


375 



NON-VOLATILE RAM 



PART NUMBER 


** 

ND 


CC 


++ 

RC 


VENDOR 


VENDOR NO 


PINS 


PACKAGE 


SUPPLY 

(V) 


READ/WRITE 

(nS) 


STORE/RECALL 


156-1654-00 


A 


M+ 




XICOR 


X2201 


18 


Ceramic 


+5. 


300/300 


10mS/1500nS 



FACTORY PROGRAMMABLE XROM 




— 13^072 I 164 X 6 X 8] 



PART NUMBER 


it* 

ND 


CC 


+t 

RC 


VENDOR 


VENDOR NO. 


PINS 


PACKAGE 


SUPPLY 

(V) 


POWER (mW) 




ACTIVE 


STANDBY 




N 






Signetics 


N8205N 


24 


Cer or Plastic 


+5. 


850 




75 




N 






AMD 


AM9208DC 


24 


Ceramic 


+5. 


IW 




400 


062-4171-00 


N 






AMI 


6831 BC/E 


2A 


Ceramic 




300 




450 


062-4171-01 


N 






AMI 


6831 BP 


24 


Plastic 




300 




450 


062-4177-00 


N 






Motorola 


MCM6832L 


24 


Cerami c 








550 


062-4586-00 


N 






Gen Instr 


831 6A 


24 


Cer or Plastic 




200 




850 


J62-4591-00 


N 






Motorola 


MCM6590L 


24 


Ceramic 


+5. 






750 


wmm 


A 






Synertek* 


SYC2332 


24 


Cer or Plastic 


+5. 


mm 




450 


062-4172-00 


A 






Signetics 


2632FN 


24 




+5. 


■:S 




450 


062-4182-00 


A 






T.I. 


TMS4732J/JD 


24 


Cer or Plastic 


+5. 








062-4182-01 


A 






T.r. 


TMS4732N 


24 




+5. 


■:S 








A 






Motorola 


MCM68A332 


24 


Cer or Plastic 


+5. 






350 


062-4654-00 


A 






Natl Semic 


m52132 


24 


Cer or Cerdip 


+5. 






450 




A 






Synertek 


SYC2333 


24 


Ceramic 


+5. 


750 




450 


062-4670-01 


A 






Synertek 


SYP2333 


24 


Plastic 


+5. 


750 




450 


062-5549-00 


A 






EA 


EA8332A-DC 


24 


Ceramic 


+5. 


750 




450 


^262-5549-01 


A 






EA 


EA8332A-PC 


24 


Cer or Cerdip 


+5. 


750 




450 




N 






Mostek 


MK36000P/J-4 


24 ' 


Cer or Cerdip 


+5. 


220 


35 


250 


062-4325-01 


N 






Mostek 


MK36000N-4 


24 : 


Plastic 


+5. 


220 


35 




062-4503-00 


tm 






Mostek 


MK36000P/J-5 


24 


Cer or Cerdip 


+5. 


220 


35 


■ iS 


062-4503-01 


U 






Mostek 


MK36000N-5 


24 


Cer or Plastic 


+5. 


220 


35 




062-5456-00 


H 






NEC 


UPD2364D 


24 


Cer or Cerdip 


+5. 


750 




450 


■•MAikkOH 


n 






Synertek 


SYC2364 


24 


Cer or Cerdip 


+5. 


650 




450 


L062-5879-00 


11 






Motorola 


68B364L 


24 


Cer or Cerdip 


+5. 


270 


55 


250 


[^2-4592-00 


N 






Natl Semic 


MM5213 


24 


Cer or Plastic 


+5. 






600 


[062-4585-00 


N 






Natl Semic 


MM5214 


24 


Cer or Plastic 










Q56-O95O-OO 


A 


L- 


3H 


Motorola 


MCM6575 


24 


Cer or Cerdip 


+5. 


525 




350 


p 56-0871 -00 


N 






Signetics 


N2516 


24 


Plastic 


+5. 






> 

450 



1-4 










































ATTENTION 

""aasgurn 



CUCTAOtYATIC 

•fWfTiVf 

BtVICCS 



MEMORY SELECTION GUIDE (CONT) 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON 
THIS PAGE. 

[^NCtTonI (^0Cis$| lin^'GEOMffRYl 

I — Eil — Oij 



256 H 256 X 



r0“ 



IS 



X 4| 






4096 H4096 x 1 



HiziKE 



X 9} 






256 X 



hI 

EjHs 





PART NUMBER 


** 

ND 


CC 


tt 

RC 


VENDOR 


VENDOR NO. 


PINS 


OTHER 


SUPPLY 

(V) 


Hi 

■ SB 


STANDBY 

(«iA) 


1 CYCLE Vim e 




READ 

(MAX) 


WRITE 

(MIN) 


1 


-1 


mm 


A 


K- 




Motorola 


MC10145L 


16 


Ceramic Pkg 


-5.2 


-135 




15. 






0- 


i1 56-0847-01 


A 


K 


40 


Motorola 


MC10145LDS 


16 


Cer; Screened 


-5.2 


-135 




mm 




■ 




Limillil 


A 


N 




Fairchild 


95400DC 


16 


Ceramic Pkg 


-5.2 


-125 




H 




■ 


j|-|is6-1035-01 


N 


L 




Motorola 


MC10147LDS 


16 


Cer; Screened 


-5.2 


-100 




12. 


15. 














Fairchild 


10405DC 




















likiMi&ld 


N 


L- 


2J 


Motorola 


MCM10144L/ 


16 


Ceramic Pkg 


-5.2 


-130 




35. 


33. 






1 










SCM62462L 


















1. 


J 








National 


DM10414C-0 


















-T 


1156-0657-01 


N 


L- 




Motorola 


MCM10144L 


16 


Checked 


-5.2 


.130 




35. 


33. 






[1^56-0657-02 


N 


L- 




Motorola 


MCM10144L 


16 


Screened 


-5.2 


-130 




35. 


33. 














National 


DM10414C-0 






















N 


M 


4B 


Fujitsu 


MB7072EC 


22 


Ceramic Pkg 


-5.2 


-200 




15. 


15. 




1 


1156-1297-01 


N 


N 


4C 


Fujitsu 


MB7072EC 


22 


Screened 


-5.2 


-200 




15. 


15. 




r 




N 


N 




Fujitsu 


MB7071H 


24 


Ceramic Pkg 


-5.2 


-200 




10. 


12. 








A 


M+ 




Hitachi 


HM10422 


24 


Cer or Cerdip 


-5.2 


-220 




10, 


10. 














Fujitsu 


MBM10422 






















A 


M- 




Motorola 


MCM10146L/ 


16 


Ceramic Pkg 


-5.2 


-150 




29. 


35. 
















SCM30121L 


















V 










AMO 


AM10415ADC 




















156-0761-01 


A 


M 




Motorola 


MCM10146L 


16 


Checked 


-5.2 


-150 




29. 


35. 














AMD 


AM10415ADC 






















A 


M 




Hitachi 


HM2112-1 


16 


Ceramic Pkg 


-5.2 


•200 




8. 


12. 




y 




A 








MBM10474 


24 


Screened 


-5.2 


-200 




25. 


28. 
















HMl 0474-1 






















N 


0- 




Fairchild 


F10470DC 


18 


Ceramic Pkg 


-5.2 


-200 




35. 


35. 








A 






Hitachi 


HM10470DG 


















■■ 




A 






NEC 


B10470 


















■ 


• 


A 






Fujitsu 


MBMl 0470-20 




















|156-1227-01 


A 


0 




Fairchild 


F10470DC 


18 


Screened 


-5.2 


-200 




35. 


35. 














Fujitsu 


MBMl 0470-20 






















H 


I 


3H 


T.I. 


SN7489N ' 


16 


Cer or Plastic 


+5. 


no 




50. 


50. 






1156-0192-02 


N 


J+ 




T.I. 


SN7489N3 


16 


Screened 


+5. 


no 




50. 


50. 








N 


1+ 




Signetics 


N82S25N/F 


16 




+5. 


105 




50. 


40. 






156-0339-00 


N 


J 


3F 


Natl Semic 


DM8599N 


16 




+5. 


120 




45. 


45. 






156-0339-02 


N 


J 




Natl Semic 


DM8599N 


16 


Screened 


+5. 


120 




45. 


45. 






156-0599-00 


N 


J 




Natl Semic 


DM74LS189 


16 


Plastic Pkg 


+5. 


25 




80. 


80. 




y 


156-0599-01 








AMO 


AM27LS03 


















N 


J+ 




Natl Semic 


DM74LS189JA+ 


16 


Scrnd & Burnin 






















i 


AMO 


AM27LS03 






















A 


K+ 


3J 


AMD 


AM74S1893 


16 


Ceramic Pkg 


+5. 


no 




35. 


25. 






: 








AMD 


AM27S03J 






















A 


K 


3G 


AMD 


AM74S189JB 


16 


Screened 


+5. 


no 




35. 


25. 














AMD 


AM27S03DM 






















A 


L- 




AMO 


AM27S03ADCB 


16 


Cer or Cerdip 


+5. 


100 




25. 


20. 




















Pkg; Screened 














H 




A 


K 


4E 


AMD 


AM29721PCB2/DCBf 


> 16 


Screened 


+5. 


70 




45. 


50. 












AMD 


AM27LSOODC/PC 


















hi 




N 


N 


3F 


Signetics 


N82S09-I 


28 


Cer Pkg, Scrnd 


+5. 


190 




45. 


35. 








A 


N 




Fairchild 


93422 


22 


Ceramic Pkg 


+5. 


155 




45. 


35. 






[Li.-BKiJcniiiB 


A 


M 




Fairchild 


93L422PC 


22 


Plastic Pkg 


+5. 


80 




60. 


60. 














AMD 


AM93L422DC 


















- 


156-1293-01 


A 






Tektronix 






















N 






AMD 


AM93L422BPC/DC 




















iKat=LT«gtItMI 


A i 


M- 


5E 


Fairchild 


93422DC/PC 


22 




+5. 


155 




45. 


45. 














AMD 


AM93422PC/DC 




















156-1360-01 


A 1 


M- 




Fairchild 


93422DC/PC* 


22 


Screened 


+5. 


155 




45. 


45. 














AMD 


AM93422PC/DC 






















N 1 


H+ 




Fujitsu 


MB8414E 


18 


Ceramic Pkg 


+5. 


7 


.05 


420. 


420. 






156-1301-01 


N 1 


H+ 




Fujitsu 


MB8414E 


18 


Screened 


+5. 


7 


.05 


420. 


420. 








N 1 


L 




Fujitsu 


MB8414E/C 


18 




+5. 


7 


.5 










56-1359-01 


N 1 


L 


31 


Fujitsu 


MB8414E/C 


18 


Screened 


+5. 


7 


.5 




nTTW 








N 1 






Fujitsu 


MB8414E/C 


18 


Ceramic Pkg 


+5. 




.05 


370. 


370. 








A 1 


i- 




NEC 


pPD444C 


18 




+5. 


40 


50pA 


450. 


450. 




























min 








56-1429-01 


A r 


<- 


3H 


NEC 


uPD444 


18 


Screened 


+5. 


40 


50uA 


450. 


450. 




L 




A 






Hitachi 


HM4334P-3 


18 


Plastic Pkg 


+5. 


mm 


lOOuA 


46D. 


460. 




Ti 




A 1 


1- 




Hitachi 


HM6116LP-4 


24 




+5. 




12 


250. 


250. 




c 


Hahlvatfll 


11 






Toshiba 


TC5516APL 


24 




+5. 


Kl 


3 


250. 


250. 





+t FOR RELIABILITY CODES, SEE PAGE 1-3. 



NEW DESIGN RECOHMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A » Acceotable 
N ■ Not Recommended 
U • Undefined 
X • Do Not Use 



1-5 

























MEMORY SELECTION GUIDE (CONT) 

STATIC RAM (SRAM) (CONT) 



IfunctionIIprocessi f^T geometryI 




- (4096 H 



81 92V - 11024 X sl - 






j- (l 6384 X l| -f 





PART NUMBER 


★* 

NO 


CC 


tt 

RC 


VENDOR 


VENDOR NO. 


■ 

■ 

PINS 


OTHER 


ioM 


^Sup 

ACTIVE 

(mA) 


STANDBY 

(mA) 


CYCLE TIME 


READ 

(MIN) 


WRITE 

(MIN) 




156-0716-00 


A 


K- 


4G 


AMI 


S6810-A 


24 


Ceramic Pkg 


+5. 


130 




500. 


500. 












Motorola 


MCM681-0 


24 


Ceramic Pkg 


+5. 






450. 


450. 




156-0716-01 


A 


L 


3G 


AMI 


S6810A 


24 


Screened 


+5, 


70 




450. 


450. 












Motorola 


MCM6810LDS 


















156-1591-00 


A 


L 




Motorola 


MCM68B10SD 


24 


Scrnd, Ceramic 


+5. 


100 




250. 


250. 


















or Cerdip 














756-0698-00 


N 


J+ 




AMD 


AM9101BDC 


22 


Cer or Plastic 


+5. 


60 




450. 


270. 












Intel 


B2101A-4 


























Signetics 


2101-lN 


















156-0698-01 


N 


J+ 




AMD 


AM9101BDC 


22 


Checked 


+5. 


60 




450. 


270. 












Intel 


B2101A-4 
















It 










Signetics 


2101-lN 


















156-1188-00 


N 


K 




AMD 


AM9111DDC 


18 


Ceramic Pkg 


+5. 


70 




250. 


170. 












Synertek 


SY2111A-2 


















156-1298-00 


N 


L+ 




Synertek 


SY21H01-2 


22 


Ceramic Pkg 


+5. 


90 




200. 


200. 




^56-1298-01 


N 


L+ 




Synertek 


SY21H01-2 


22 


Screened 


+5. 


90 




200. 


200. 




756-0291-00 


N 


I 


4E 


AMD 


2102 


16 


Scrnd, Piste Pkg 


+5. 


50 




350. 


350. 












Fairchild 


2102LFDC/PC 


























Natl Semic 


2102AN 


























Signetics 


2102N 


















156-0291-01 


N 


I 


4G 


AMD 


2102 


16 


Checked 


+5. 


so 




350. 


350. 












Fairchild 


2102FDC/PC 
















ih 










Natl Semic 


MM2102AN 


























Signetics 


2102N 


















156-0893-00 


N 






Fairchild 


2102FDC/PC 


16 


Cer or Plastic 


+5. 


so 




350. 


350. 












Natl Semic 


2102AN 


















156-0893-01 


N 






Fairchild 


2102FDC/PC 


16 


Checked 


+5. 


50 




350. 


350. 












Natl Semic 


2102AN 


















156-1278-00 


A 


K+ 




Intel 


C02115A 


16 


Ceramic Pkg 


+5. 


125 




45. 


40. 




156-0943-00 


N 


M+ 




EMM Semic 


4804A 


18 


Ceramic Pkg 


+5. 


100 




450. 


450. 




156-0943-01 


N 


M+ 




EMM Semic 


MM4804A 


18 


Checked 


+5. 


100 




450. 


450. 




156-1028-00 


A 


L+ 


3G 


Intel 


2114AL-4 


18 


Ceramic Pkg 


+5, 


135 




450. 


4S0. 












AMD 


AM9114BDC 


















156-1028-01 , 


A 


L+ 


31 


Intel 


2114AL-4 


18 


Screened 


+5. 


135 




450. 


450. 




156-1042-00 ' 


N 


M+ 




AMD 


AM9130BDC 


22 


Ceramic Pkg 


+5. 


no 




690. 


690. 




156-1127-00 


A 


J+ 


5C, 


AMD 


AM91L14BDC 


18 


Ceramic Pkg 


+5. 


50 




450. 


450. 












Intel 


D2114AL-4/S7049 
















Ir 










Intersil 


1M7114LCJN 


















156-1281-00 


N 


K 




Intel 


2114AL-4/S7129 


18 


Plastic Pkg 


+5. 


50 




200. 


200. 




156-1323-00 


A 


L+ 




AMD 


AM91L24CDC 


18 


Ceramic Pkg 


+5. 


50 


20 


300. 


300. 




156-1323-01 


A 


L+ 


4B 


AMD 


AM91L24CDC 


18 


Screened 


+5. 


50 


20 


300. 


300. 




156-1461-00 


A 


J+ 


4B 1 


Intel 


D2114AI-4/S7127 


18 


Cer or Cerdip 


+5. 


40 




200. 


200. 




156-1461-01 


A 


J+ 




Intel 


C2114AL 


18 


Screened 


+5. 


40 




200. 


200. 




156-1574-00 


A 


M 




Intel 


D2148HL-3 


18 


Cer or Cerdip 


+5. 


125 


20 


55. 


55, 




156-1580-00 


A 


M+ 




Intel 


D2148HL 


18 


Cer or Cerdip 


+5. 


125 


20 


70. 


70. 




156-1614-00 


A 


L 




Intel 


A2114AL-3 


18 


Cer or Cerdip 


+5. 


40 




150. 


150. 




X56- 1695-00 


A 






Intel 


P21149H-2 


18 


Cer or Cerdip 


+5. 


180 




45. 


45. 




756-0987-00 


N 


M+ 


4F 


AMD 


9140BDC 


22 


Ceramic Pkg 


+5. 


no 


56 


620. 


620. 




156-0987-01 


N 






AMD 


9140BDC 


22 


Checked 


+5. 


no 


56 


620. 


620. 




156-0987-02 


N 


M+ 


3F 


AND 


9140BDC 


22 


Screened 


+5. 


no 


56 


620. 


620. 




156-1228-00 


A 


L 


50 


Hitachi 


HM6147 


18 


Cer or Cerdip 


+5, 


160 


20 


70. 


70. 












Intel 


CD2147H 
















H- 










NEC 


D21470-2 
















-1 










Toshiba 


TMM2147 


















156-1613-00 


A 


K+ 




AMD 


AM21L47-55DC 


18 


Cer or Cerdip 


+5. 


115 


6 


55. 


55. 












Hitachi 


^W61476-3 


















156-1690-00 


A 


K 




Intel 


21474-2 


18 




+5. 


170 


30 


45. 


45. 












AMD 


2147-45DC 


















756-1382-00 


N 


M 




Mostek 


MK4801AP/J-4 


24 


Cer. or Cerdip 


+5. 


80 


60 


250. 


250. 


0- 


156-1382-01 


N 






Mostek 


MK4118A-4P/J 


24 


Ceramic Pkg 


+5. 


80 




250. 


250. 


156-1382-02 


N 






Mostek 


MK4118AN-4 


24 


Ceramic Pkg 


+5. 


80 




250. 


250. 




156-1383-00 


N 


N- 




Mostek 


MK4118A-2 


24 


Plastic Pkg 


+5. 


80 


60 


150. 


150. 




J56-1575-00 


N 


N+ 




Mostek 


MK4118AP/0-1 


24 


Ceramic Pkg 


+5, 


80 


60 


120. 


120. 




156-1594-00 


A 


N 




Hitachi 


HM6116P-3 


24 


Plastic Pkg 


+5. 


80 




200. 


200. 


}- 


756-1615-00 


A 


N- 


5A 


Inmos 


IMS! 400-55 


20 


Cer or Cerdip 


+5. 


180 


30 


55. 


55. 




m 








NEC 


UPD2167-3 
















H 


256-1694-00 


N 






Inmos 


IMS1420S-55 


20 


Ceramic Pkg 


+5- _ 












H 


156-1734-00 


N 






Intel 


2186 


28 


Ceramic Pkg 


+5. 











** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 



Acceptable 

Recommended 






ATTENTION 

‘isasfxr 



lucniotTAric 

MM4TIV1 

MVICIt 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE 



1-6 



















BIPOLAR 



MEMORY SELECTION GUIDE (CONT) 

FIELD PROGRAMMABLE XROM 




VENDOR 


VENDOR NUMBER 


PINS 


Motorola 


101 39L 


16 


Motorola 


MCM10149L 


16 


AMD 


27S18CDE 


16 


Intersil 


IM5610CJE 


16 


Natl Semic 


DM74S288J 


16 


T.I. 


TBP18SA030 


16 


AMD 


27519 


16 


Fairchild 


93427DC 


16 


Signetics 


N82S129J 


16 


Natl Semic 


DM74S287J 


16 


MMI 


6301 


16 


MMI 


63S141J 


16 


T.I. 


TBP18S22 


20 


MMI 


6309-1/J20 


20 


MMI 


MMI 6306- IJ 


16 


T.I. 


TBP18S42 


20 


MMI 


6349- IJ 


to 


, AMD 


Af^7S290C 


20 


rfii 


6353-lJ 


18 


Signetics 


N82S2708E 


24 


Signetics 


N82S181F 


24 


T.I. 


TBP28S86N 


24 


AMD 


AM27S181D-24-1 


24 


Signetics 


N82S185F 


18 


Signetics 


N82S191F/1 


24 


AMO 


AMD27$291DG- 


24 


AMD 


AMD25S191ADC 


24 


AMD 


AMD27S1910C 


24 


1 Signetics 


N82LS181 


24 


Intersil 


IM5604CDE 


16 


Motorola 


MCM2708L 


24 


AMD 


AM2708 




Intel 


2716 


24 


T.I. 


TMS2716JL 


24 


Intel 


D2716-1 


24 


Intel 


D2732 


24 


Hitachi 


HN462532-DC-24C 


24 


Intel 


D2732A-3 


24 


Intel 


D2732A 


24 


Intel 


D273f2A 




AMD 


AM2732-1DC 


24 


Motorola 


MCM68764C/L 


24 


Intel 


D2764-3 


28 


Motorola 


MCM68766C35 


24 


Intel 


02764-4 


28 


Intel 


D2764 


28 


Fujitsu 


MBM2764-25 




Motorola 


MCM68764-C35 


24 


Intel 


D27128-3 


28 


61 


ER1400 


14 


Intel 


02816-3 


24 


Intel 


D2817-4 


28 



OTHER 



Cer or Plastic 
Cer or Cerdlp 



Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 

Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 
Cer or Cerdlp 
Cer or Cerdlp 
Screened 



Ceramic Pkg 

Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 

Ceramic Pkg 

Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 

Cer or Cerdlp 

Ceramic Pkg 

Ceramic Pkg 
Cer or Cerdlp 
Cer or Cerdlp 
Cer or Cerdlp 



Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 

Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 

Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 
Ceramic Pkg 

Screened 
Cer or Cerdlp 

Ceramic Pkg 
Cer Pkg, Scrnd 
Cer Pkg, Scrnd 
Cer or Cerdip 
Cer or Cerdlp 

Cer or Cerdlp 

Ceramic Pkg 



+5. 

±5, +12. 
+5. 



POWER (mW) 



ACTIVE STANDBY 





A ATTENTION 

"‘xassr 

M ib UlCTMOltATIC 

MVICIS 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE 



1 - 7 - 










































MEMORY SELECTION GUIDE (CONT) 

flexible disks 



PART NUMBER 


irk 

ND 


CC 


tt 

RC 


SIZE 


SECTORS/TRACK 


BYTES/SECTOR 


TRACKS/SIDE 


UNFORMATTED 
CAP KBYTES 


FORMATTED 
CAP KBYTES 


COMPATIBILITY 












SINC 


iLE SIDE/ 


SINGLE 


DENSITY 






119-0848-00 


A 


K 




8" 


32 Hard 


128 


77 


401 


315.392 


• Non Standard Format 


119-0967-00 


A 


K 


4J 


8" 


26 Soft 


128 


77 


401 


246.272 


IBIM Standard Format 












SINC 


iLE SIDE/ 


[>OUBLE 


DENSm 


r 




119-1011-00 


A 


K+ 




8” 


32 Hard 


256 


77 


802 


630.784 


Non Standard Format 


119-1376-00 


A 


K+ 




8“ 


Soft 




77 


802 




IBM Standard Format 












DOUI 


ILE SIDE/ 


DOUBLE 


DENSITY 


y 




119-1182-00 


A 


L- 




8” 


Soft 




77 


1604 




IBM Standard Format 



SPECIAL PURPOSE 

Alignment diskettes are avaflable. Part numbers are not included because of dependence on disk drive compatibility. 



A ATTENTION 

""iSBSS*" 

M ^ •ucmo.T.tc 

THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE 



CATALOG RELIABILITY COOES 



08AGE/Y« 


CODE 


*10 


1 


*100 


2 


*1000 


3 


*10 000 


4 


*100 000 


S 


*1 000 000 


a 


*10 000 000 


7 



failure 

FREQ 


CODE 


T 


%/VR 

(madiBni 


1/100 000 


A 




.001 


1/SO 000 


8 




D03 


1/30 000 


C 




jOOS 


1/10000 


0 




jOI 


1/5000 


E 




m 


1/3 000 


F ■■ 




DS 


1/1 000 


G 




.1 


1/500 


H 




.3 . 


1/300 


1 




.6 


1/100 


i 


L 


1.04 



For further explanation of this code, 
see page 4-72. 



** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A « Acceptable 
N ■ Not Recommended 
U ■ Undefined 
X * Do Not Use 



COST CODE 

(CC COLUW) 



CODE 


% VALUE 
with - 


% VALUE 
no suffix 


H VALUE 
with + 




.24 


.54 


.754 


B 


1.254 


1.54 


24 


C 


2.54 


34 


3.754 


D 


4.254 


54 


64 


E 


74 . 


84 


104 


F 


134 


154 


184 


6 


224 


254 


354 


H 


404 


504 


604 


I 


654 


754 


$1 


J 


$1.26 


$1.50 


$2 


K 


$2.50 


$3 


$3.75 


L 


$4.25 


$5 


$6 


N 


$7 


$8 


$10 


N 


$13 


$15 


$18 


0 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



1-8 





















INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL 
CMOS 



VENDOR 




** 








tt 


CASE 


NUMBER 


PART NUMBER 


NO 


CC 


DESCRIPTION 


OTHEf 


RC 


STYLE 




A 


DD 


)EF 


tS/COMPARATO 


RS 






4008B 


156-0502-02 


A 


I- 


4-Blt Full Adder 


Scrnd 




16 DIP 


4585B 


156-0548-02 


A 


1 


4-Bit Magnitude Comparator 


Scrnd 




16 DIP 




1 


3U 


FFERS/INVERTERS 


i 






4009 


156-0503-02 


N 


H- 


Hex Inverting Buffer 


Scrnd 


3E 


16 DIP 


4010 


156-0504-00 


N 


H- 


Hex Non- Inverting Buffer 




4F 


16 DIP 


4010 


156-0504-01 


N 


H- 


Hex Non- Inverting Buffer 


Chkd 




16 DIP 


4010 


156-0504-02 


N 


H- 


Hex Non- Inverting Buffer 


Scrnd 




16 DIP 


4049B 


156-0494-02 


A 


H 


Hex Inverting Buffer 


Scrnd 


4D 


16 DIP 


4050B 


156-0330-02 


A 


H 


Hex Non- Inverting Buffer 


Scrnc 




16 DIP 


4069B 


156-0745-01 


A 


6+ 


Hex Inverter 


Scrnd 




14 DIP 


74C14 


156-0876-00 


N 


H- 


Hex Inverter, Schmitt Trig 




3F 


14 DIP 


74C14 


156-0876-01 


A 


H 


Hex Inverter, Schmitt Trig 


Chkd 


3E 


14 DIP 


80C97 


156-0649-00 


N 


6+ 


3- St Hex, Non-Inv. Buffer 




36 


16 DIP 


80C97 


156-0649-02 


A 


H- 


3- St Hex, Non-Inv. Buffer 


Scrnd 




16 DIP 


80C98 


156-1341-00 


N 


H- 


3-St Hex, Inverting Buffer 




3F 


16 DIP 


80C98 


156-1341-01 


A 


H+ 


3- St Hex, Inverting Buffer 


Scrnd 




16 DIP 










COUNTERS 








RD0104 


156-1717-00 


A 




Divider, 4-Decade 






8 DIP 


401 7B 


156-0799-01 


A 


I- 


Divider, Decade Counter 


Scrnd 




16 DIP 


4018 


156-0519-01 


A 


I- 


Preset Div-By-N Counter 


Scrnd 




16 DIP 


4020B 


156-0895-01 


A 


I 


14- Stage Ripple/Carry/ 


Scrnd 


4E 


16 DIP 










Divider/Counter 








4024B 


156-0523-01 


A 


I 


7- Stage Binary Counter 


Scrnd 




14 DIP 


4040B 


156-0545-01 


A 


I 


12- Bit Binary Counter 


Scrnd 




16 DIP 


4516B 


156-0582-03 


A 


J- 


Binary Up/Down Counter 


Scrnd 


4H 


16 DIP 


451 8B 


156-0752-01 


A 


I 


Dual BCD Up Counter 


Scrnd 




16 DIP 


4520B 


156-0579-02 


A 


I- 


Dual 4-B1t Binary Counter 


Scrnd 




16 DIP 


4521 


156-0864-00 


A 


J- 


24- Stage Frequency Divider 






16 DIP 


4521 


156-0864-01 


A 


J+ 


24-Stage Frequency Divider 


Scrnd 




16 DIP 


4553B 


156-0896-01 


A 


J 


3-D1g1t BCD Counter 


Scrnd 


4El 


16 DIP 


7226B 


156-1655-00 


A 


N- 


Universal Counter System 




2J 


40 DIP 


401 03B 


156-1568-00 


A 


1 + 


8- Bit Binary Down Counter 


Scrnd 




16 DIP 


74HC160 


156-1750-00 


A 




Progranmable Counter 


Scrnd 




16 DIP 


74HC161 


156-1762-00 


A 




Programmable Counter 


Scrnd 




16 DIP 


74C193 


156-0627-00 


N 


I- 


Syn 4-B1t Up/Dn Binry Cntr 






16 DIP 


74C193 


156-0627-02 


A 


I 


Syn 4- Bit Up/Dn Binry Cntr 


Scrnd 




16 DIP 




DEI 


DC 


IDI 


iRS/MULTIPLEXI 


ERS 






4028B 


156-0756-00 


N 


I- 


BCD to Decimal Decoder 




'SH 


16 DIP 


4028B 


156-0756-01 


A 


I 


BCD to Decimal Decoder 


Scrnd 


3G 


16 DIP 


4511 


156-0795-01 


A 


I 


BCD to 7-Seg Ltch/Drv/Dcdr 


Scrnd 




16 DIP 


4543B 


156-1556-00 


A 


J- 


BCD to 7-Seg Ltch/Drv/Dcdr 


Scrnd 




16 DIP 


4555B 


156-1368-00 


A 




Dual Bln 1 of 4 Dcdr/Demux 






16 DIP 


4556B 


156-0898-.01 


A 


H+ 


Dual Bln 1 of 4 Dcdr/Demux 


Scrnd 




16 DIP 


74C42 


156-0566-00 


N 


I 


BCD to Decimal Decoder 






16 DIP 


74C42 


156-0566-02 


A 


1+ 


BCD to Decimal Decoder 


Scrnd 


36 


16 DIP 


74C48 


156-0886-00 


N 


H 


BCD to 7-Segment Decoder 




16 DIP 


74C48 


156-0886-02 


A 


J- 


BCD to 7- Segment Decoder 


Scrnd 




16 DIP 


74C151 


156-0869-00 


N 


J- 


8- Chan Digital Multi plexrs 






16 DIP 


74C151 


156-0869-01 


A 


J 


8-Chan Digital Multiplexrs 


Scrnd 




16 DIP 


74C157 


156-0547-00 


N 


J- 


Quad 2-Input Multiplexers 






16 DIP 


74C157 


156-0547-03 


A 


J- 


Quad 2- Input Multiplexers 


Scrnd 




16 DIP 










drivers 








4511 


156-0795-01 


A 


I 


BCD 7-Seg Dcdr/Ltch/Drvr 


Scrnd 




16 DIP 


4543B 


156-1556-00 


A 


J- 


BCD 7-Seg Dcdr/Ltch/Drvr 


Scrnd 




16 DIP 


721 8A 


156-1621-00 


A 


L+ 


8-Digit LED Driver System 


Scrnd 




28 DIP 








(Common Anode) 








721 8B 


156-1622-00 


A 


t+ 


8- Digit LED Driver System 


Scrnd 




28 DIP 










(Common Cathode) 








74C48 


156-0886-00 


A 


H 


BCD to 7-Seg. Decoder/Drvr 




3G 


16 DIP 


74C912 


156-1431-00 


A 


L- 


6-Digit BCD Dsply Cntr/Drvy 






28 DIP 



WM 


PART NUMBER 


B 




DESCRIPTION 


OTHER 




ni 


■ 




1 — 


FI 


LIP-FLOPS 




1 


-I — 




156-0366-03 


A 




Dual, D-Type. Edge Triggrd 


Scrnd 




14 DIP 




156-0525-03 


A 


H- 


Dual , J-K Master/Slave 


Scrnd 


3H 


16 DIP 






N 


H 


Dual, 0-X w/Clear . 






14 DIP 


74C107 




A 


H+ 


Dual, J-K W/Clear 


Scrnd 




14 DIP 


74C173 


156-0574-02 


A 


I 


3-$tate Quad D 


Scrnd 




16 DIP 


74C174 




N 


1+ 


Hex D 




3F 


16 DIP 


74C174 


156-0682-02 


A 


H 


Hex D 


Scrnd 


3E 


16 DIP 


74C175 




N 


H- 


Quad D 




3G 


16 DIP 


74C175 


156-0931-01 


A 


I 


Quad D 


Scrnd 




16 DIP 


74C374 




A 


1+ 


3-State Octal D 


Scrnd 


4E 


20 DIP 


74SC374 




A 


K+ 


Octal , D-Type Edge Triggrd 






20 DIP 










GATES 








E ^ 1 


156-0349-00 


N 


6 


Quad, 2- Input NOR 




3I 


14 DIP 




156-0349-01 


N 


6+ 


Quad, 2- Input NOR 




4D 


14 DIP 




156-0349-03 


N 


G+ 


Quad, 2-Input NOR 


Scrnd 


4F 


14 DIP 






A 


6 




Scrnd 


4D 


14 DIP 


E u 




N 


G 






4E 


14 DIP 






N 


G 


Dual, 4- Input NOR 


Chkd 


4E 


14 DIP 






A 


G+ 


Dual , 4-Input NOR 


Scrnd 




14 DIP 


4011 A 




N 




Quad. 2-Input NANO 




3I 


14 DIP 


4011B 


156-0350-01 


N 




Quad, 2-lnput NAND 






14 DIP 


4011 A 


156-0350-02 


N 




Quad, 2-Input NAND 


Scrnd 


4D 


14 DIP 


401 IB 




A 




Quad, 2-lnput NAND 


Scrnd 




14 DIP 


4012 


156-0793-02 


A 


H- 


Dual, 4-lnput NAND 


Scrnd 




14 DIP 


401 9B 




A 


H- 


Quad, AND/OR Select 


Scrnd 




16 DIP 


4023B 


156-0524-00 


N 


G+ 


Triple, 3- Input NANO 




3H 


14 DIP 


40236 


156-0524-02 


A 


H 


Triple, 3- Input NAND 


Scrnd 




14 DIP 


4025B 




A 


H- 


Triple, 3- Input NOR 


Scrnd 


4D 


14 DIP 


4070B 


156-0786-02 


A 


H- 


Quad, EX OR 


Scrnd 




14 DIP 


4071 B 


156-1340-01 


A 


H- 


Quad, 2-Input OR 


Scrnd 




14 DIP 


4078 




A 


G+ 


8- Input OR NOR 


Scrnd 




14 DIP 


4081 B 




A 


G 


Quad, 2- Input AND 






14 DIP 


4082B 




A 


I 


Dual, 4-Input AND 






14 DIP 


4086B 




N 


H 


Exp, 4-Wide, 2-Input AND/ 




2J 


14 DIP 










OR Inv 








4093B 




N 


H- 


Quad, 2- Input NAND, i 






14 DIP 










Schmitt Trigger 








4093B 


156-0961-02 


A 


H 




Scrnd 


4D 


14 DIP 


















4573 




N 


tm 






4E 


16 DIP 


4572 


156-0767-02 


A 


H- 




Scrnd 




16 DIP 


451 9B 




N 


6+ 


4-B1t AND/OR Selector 






16 DIP 


451 9C 


156-0505-02 


A 


H- 


4-B1t AND/OR Selector Se. 






16 DIP 


74C00 




N 


6 


Quad, 2-Input NAND 






14 DIP 


74C00 


156-0941-01 


A 


G 


Quad. 2-lnput NAND 


Scrnd 




14 DIP 


74C08 




N 


G 


Quad, 2- Input AND 






14 DIP 


74C08 


156-0577-02 


A 


G+ 


Quad, 2-Input AND 


Scrnd 




14 DIP 


74C10 




N 


G 


Triple. 3-Input NAND 






14 DIP 


74C10 




A 


G+ 


Triple, 3- Input NANO 


Chkd 




14 DIP 


74C30 




A 


H- 


8-Input NAND 


Scrnd 




14 DIP 


74C32 




N 


G 


Quad, 2-Input OR 




4E 


14 DIP 


74C32 


156-0766-02 | 


A 


H- 


Quad, 2- Input OR, Ceram Pk( 


Scrnd 




14 DIP 






GENERATORS 








4702 


156-0850-02 


A 


L+ 


Programmable Bit Rate 


Scrnd 


J 


16 DIP 




THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE 



1-9 

























INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

CMOS 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


** 

ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


t+ 

RC_ 


CASE 

STYLE 










LATCHES 








4042 


156-0800-01 


A 


H 


Quad Latch 


Scrnd 




16 DIP 


4508B 


156-0897-00 


A 


K 


Dual 4-B1t Latch 






24 DIP 


4511 


156-0795-01 


A 


I 


BCD to 7-Segment Decoder/ 


Chkd 




16 DIP 










Driver/Latch 








4543B 


156-1556-00 


A 


J- 


BCD to 7- Segment Decoder/ 


Scrnd 




16 DIP 










Driver/Latch 








74C373 


156-1398-00 


A 


J- 


3-State Octal D-Type 






20 DIP 










MEMORIES 






SEE MEMORY 


SE 


LE 


CTION GUIDE THIS- SECTION 








multivibrators 


r 




4528B 


156-0578-02 


A 


I 


Dual One Shot MV 


Scrnd 




16 DIP 


4538B 


156-1152-00 


N 


I 


Dual Monostable MV 




4E 




4538B 


156-1152-01 


A 


1+ 


Dual Monoa table MV 


Scrnd 


4D 




74C221 


156-0750-02 


A 


1+ 


Dual Monostable MV 


Scrnd 




16 DIP 








1 


IHIFT REGISTER 








4006B 


156-0681-02 


A 


J+ 


T8-Stage Static 


Scrnd 




14 DIP 


401 4B 


156-0568-00 


N 


H+ 


8-Stage Synchronous ParaU 






16 DIP 










Input/Serial Output 








401 4B 


156-0568-01 


A 


1+ 


8- Stage Synchronous Parall 


Scrnd 




16 DIP 










Input/Serial Output 








401 5B 


156-0801-01 


A 


I 


Dual 4- Stage Serial Input/ 


Scrnd 




16 DIP 










Parallel Output 








4021 B 


156-0576-02 


A 


I 


8-Stage Asynchronous Parall 


Scrnd 




16 DIP 










Input/Serial Output 








4035B 


156-0580-02 


A 


I- 


4-B1t Parallel Input/ 


Scrnd 




16 DIP 










Parallel Output 








4094B 


156-0796-00 


N 


I 


8- Stage Shift and Store 




40 


16 DIP 










Bus Register 








4094B 


156-0796-01 


A 


1+ 


8- Stage Shift and Store 


Scrnd 


4D 


16 DIP 










Bus Register 








74C164 


156-0572-02 


A 


1+ 


8- Bit Serial Input/Parallel 


Scrnd 




14 DIP 










Output w/ Cl ear 








74C165 


156-0625-01 


A 


J- 


8-B1t Parallel Input 


Scrnd 




16 DIP 








MISCELLANEOUS 






CDP18570 


156-1279-00 


A 


N 


Bus/Buffer Separator 4-B1t, 






16 DIP 










3-State Output 








4490 


156-0763-00 


A 


J- 


Hex Contact Bouncd Ellmntr 




3E 


16 DIP 


4490 


156-0763-01 


N 


J- 


Hex Contact Bouncd Ellmntr 


Chkd 




16 DIP 


4490 


156-0763-02 


A 


J- 


Hex Contact Bouncd Ellmntr 


Scrnd 




16 DIP 


4512B 


156-1486-00 


A 


I 


8-Channel Data Selector 


Scrnd 




16 DIP 


4532 


156-1282-00 


A 


I 


8-B1t Encoder 






16 DIP 


4559B 


156-0583-02 


N 


K- 


Successive Approx Register 


Scrnd 




16 DIP 


5369 


156-1337-00 


A 


I- 


17-Stage Prgmbi 0SC/Dr1ver 


Scrnd 




8 DIP 


6993 


156-1115-00 


N 


0+ 


Sync Generator 






24 DIP 


7213 


156-1274-00 


A 


K- 


Crystal Oscillator/Divider 






14 DIP 


40115 


156-1319-00 


A 


M 


8-B1t B1 Direct CMOS/TTL 




IJ 


22 DIP 










Interface Level Controller 








74C911 


156-1430-00 


A 


L+ 


4-Dig1t Expandable Segment 






28 DIP 










Display Controller 








74C923 


156-1215-00 


N 


K- 


20 Key Encoder 






20 DIP 


74C923 


156-1215-01 


A 


K 


20 Key Encoder 


Scrnd 


3G 


20 DIP 



CATALOG RELIABIUTY CODES 



USAGE/YR 


'BWfi 






CODE 


%/YR 

tmtdiani 


klO 


n 






A 


,001 


2100 


KB 




mo 000 


B 


* j0O3 


21 000 


KB 




1/30 000 


C 


J006 


210000 


KB 




1/10000 


0 


i)1 


2100 000 


KB 




1/BOOO 


E 


> J)3 


21000 000 


KB 




1/3 000 


P 


p GS 


210 000 000 


KB 




1/1 000 


G 


• .1 








1/SOO 


H 


• 5 






1/300 


1 • .B 






1/100 


J • 1.0 + 



for further explanation of this code, 
see page 4-72. 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CDDE 1 :<VAL« 


% VALUE 
no suffix 


Ml'UIIIJ 

HBuSS 


A 


IBKB 


.54 


.754 


B 


1.254 


1.54 


24 


\wm 


2.54 


34 


3.754 


D 


4.254 


54 


64 


E 


74 


84 


104 


m 


134 


154 


184 


on 


224 


254 


354 


■■1 


404 


504 


604 


ru 


654 


754 


$1 


mi 


$1.25 


$1.50 


$2 


mi 


$2.50 


$3 


$3.75 


on 




$5 


$6 


mi 


$7 


$8 


$10 


mi 


$13 


$15 


$18 


mmmmm 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING 

A « Acceptable 
N * Not Reconmended 



A ATTENTION 

"“ffitSSST" 

M ^ ILICtMMTATIC 

Df ViCIS 



: THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



1-10 























































tUCTlkOStATtC 

•CNSiTIVt 

MV(?M 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

ECL 




100164FC 

100163 

100170 

100170FC 

100171 

1001 71 FC 





























INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

ECL 



1692L 

1692L 

10115 

10115 

10115 

10115 

10116 
10116 
10H116 
10H116 

10H116 

10192 

10216 

10216 

10216 

10216 
10011 AFC 



10141 

10141 

100136 

100136FC 

100141 

1001 41 FC 
1001 41 FC 
100145 
100145FC 



156-0307-00 

156-0307-01 

156-0308-00 

156-0308-02 

156-0308-03 

156-0308-04 

156-0860-00 

156-0860-02 

156-1640-00 

156-1640-01 

156-1698-00 

156-1309-00 

156-0369-00 

156-0369-01 

156-0369-02 

156-0369-03 

156-1033-00 



156-0638-00 

156-0638-01 

156-1517-00 

156-1563-00 

156-1511-00 

156-1030-00 

156-1030-02 

156-1514-00 

156-1513-00 



RECEIVERS 

K Quad Diff Line 
K Quad Diff Line 
G Quad Diff Line 
G+ Quad Diff Line, Ceramic Pkg 
H Quad Diff Line 

G Quad Diff Line 
G+ Triple Line 
H Triple Line 
H- Triple Line 
H+ Triple Line 

H- Triple Line, DIE 
K- Quad Line 
H HS Triple Line 
H+ HS Triple Line, Ceramic Pkg 
H+ HS Triple Line 

H+ HS Triple Line 
K+ Quint Diff Line 

REGISTERS 



4- Bit Universal Shift 
4-Blt Universal Shift 
4-Stage Counter Shift 
4-Stage Cntr/Shift Register 
8-B1t Serial 

8- B 1 1 
8-B1t 

16x4 Read/Write 
16 X 4 Read/Write 



Scrnd 

Scrrtd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 



Scrnd 



Chkd 



3F 



4E 



2F 



16 DIP 
16 DIP 
,16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 



16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
Fit Pk 



16 DIP 
16 DIP 
24 DIP 
Fit Pk 
24 DIP 

Fit Pk 
Fit Pk 
24 DIP 
Fit Pk 



VENDOR 




** 








tt 


CASE 




VENDOR 




*★ 








tt 


CASE 


NUMBER 


PART NUMBER 


ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


RC 


STYLE 




NUMBER 


PART NUMBER 


ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


RC 


STYLE 










GATES (CONT) 
















N 


ISCELLANEOUS 






— 




10197 


156-1021-00 


A 


I 


Hex and Gate 






16 DIP 




1648P 


156-0266-00 


A 


J 


Voltage Contrld Oscillator 




3H 


14 


DIP 


10197 


156-1021-01 


A 


1+ 


Hex and Gate 


Scrnd 




16 DIP 




1648P 


156-0266-01 


A 


J 


Voltage Contrld Oscillator 


Scrnd 




14 


DIP 


10210 


156-1019-02 


A 


1+ 


HS Dual 3-Inp, 3-Output, OR 


Scrnd 




16 DIP 




1658 


156-0224-00 


A 


K- 


Voltage Contr Multivibrator 






16 


DIP 


10H210 


156-1711-00 


A 




Dual 3-Inp, 3-Outp, OR 


Scrnd 




16 DIP 




1658 


156-0224-01 


A 


K 


Voltage Contr Multivibrator 


Scrnd 




16 


DIP 


10211 


156-0757-00 


A 


H+ 


HS Dual 3-Inp, 3-Outp, NOR 






16 DIP 




1697 


156-0923-00 


A 


M- 


Prescaler, ♦ 4 at 1 GHz 






16 


DIP 


10211 


156-0757-01 


A 


I- 


HS Dual 3-Inp, 3-Outp, NOR 


Scrnd 




16 DIP 




8610 


156-1302-01 


A 


0+ 


Prescaler, ♦ 4 at 1.5 GHz 






14 


DIP 


10212 


156-0848-00 


A 


H 


HS D1 3-Inp. 3-Outp OR/NOR 






16 DIP 




8627 


156-1449-00 


A 


K 


Prescaler, ♦ 80 at 150 MHz 






8 


DIP 


10212 


156-0848-01 


A 


I- 


HS D1 3-lnp, 3-Outp OR/NOR 


Scrnd 




16 DIP 




8629 


156-1248-00 


A 


K 


Prescaler, *100 






8 


DIP 


100101 


156-1520-00 


A 


K+ 


Triple 5-Input OR/NOR 






24 DIP 




8647 


156-1739-00 


A 


M 


Driver, HI Speed 










1001 01 FC 


156-1034-00 


A 


K+ 


Triple 5-Input OR/NOR 






Fit Pk 




10H121 


156-1794-00 


A 


H+ 


HI Speed Emitter Cntr Logic 






16 


DIP 


1001 01 FC 


156-1034-01 


A 




Triple 5-Input OR/NOR 


Scrnd 




Fit Pk 




10123 


156-1592-00 


A 


H 


Driver, 4-3-3 NOR Bus 






16 


DIP 


1001 01 FC 


156-1034-02 


A 


L- 


Triple 5- Input OR/NOR , 


Chkd 




Fit Pk 




10160 


156-0771-00 


A 


1+ 


14-B1t Parity Gen/Checker 






16 


DIP 


100102 


156-1519-00 


A 


K 


Quint OR/NOR 






24 DIP 




10160 


156-0771-01 


A 


J- 


14-Blt Parity Gen/Checker 


Scrnd 




16 


DIP 


100102FC 


156-1032-00 


A 


K+ 


Quint OR/NOR 




4D 


Fit Pk 




10165 


156-1022-00 


A 


J- 


8-Bit Priority Encoder 






16 


DIP 


100102FC 


156-1032-02 


A 


L- 


Quint OR/NOR 


Chkd 




Fit Pk 




10165 


156-1022-01 


A 


0 


8-B1t Priority Encoder 


Scrnd 




16 


DIP 


100107 


156-1518-00 


A 


L 


Quint EXCL OR/NOR 






24 DIP 




10194 


156-1657-00 


A 


0 + 


Dual Simul Bus Transmitter 


Scrnd 




16 


DIP 


100107FC 


156-1500-00 


A 


L 


Quint EXCL OR/NOR 






Fit Pk 




10198 


156-1713-00 


A 


K- 


Retrig Monostab Multi vibr 






16 


DIP 


100112FC 


156-1499-00 


A 


L+ 


Quad Fan Out OR/NOR 






Fit Pk! 




12040L 


156-0518-00 


A 


L 


Phase- Freq. Detector 






14 


DIP 


100112FC 


156-1499-01 


A 




Quad Fan Out OR/NOR 






24 DIPl 




12061 


156-0624-00 


A 


K- 


Crystal Oscillator 






16 


DIP 


100117FC 


156-1498-00 


A 


L 


Triple 2-W1de AO/AOI 






Fit Pk 




100112F 


156-1797-00 


A 




Driver, Quad Line 






24 


DIP 








GENERATORS 










100118 . 
100124 


156-1561-00 

156-1671-00 


A 

A 


L+ 

L+ 


5-W1de AO/AOI 

Hex TTL to ECL Translator 


Scrnd 




Fit Pk 
24 DIP 




















100125 


156-1670-00 


A 


L 


Hex ECL to TTL Translator 






24 DIP 


100160 


156-1506-00 


A 


M 


Dual Parity Chkr/Generator 




2J 


24 DIP 




100165 


156-1678-00 


A 


Mf 


Univ. Priority Encoder 






24 DIP 










LATCHES 


















PROMS 








1668L 


156-0343-00 


A 


L+ 


Dual Clocked' 






16 DIP 






SEEM 


EMORY SELECTION GUIDE 






10130 


156-1247-00 


A 


H 


Dual Clocked, D-Type 






i 16 DIP 








THIS SECTION 








10130 


156-1247-01 


A 


I 


Dual Clocked, D-Type 


Scrnd 




16 DIP 
















10133 


156-0520-00 


A 


J 


Quad Latch D-Type Neg Clock 






16 DIP 












RAMS 








10133 


156-0520-01 


A 


L+ 


Quad Ltch D-Type Neg Clock 


Scrnd 




16 DIP 


















10173 

10173 


156-0632-00 

156-0632-01 


A 

A 


1+ 


Quad 2- Input Mux/Latch 
Quad 2- Input Mux/Latch 


Chkd 




16 DIP 
16 DIP 






SEE M 


EMORY SELECTION GUIDE 






10173 


156-0632-02 


A 


J- 


Quad 2- Input Mux/Latch 


Scrnd 




16 DIP 










THIS SECTON 








10175 


156-0760-01 


A 


K+ 


Quint Latch, D-Type 


Scrnd 




16 DIP 




















100150 


156-1581-00 


A 


M 


Hex D Latch 






24 DIP 




















100150FC 


156-1497-00 


A 


M 


Hex Latch 






Fit Pk 
























ATTENTION 



ILfCTAOSTATIC 

MHttTIVI 

Devices 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



+f CATALOG RELIABILITY CODES 



USAGE/YR 


CODE 




FAILURE 

FREQ 


CODE 


%/YR 

(mtdicn) 


%10 


1 




1/100000 


A 


^1 


»100 


2 




1/50 000 


B • j002 


3(1 000 


3 




1/20 000 


C « JdOS 


210 000 


4 




1/10 000 


D • jOI 


2100 000 


S 




1/S 000 


E 


i)2 


21 000 000 


e 




1/2 000 


F 


.05 


210 000 000 


7 




1/1 000 


G 


,1 








1/SOO 


K 


a 




1/300 


1 


.5 




1/100 


_L_i 





For further explanation of this code, 
see page 4-72. 



NEW DESIGN CODE FROM COMPONENT ENGINEERING: 



Acceptable 
Not Recommended 
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2802 

2857 

2857 



INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

MOS 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


★* 

ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


tt 

RC 


CASE 

STYLE 








C\ 


LOCK DRIVERS 








0026 


156-0328-00 


A 


1+ 


Dual Clock Driver (5 MHz) 


Scrnd 




8 DIP 


3460L 


156-0634-00 


A 


0+ 


4-Channel Gate Controlled 






16 DIP 










COUNTERS 








3814 


156-0306-00 


A 


M- 


4.5 Decade 




3G 


24 DIP 


5007P 


156-0409-00 


A 


M+ 


4 Decade 




3G 


16 DIP 


5009P 


156-0410-00 


A 


M- 


Time Base 




3E 


16 DIP 



SEE 



SEE 



SEE 



MEMORY SELECTION GUIDE 
THIS 



MEMORY 

THIS 



MEMORY 

THIS 



SECTION 

PROMS 

SELECTION 

SECTION 

RAMS 

SELECTION 



GUIDE 



GUIDE 



156-0329-00 

156-1039-00 

156-1039-01 



SECTION 

SHIFT REGISTERS 



Quad, 256 Bit Dynamic 
512 Bit Static 
512 Bit Static 



Scmd 



SB 



MISCELLANEOUS 



KEFll-A 


156-1624-00 


N 


0+ 


Floating Point Arithmetic 














Processor 






3341A 


156-1346-00 


A 


K 


64 X 4 FIFO 


Scrnd 




3853 


156-1241-00 


N 


N- 


Static Memory Interface 




5321 


156-0946-00 


A 


K+ 


TV Camera Sync Generator 




3G 


5837 


156-1433-00 


A 


I- 


Digital Noise Source 






6844 


156-1458-00 


A 


N+ 


DMA Controller 






6844 


156-1458-01 


A 




DMA Controller 


Scrnd 




Z8038 


156-1793-00 


A 




FIFO Interface Controller 






D8087 


156-1643-00 


A 


0+ 


Numeric Processor Entension 






8275 


156-1455-00 


A 


0- 


Programnable CRT Controller 







16 DIP 
8 PIP 
8 DIP 



40 DIP 

16 DIP 
40 DIP 
16 DIP 
8 DIP 

40 DIP 
40 DIP 

40 DIP 




Wrist strap for use In handling static sensitiva parts 
(hand not Included) 

006-2404-00 Conductive Fabric or Conductive Plastic 
006-2404-01 Adj. Beaded Chain w/270)( ftesistor In 
Series w/Gnd. 

For further Information call 
Glenn Johnson ext. 4183 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 


VALUE 
with * 


% VALUE 
no suffix 


% VALUE 
with + 


■a 


.24 


• 54 


.754 


nn 


1.254 


3.54 


24 


mm 


2.54 


34 


3.754 




4.254 


54 


64 


E 


74 


84 


104 


F 


134 


154 


184 


6 


224 


254 


354 


■■1 


404 


504 


604 


m 


654 


754 


$1 


mm\ 


$1.25 


$1.50 


$2 


ni 


$2.50 


$3 


$3.75 


rvi 


$4.25 


$5 


$6 


■Jii 


$7 


$8 


$10 


■Oil 


$13 


$15 


$18 




$22 


$25 


$35. 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



The familiar “lightning bolt* symbol used to denote 
electrostatic discharge hazard has been replaced 
with a “reaching han<r as the official notice for 
electrostatiosensitive devices. The reaching hand 
symbol represents the danger to ESD-sensitive 
devices from handling by an unprotected worker. 
The use of this new symbol is noted in EIA Standard 
RS-47 1 . The lightning bolt, associated with electrical 
hazards to life, was not acceptable on an international 
basis. 



A 



ATTENTION 

nm iWHiPLPiim 

electrostatic 

ECNilTIVE 



DESOLDERING TOOLS-STATIC CHARGE 



TOOL 


CHAR6E LEVEL RETAINED ON TOOL . I 


laiiiiadiata charia 


Charga aftar Ikiia 


Silvtrsttt Soldapullt 


OV 


OV Aftar Hva minutM 


Daluxa Soldapullt 


3kV 


300-400V After fiva mlnutai 


Standard Soldapullt 


20kV 


lOkV After fiva mimitai 


Bulb Soldar Sucktr 


lOkV 


4kV Aftar fiva mimitat 


Soldtr-Wick 


•2kV 


OV After one minuta 



*Chargs wat ratainad dua to •oldar*wick*l piaitic real 

Some circuit board components are sensitive to static charge, Also, 
some desoldering tools create a static charge. In order to Identify 
and preclude potential problems, we have tested the various desolder- 
ing tools available for use at Tck. 

A circuit board was used, with components removed, to determine 
static levels. Each device was tested ten times. The desoldering 
tools were checked for Inmedlate charge retention and for the charge 
held after five minutes. 

Each of the tools except the Sllverstat Soldapullt. left a static char 
on the circuit board and retained a charge (see chart). The Sllvtrsta 
Soldapullt, a model with a metallized surface, left no charge and also 
retained no charge. Therefore, It Is the preferred tool. It has bMn 
assigned part number 003-0795-00. 

For more Information on these desoldering tools, contact Herb ZeJac. 
ext. 4759. 
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INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 



TTL 



FOR LISTING BY FAMILY NUMBERS, SEE PAGES 1-22 THRU 1-25. 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


ir* 

ND 


B 


DESCRIPTION 


OTHER 


1 


Ew9l 




ADI 


>E 


RS 


/COMPARATORS 


T * 

> 




— 


7483 


156-0087-00 


N 


G+ 


4-B1t, Full Adder 




4F 


16 DIP 


7483 


156-0087-01 


N 


G+ 


4-B1t, Full Adder 


Chkd 




16 DIP 


7483 


156-0087-02 


N 


G+ 


4-B1t, Full Adder 


Scrnd 




16 DIP 


7485 


156-0123-00 


N 


G+ 


4-Bit, Magnitude Comparator 




4F 


16 DIP 


7485 


156-0123-01 


N 


G+ 


4- Bit, Magnitude Comparator 


Chkd 




16 DIP 


7485 


156-0123-02 


N 


H- 


4- Bit, Magnitude Comparator 


Scrnd 




16 DIP 


74S85 


156-1041-02 


A 


I- 


4- Bit, Magnitude Comparator 


Scrnd 




16 DIP 


74LS85 


156-0953-02 


A 


H 


4-Bit, Magnitude Comparator 


Scrnd 


4C 


16 DIP 


74F283 


156-1705-00 


U 


J- 


4-Bit Binary Adder 


Scrnd 




16 DIP 


74S283 


156-1292-00 


A 


K- 


4-Bit Binary Adder 






16 DIP 


74S283 


156-1292-01 


N 


J+ 


4-Bit Binary Adder 


Scrnd 




16 DIP 


74LS283 


156-0679-01 


A 


H 


4- Bit Binary Adder 


Scrnd 




16 DIP 


9304 


156-0148-00 


N 


G+ 


Dual Full Adder 




3E 


16 DIP 


9304 


156-0148-02 


N 


H- 


Dual Full Adder 


Scrnd 




16 DIP 


93S47 


156-1063-01 


A 


J 


6-Bit Identify Comparator 


Scrnd 




16 DIP 


25LS2521 


156-1273-01 


A 


J+ 


8- Bit Equal to Comparator 


Scrnd 




20 DIP 




Al 


RITHI 


METIC LOGIC UN 


ITS 






74181 


156-0351-01 


N 


1+ 


ALU 


Scrnd 




24 DIP 


74LS181 


156-1376-00 


A 


J- 


ALU 


Scrnd 




24 DIP 


74S381 


156-0691-00 


N 


K- 


ALU 






20 DIP 


74AS881 


156-1703-00 


U 


M- 


ALU 


Scrnd 




24 DIP 






B 


UF 


'fers/inverter 


s 






54F04 


156-1616-00 


N 


K+ 


Hex Inverter (Die Only) 






14 DIP 


7404 


156-0058-02 


N 


G 


Hex Inverter 


Scrnd 




14 DIP 


7404J 


156-0552-00 


N 


F+ 


Hex Inverter 






14 DIP 


74040 


156-0552-01 


N 


F+ 


Hex Inverter 


Chkd 




14 DIP 


74F04 


156-1722-00 


U 


H- 


Hex Inverter 


Scrnd 




14 DIP 


74S04 


156-0323-02 


A 


G+ 


Hex Inverter 


Scrnd 


5B 


14 DIP 


74LS04 


156-0385-02 


A 


G 


Hex Inverter 


Scrnd 


5A 


14 DIP 


7405 


156-0092-00 


N 


F+ 


Hex Inverter w/OC Outputs 






14 DIP 


7505 


156-0092-01 


N 


G 


Hex Inverter w/OC Outputs 


Chkd 




14 DIP 


7405 


156-0092-02 


N 


G 


Hex Inverter w/OC Outputs 


Scrnd 




14 DIP 


74H05 


156-0922-02 


N 


K 


Hex Inverter w/OC Outputs 


Scrnd 




14 DIP 


74S05 


156-0403-02 


A 


G 


Hex Inverter w/OC Outputs 


Scrnd 




14 DIP 


74LS05 


156-0724-02 


A 


G 


Hex Inverter w/OC Outputs 


Scrnd 


4D 


14 DIP 


7406 


156-0153-01 


N 


G 


Hex Inverter Buffer/Driver 


Chkd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








7406 


156-0153-02 


N 


G+ 


Hex Inverter Buffer/Driver 


Scrnd 


4C 


14 DIP 










w/OC Outputs 








74060 


156-0611-02 


N 


H- 


Hex Inverter 


Scrnd 




14 DIP 


7407 


156-1080-01 


N 


G 


Hex Buffer w/OC HV Outputs 


Scrnd 




14 DIP 


7414 


156-0462-02 


N 


G+ 


Hex Inv, Schmitt Trigger 


Scrnd 




14 DIP 


74LS14 


156-0645-02 


A 


H 


Hex Inv, Schmitt Trigger 


Scrnd 


4D 


14 DIP 


7416 


156-0093-02 


N 


G- 


Hex Buffer w/OC Outputs 


Scrnd 




14 DIP 


74160 


156-0585-00 


N 


G 


Hex Buffer w/OC Outputs 






14 DIP 


74160 


156-0585-01 


N 


G 


Hex Buffer w/OC Outputs 


Chkd 




14 DIP 


7417 


156-0140-02 


N 


G 


Hex Buffer w/OC HV Outputs 


Scrnd 




14 DIP 


74170 


156-0589-00 


N 


H- 


Hex Buffer w/OC HV Outputs 






14 DIP 


74170 


156-0589-01 


N 


H- 


Hex Buffer w/OC HV Outputs 


Chkd 




14 DIP 


7428 


156-0374-02 


N 


G 


Quad 2- Input NOR Buffer 


Scrnd 




14 DIP 


7433 


156-0424-02 


N 


G 


Quad 2- Input NOR Buffer 


Scrnd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








74LS33 


156-0730-02 


A 


G 


Quad 2- Input NOR Buffer 


Scrnd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








7437 


156-0150-00 


N 


F+ 


Quad 2- Input NAND Buffer 






14 DIP 


7437 


156-0150-01 


N 


F+ 


Quad 2- Input NANO Buffer 


Chkd 


4G 


14 DIP 


7437 


156-0150-02 


N 


G- 


Quad 2- Input NAND Buffer 


Scrnd 




14 DIP 


74370 


156-0591-00 


N 


G- 


Quad 2- Input NAND Buffer 






14 DIP 


74370 


156-0591-01 


N 


G- 


Quad 2- Input NAND Buffer 


Chkd 




14 DIP 


74LS37 


156-0466-00 


N 


F+ 


Quad 2- Input NAND Buffer 






14 DIP 


74LS37 


156-0466-01 


N 


F+ 


Quad 2-Input NAND Buffer 


Chkd 




14 DIP 


74LS37 


156-0466-02 


A 


G 


Quad 2- Input NAND Buffer 


Scrnd 




14 DIP 


7438 


156-0145-02 


N 


G 


Quad 2- Input NAND Buffer 


Scrnd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








74380 


156-0592-00 


N 


H- 


Quad 2- Input NAND Buffer 






14 DIP 










w/ OC Outputs 









1-W 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 




CC 


DESCRIPTION 


OTHER 




IBi 




BUF 


— 

•FI 


ERS/INVERTERS (C 


ON' 


D 


1 


7438J 


156-0592-01 


N 


H- 


Quad 2- Input NAND Buffer 


Chkd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








74380 


156-0592-02 


N 




Quad 2- Input NAND Buffer 


Scrnd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








74S38 


156-1393-01 


A 


G+ 


Quad 2-Input NAND Buffer 


Scrnd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








74LS38 


156-0467-02 


A 


G 


Quad 2- Input NAND Buffer 


Scrnd 




14 DIP 










w/OC Outputs 








7440 


156-0036-00 


N 


F+ 


Dual 4-Input NAND Buffer 






14 DIP 


7440 


156-0036-01 


N 


F+ 


Dual 4- Input NAND Buffer 


Chkd 




14 DIP 


7440 


156-0036-02 


N 


G- 


Dual 4-Input NAND Buffer 


Scrnd 




14 DIP 


74LS126 


156-1619-00 


A 


H- 


Quad Bus Bfr w/3-St Output 


Scrnd 




14 DIP 


74128 


156-0451-02 


N 


H 


Quad 2- Input NOR Buffer 


Scrnd 




14 DIP 


741 28J 


156-0613-01 


N 


G+ 


Quad 2-Input NOR Buffer 


Chkd 




14 DIP 


74S240 


156-1058-00 


N 


J+ 


Octal Inv Buffer w/3-St Out 






20 DIP 


74F240 


156-1744-00 


U 


J+ 


Octal Buffer/Line Driver 






20 DIP 


74S240 


156-1058-01 


A 


K 


Octal Inv Buffer w/3-St Out 


Scrnd 




20 DIP 


74LS240 


156-0914-02 


A 


I 


Octal Inv Buffer w/3-St Out 


Scrnd 




20 DIP 


74ALS240 


156-1753-00 


U 




Octal Buffer/Line Driver 


Scrnd 




20 DIP 


74ALS240 


156-1753-01 


U 




Octal Buffer/ Line Driver 


Scrnd 




20 DIP 


-1 








(High Drive) 








74F241 


156-1745-00 


U 


0+ 


Octal Buffer/Line Driver 






20 DIP 


74S241 


156-1179-00 


N 


J+ 


Octal Buffer w/3-State Out 






20 DIP 


74S241 


156-1179-01 


A 


K 


Octal Buffer w/3-State Out 


Scrnd 




20 DIP 


74LS241 


156-0955-02 


A 


I- 


Octal Bfr w/3-State Out 


Scrnd 


4D 


20 DIP 


74LS242 


156-1025-00 


N 


1+ 


Octal Bfr/ Driver/ Receiver 






14 DIP 


74LS242 


156-1025-01 


N 


1+ 


Octal Buffer/Driver/Rcvr 


Chkd 




14 DIP 


74LS242 


156-1025-02 


A 


H+ 


Octal Buffer/Driver/Rcvr 


Scrnd 




14 DIP 


74LS243 


156-0928-00 


N 


I- 


Octal Buffer/Driver/Rcvr 




4D 


14 DIP 


74LS243 


156-0928-01 


N 


I- 


Octal Buffer/Driver/Rcvr 


Chkd 




14 DIP 


74LS243 


156-0928-02 


N 


I 


Octal Buffer/Driver/Rcvr 


Scrnd 




14 DIP 


74LS244 


156-0956-02 


A 


I 


Octal Buffer w/3-State Out 


Scrnd 


5C 


20 DIP 


74F245 


156-1725-00 


U 


L- 


Octal Buffer/Driver/Rcvr 






20 DIP 


74LS245 


156-1111-02 


A. 


J 


Octal Buffer/Driver/Rcvr 


Scrnd 


5C 


20 DIP 


74ALS245 


156-1748-00 


U 




Octal Buffer/Driver/Rcvr 
















(Lo Drive) 








74ALS245- 


156-1748-01 , 


U 




Octal Buffer/Driver/Rcvr 








1 








(Hi Drive) 








74LS366 


156-0702-00 


A 


G 


3-St Hex Inverter/ Buffer 






16 DIP 


74LS366 


156-0702-01 


A 


G- 


3-St Hex Inverter/Buffer 


Scrnd 




16 DIP 


8T95 


156-1018-00 


A 


I 


Hex 3-St Bfr Comm Disbl 






16 DIP 










(Schottky) 








8T97 


156-0998-00 


N 


1+ 


HS Hex 3-St Bfr, Separable 




3E 


16 DIP 










Disable (Schottky) 








8T97 


156-0998-01 ' 


A 


I 


HS Hex 3-St Bfr, Separable 


Scrnd 




16 DIP 










Disable (Schottky) 








8T98 


156-0999-00 : 


N 


1+ 


HS Hex 3-St Inv (Schottky) 




4H 


16 DIP 


8T98 


156-0999-01 


A 


I 


HS Hex 3-St Inv (Schottky) 


Scrnd 




16 DIP 


8094 


156-0396-02 


N 


H- 


Quad, 2-Inp, 3-St Buffer 


Scrnd 




14 DIP 


81LS95 


156-1277-00 1 


A 


1+ 


Octal, 3-State 


Scrnd 


5D 


20 DIP 


81LS97 


156-0916-02 


A 


1+ 


Octal, 2-Inp, 3-St Buffer 


Scrnd 


5C 


20 DIP 


81LS98 


156-1479-00 


N 


I 


Octal Inv Buffer, 3-State 






20 DIP 


81LS98 


156-1479-01 


A 


I 


Octal Inv Buffer, 3-State 


Scrnd 




20 DIP 


88L12 


156-1347-00 


N 


G 


Hex Inv, Interface Gate 






14 DIP 


29827 • 


156-1840-00 


U 




10-Bit Bus Buffer 


Scrnd 




24 DIP 










CrONVERTERS 






74184 


156-0315-00 


N 


1+ 


BCD to Binary Converter 






16 DIP 


74184 


156-0315-01 


N 


1+ 


BCD to Binary Converter 


Chkd 




16 DIP 


74184 


156-0315-02 


N 


J+ 


BCD to Binary Converter 


Scrnd 




16 DIP 


74185 


156-0345-00 


N 


J+ 


Binary to BCD Converter 




21 


16 DIP 


74185 


156-0345-01 


N 


J+ 


Binary to BCD Converter 


Chkd 




16 DIP 


74185 


156-0345-02 


N 


K- 


Binary to BCD Converter 


Scrnd 




16 DIP 




THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



ttFOR RELIABILITY CODES, SEE PAGE 1-16. 















•VENDOR 

NUMBER 



PART NUMBER 



INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

TTL 



FOR LISTING BY FAMILY NUMBERS, SEE PAGES 1-22 THRU 1-25. 



ND 



CC 



DESCRIPTION 



OTHER 



CASE 

STYLE 



4018 


l56-0202-0( 


N 


K 


4018 


156-0202-02 


N 


K- 


7490 


156-0079-02 


N 


G+ 


7490A 


156-0395-OC 


N 


G 


7490A 


156-0395-01 


N 


G 


74LS90 


156-0656-02 


A 


G+ 


7492 


156-0114-OC 


N 


G 


7492 


156-0114-01 


N 


G 


7492 


156-0114-02 


N 


G 


74LS92 


156-1108-02 


A 


G+ 


7493 


156-0032-03 


N 


G+ 


7493J 


156-0561-00 


N 


G+ 


7493J 


156-0561-01 


N 


G+ 


74LS93 


156-0646-02 


A 


G+ 


7497 


156-0311-02 


N 


J- 


74161 

74161 

74161 


156-0117-00 

156-0117-01 

156-0117-02 


N 

N 

N 


H- 


74S161 


156-1044-00 


N 


J 


74S161 


156-1044-01 


A 


J+ 


74LS161 


156-0844-02 


A 


H 


74LS162 


156-0788-01 


A 


H 


74163 


156-0248-02 


N 


H- 


74S163 


156-1198-01 


A 


K- 


74LS163 


156-0784-00 


N 


H- 


74LS163 


156-0784-01 


N 


H- 


74LS163 


156-0784-02 


A 


H+ 


74LS168 


156-1371-00 


A 


I 


74LS169 


156-0957-01 


A 


H+ 


74S169 


156-0765-03 


N 


J+ 


74S169 


156-0765-04 


A 


J+ 


74177 


156-0536-02 


N 


I- 


74190 


156-0340-00 


N 


H 


74190 


156-0340-01 


N 


H 


74190 


156-0340-02 


N 


E+ 


74LS190 


156-0569-00 


N 


H- 


74F191 


156-1714-00 


U 


J+ 


74LS191 


156-0422-02 


A 


H 


74192 


156-0127-00 


N 


H- 


74192 


156-0127-01 


N 


H- 


74192 


156-0127-02 


N 


I 


74LS192 


156-0526-00 


A 


H- 


74LS192 


156-0526-01 


N 


H- 


74LS192 


156-0526-02 


A 


H- 


74193 


156-0089-00 


N 


H- 


74193 


156-0089-02 


N 


H- 


741 93J 


156-0565-00 


N 


H- 


741 93J 


156-0565-01 


N 


H- 


74LS193 


156-0412-02 


A 


H 


74196 


156-0097-00 


N 


H 


74196 


156-0097-01 


N 


H 


74S196 


156-0482-00 


N 


0- 


74S196 


156-0482-01 


A 


1+ 


74L196J 


156-0883-00 


N 


J+ 


74S196J 


156-0883-01 


N 


J+ 


74S196J 


156-0883-02 


N 


J 


74LS196 


156-0727-01 


A 


H 


74197 


156-0142-00 


N 


H- 1 


74197 


156-0142-01 


N 


H- 1 


74197 


156-0142-02 


N 


H- 1 


741 97 J 


156-0596-00 


N 


I- 1 


741 97 J 


156-0596-01 


N 


I- J 


74S197 


156-1183-00 


A 


J+ ( 


74LS197 


156-0629-00 


N 


H- • 


74LS197 


156-0629-01 


A 


H ■ 


74390 


156-0626-02 


N 


I I 


74LS390 


156-0910-02 


A 


H+ E 


74393 


156-0617-02 


N 


1+ C 


74LS393 


156-1172-01 


A 1 


H+ C 


74LS461 


156-1732-00 


U i 


L- C 


74LS490 


156-1448-00 


N 


I- C 



COUNTERS 



Prog. Module-N Hex 
Prog. Module-N Hex 
Decade 

Decade (32 MHz) 

Decade (32 MHz) 

Decade 

Divide by 12 
Divide by 12 
Divide by 12 
Divide by 12 

4- Bit Binary 
4- Bit Binary 
4-B1t Binary 
4- Bit Binary 

6-Bit Binary Rate Multi pi r 

Syn 4-Bit Binary 
Syn 4-Bit Binary 
Syn 4-Bit Binary 
Syn 4- Bit Binary 
Syn 4-B1t Binary 

Syn 4-Bit Binary 
Syn 4- Bit Decade 
Syn 4- Bit Binary 
Syn 4- Bit Binary 
Syn 4-Bit Binary 

Syn 4-Bit Binary 
Syn 4- Bit Binary 
Syn Up/Down Binary 
Syn Up/Down Binary 
Syn Up/Down Binary 

Syn Up/Down Binary 
Preset Binary Latch/Cntr 
Syn BCD Up/Down 
Syn BCD Up/Down 
Syn BCD Up/Down 

BCD Counter 
Syn Up/Down 

Syn 4-Bit Up/Down Binary 
Syn Up/Down BDC 
Syn Up/Down BDC 

Syn Up/Down BDC 
Syn Up/Down BCD 
Syn Up/Down BCD 
Syn Up/ Down BCD 
Syn Up/Down 4- Bit 

Syn Up/Down 4- Bit 
Syn Up/Down 4-Bit 
Syn Up/Down 4- Bit 
Syn Up/ Down 4-Bit 
Presettable Decade 

Presettable Decade 
Presettable Decade 
Presettable Decade 
100 MHz Preset Decade/Bnry 
100 MHz Preset Decade/Bnry 

100 MHz Preset Decade/Bnry 



4-Bit Decade 



Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Chkd 

Scrnd 

Scrnd 

Chkd 
Scrnd I 
Scrnd 



3G 



4E 



Chkd 
Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 
Scrnd 4C 
Scrnd 
Scrnd 

4E 

1 

Chkd 
Scrnd I 4B 



Chkd 

Chkd 

Scrnd I 
Scrnd] 

Chkd 

Scrnd] 



4E 



Scrnd J4B 
Chkd 
Scrnd] 



Chkd 
Scrnd ] 



4F 



Scrnd] 

Chkd 

Scrnd] 



Scrnd J3G 
3H 

Scrnd] 
Chkd 



Scrnd 

Scrnd] 

Chkd 

Scrnd] 



4E 



Chkd 
Scrnd] 

4E 

Scrnd 
Scrnd 
Scrnd 4B 
Scrnd 
Scrnd 5D 



16 DIP| 
16 DIP 
14 DIP 
14 DiPj 
14 01 P| 

14 DIP 
14 DIP; 
14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 

14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 
16 DIP 

16 DIP^ 

16 dip! 

16 DIP| 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP: 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
14 DIP 
16 DIP! 
16 DlPj 
16 bip| 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
14 DIP 

14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 

14 DIP 
14 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 



14 DIP] 
14 DIP 
14 DIP| 
14 0IP| 
14 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
14 DIP 
14 DIP 
24 DIP 
16 DIP 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUBMER 


ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


Itt 

Jrc 


[case 

[style 




C 


;oi 


JN 


TERS (CONT) 








74LS490 


156-1448-01 


A 


I- 


Dual 4-Bit Decade 


Scrnd 




16 DIP 


74ALS56 


156-1757-00 


U 




Counter, 4-Bit Up/Down 


Scrnd 




16 DIP 


8556 


156-1054-00 


N 


1+ 


Binary, w/3-State Out 






16 DIP 


8556 


156-1054-01 


N 


1+ 


Binary, w/3-State Out 


Scrnd 




16 DIP 


9310 


156-0084-00 


N 


H- 


Syn BCD Decade 






16 DIP 


9310 


156-0084-02 


N 


H- 


Syn BCD Decade 


Scrnd 




16 DIP 


D 


ATA SEl 


.E< 




ORS/MULTIPLEXERS 

1 




74150 


156-0299-00 


N 


H+ 


16-Input with Enable 




3E 


24 DIP 


74150 


156-0299-01 


N 


I- 


16-Input with Enable 


Chkd 




24 DIP 


74150 


156-0299-02 


N 


H 


16- Input with Enable 


Scrnd 




24 DIP 


741 50J 


156-0597-00 


N 


H 


16- Input with Enable 






24 DIP 


741 50J 


156-0597-01 


N 


I- 


16- Input with Enable 


Chkd 




24 DIP 


74151A 


156-0075-00 


N 


6 


8-Inp Data Sel/Mux w/Enablc 




4F 


14 DIP 


74151A 


156-0075-01 


N 


G 


8-Inp Data Sel/Mux w/Enable 


Chkd 




14 DIP 


74151A 


156-0075-02 


N 


G+ 


8-Inp Data Sel/Mux w/Enable 


Scrnd 




14 DIP 


741 51 J 


156-0563-00 


N 


H 


8-Inp Data Sel/Mux w/Enable 






14 DIP 


7415U 


156-0563-01 


N 


H 


8-Inp Data Sel/Mux w/Enable 


Chkd 




14 DIP 


74F151 


156-1746-00 


U 


1+ 


8-Inp Multiplexer 






16 DIP 


74L£‘151 


156-0994-02 


A 


G+ 


8-Inp Data Sel/Mux W/Enable 


Scrnd 


4D 


16 DIP 


74153 


156-0098-00 


N 


G 


Dual, 4-Input with Enable 




3F 


16 DIP 


74153 


156-0098-01 


N 


G 


Dual , 4-Input with Enable 


Chkd 




16 DIP 


74153 


156-0098-02 


N 


6+ 


Dual, 4-Input with Enable 


Scrnd 




16 DIP 


74F153 


156-1662-00 


A 


1+ 


CXial , 4-Input with Enable 


Scrnd 




16 DIP 


74S153 


156-0325-02 


A 


H 


Dual, 4-Input with Enable 


Scrnd 


4C 


16 DIP 


74LS153 


156-0798-02 


A 


H- 


Dual i 4-Input with Enable 


Scrnd 




16 DIP 


74157 


156-0125-00 


N 


G 


Quad, 2 to 1 Mux 




4G 


16 DIP 


74157 


156-0125-01 


N 


G 


(juad, 2 to 1 Mux 


Chkd 




16 DIP 


74157 


156-0125-02 


N 


H- 


Quad, 2 to 1 Mux 


Scrnd 




16 DIP 


74S157 


156-1064-00 


N 


H 


Quad, 2 to 1 Mux 




4D 


16 DIP 


74S157 


156-1064-01 


N 


H 


Quad, 2 to 1 Mux 


Chkd 




16 DIP 


74S157 


156-1064-02 


A 


1+ 


Quad, 2 to 1 Mux 


Scrnd 


4E 


16 DIP 


74LS157 


156-0530-02 


A 


G+ 


Quad, 2 to 1 Mux 


Scrnd 


5D 


16 DIP 


74S158 


156-1351-00 


N 


H 


Quad, 2 to 1 Line, Data 






16 DIP 










w/Inverted Outputs 








74S158 


156-1351-01 


A 


I- 


Quad, 2 to 1 Line, Data 


Scrnd 




16 DIP 










w/Inverted Outputs 








74LS158 


156-1395-01 


A 


H- 


Quad. 2 to 1 Sel/Mux 


Scrnd 




16 DIP 


74251 


156-0397-00 


N 


H- 


8- Input w/3- State Outputs 






16 DIP 


74251 


156-0397-01 


N 


H- 


8- Input w/3-State Outputs 


Chkd 




16 DIP 


74251 


156-0397-02 


N 


H 


8-Input w/3-State Outputs 


Scrnd 




16 DIP 


74LS251 


156-0470-02 


A 


H- 


8-Input w/3-State Outputs 


Scrnd 




16 DIP 


74LS253 


156-0471-02 


A 


H- 


Dual 4 to 1 Line Data Sel 


Scrnd 




16 DIP 










w/3-State Outputs 








74S257 


156-0522-02 


A 


I- 


Quad 2-Inp Mux w/3-St Outp 


Scrnd 




16 DIP 


74LS257 


156-0529-02 


A 


G+ 


Quad 2-Inp Mux w/3-St Outp 


Scrnd 


SB 


16 DIP 


74S258 


156-1547-00 


A 


H+ 


Quad 2 to 1 Line Data Sel/ 
Mux 


Scrnd 




16 DIP 


74LS258 


156-1229-01 


A 


H 


Quad, 2 to 1 Sel/Mux w/3- 


Scrnd 




16 DIP 










State Outputs 








74298 


156-0373-00 


N 


H 


Quad, 2-Inp Mux w/Storage 




2H 


16 DIP 


74298 


156-0373-01 


N 


H 


Quad, 2-Inp Mux w/Storage 


Chkd 




16 DIP 


74298 


156-0373-02 


N 


H 


Quad, 2-Inp Mux w/Storage 


Scrnd 




16 DIP 


74LS298 . 


156-1045-01 


A 


H+ 


Quad, 2-Inp Mux w/Storage 


Scrnd 




16 DIP 


74LS352 


156-1521-00 


A 


H- 


Dual, 4 to 1 Line Inverted 


Scrnd 




16 DIP 










SeT/Mux 








74LS399 


156-1388-00 


A 


H+ 


Quad, 2-Inp Mux w/Storage 


Scrnd 




16 DIP 


74LS450 


156-1761-00 


U 


K 


16:1 Multiplexer 


Scrnd 




14 DIP 




156-0336-00 


N 


1+ 


2-Input, 4-Bit 




■ 1 


16 DIP 




156-0336-01 


N 


1+ 


2-Input, 4-Bit 1 


Scrnd 


1 


16 DIP 


8234 


156-0336-02 


N 


1+ 


2-Input, 4-Bit 




1 


16 DIP 






ATTENTION 

wsasssr* 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES 
ON THIS PAGE. 



lUCtMOITATlC 

MMITIVf 

MVtCIt 



*^EW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING; 

A ■ Acceptable 
N * Not Recommended 
U “ Undefined 



1-15 














} 



VENDOR 

NUMBER 



INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

TTL 



FOR LISTING BY FAMILY NUMBERS, SEE PAGES 1-22 THRU 1-25. 



PART NUMBER 



ND 



CC 



DESCRIPTION 



OTHER 



RC 



CASE 

STYLE 



DECODERS 



7442 


156-0061-00 


N 


G 


BCD to Decimal Decoder 






7442 


156-0061-01 


N 


G 


BCD to Decimal Decoder 


Chkd 




7442 


156-0061-02 


N 


G+ 


BCD to Decimal Decoder 


Scrnd 




7442J 


156-0556-00 


N 


G+ 


BCD to Decimal Decoder 






7442J 


156-0556-01 


N 


6+ 


BCD to Decimal Decoder 


Chkd 




74LS42 


156-0736-02 


A 


H- 


BCD to Decimal Decoder 


Scrnd 




7447A 


156-0128-01 


N 


H- 


BCD to 7-Seg Driver/Decoder 


Scrnd 




74F138 


156-1727-00 


U 


1+ 


1 of 8 Decoder/Demux 


Scrnd 




74S138 


156-0694-02 


A 


1+ 


3- Line to 8- Line 


Scrnd 




74LS138 


156-0469-02 


A 


H- 


3-L1ne to 8-L1ne 


Scrnd 


5C 


74F139 


156-1726-00 


U 


1+ 


Dual, 1 of 4 Decoder 


Scrnd 




74S139 


156-0693-02 


A 


I- 


Dual 2- Line to 4-L1ne 


Scrnd 












Demux/ Decoder 






74LS139 


156-0541-02 


A 


H- 


Dual 2-L1ne to 4-L1ne 


Scrnd 


48 










Demux/Decoder 






74145 


156-0111-00 


N 


H- 


BCD to Dec Drvr/Dcdr OC 




4E 


74145 


156-0111-01 


N 


H- 


BCD to Dec Drvr/Dcdr OC 


Chkd 




74145 


156-0111-02 


N 


H- 


BCD to Dec Drvr/Dcdr OC 


Scrnd 




741 45 J 


156-0598-00 


N 


I- 


BCD to Dec Driver/Decoder 














OC Output, Ceramic Pkg 






74145J 


156-0598-01 


N 


I- 


BCD to Dec Driver/Decoder 


Chkd 












OC Output, Ceramic Pkg 






74154 


156-0078-02 


N 


H 


4-Ln to 16- Lin Demux/Dcdr 


Scrnd 




741 54 J 


156-0564-00 


N 


1+ 


4-Ln to 16-Lin Demux/Dcdr 






741540 


156-0564-01 


N 


1+ 


4-Ln to 16 Lin Demux/Dcdr 


Chkd 




74LS154 


156-1026-02 


A 


H+ 


4-L1ne to 16 Line Decoder 


Scrnd 


4D 


74155 


156-0110-00 


N 


G 


Dual, 2-Ln to 4-Ln Demux/ 














Decoder 






74155 


156-0110-01 


N 


G 


Dual , 2-Ln to 4-Ln Demux/ 


Chkd 


3E 










Decoder 






74155 


156-0110-02 


N 


G+ 


Dual, 2-L1ne to 4-L1ne 


Scrnd 












Demux/ Decoder 






74LS155 


156-0390-00 


N 


G 


Dual, 2-L1ne to 4-Line 




3G 










Decoder 






74LS155 


156-0390-01 


N 


G 


Dual, 2-Line to 4-Line 


Chkd 












Decoder 






74LS155 


156-0390-02 


A 


G+ 


Dual, 2-L1ne to 4-Llne 


Scrnd 












Decoder 






74156 


156-0141-02 


N 


G+ 


Dual, 2-L1ne to 4-L1ne 


Scrnd 












Decoder 






74LS156 


156-1432-00 


N 


G+ 


Dual, 2-L1ne to 4-Line 














Decoder 






74LS156 


156-1432-01 


N 


6+ 


Dual, 2-L1ne to 4-L1ne 


Chkd 


3H 










Decoder 






74LS156 


156-1432-02 


A 


G+ 


Dual , 2-L1ne to 4-L1ne 


Scrnd 


2J ; 










Decoder 






74159 


156-0929-00 


N 


H 


4-L1ne to 16-Line Demux/ 














Decoder w/OC Outputs 






8T06 


156-0379-00 


N 


1+ 


BCD to 7-Seg Driver/Dcdr 




4E 


8T06 


156-0379-02 


A 


1+ 


BCD to 7-Seg Driver/Dcdr 


Scrnd 




8880 


156-0284-03 


N 


I 


BCD to 7-Seg Driver/Dcdr 


Scrnd 




9368 


156-0493-00 


N 


I 


Hex to 7-Seg Driver/Dcdr/ 




4F ’ 










Latch 






9368 


156-0493-02 


N 


I 


Hex to 7-Seg Driver/Dcdr/ 


Chkd 












Latch 






25LS2538 


156-1546-00 


A 


J 


l-of-8 Decoder w/3-State 


Scrnd 












Output & Polarity Control 







16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 



16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 



16 DIP 

24 DIP 
24 DIP 
24 DIP 

24 DIP 
16 DIP 

16 DIP 



16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 




++ CATALOG RELIABILITY CODES 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES 
ON THIS PAGE 



USAGE/VR 


CODE 


%10 


1 


2100 


3 


21000 


3 


210000 


4 


2100 000 


8 


2 1 000 000 


0 


210 000 000 


7 



FAILURE 

FREQ 


CODE 


H/VR 


1/100 000 


A 






JOO^ 


1/80 000 


a 


• 


JD07 


1/30 000 


c 








1/10 000 


D 






.01 


1/8 000 


E 






J02 


1/3 000 


F 


■ 


JOS 


1/1 000 


G 








1/600 


H 






J2 


1/300 


1 






.8 


1/100 


J 


J 




1.0 4 



For further explanation of this code, 
see page 4 - 72 . 



VENDOR 






■ 






tt 




NUMBER 


PART NUMBER 




uc 


DESCRIPTION 


OTHER 


RC 


iH 


DF 


tIVEFiS/ 


S 


;CE 


EiVERS/TRANSCE 


EIVE 


RS 


1 — 


UHP-408 


156-1528-00 


A 


1 + 


Quad, 2-Inp NAND Pwr Drvr 






14 DIP 


1488 


156-0879-01 


A 


I 


Quad Line Driver 


Scrnd 


4F 


14 DIP 


1489L 


156-0878-01 


A 


I 


Quad Line Rectiver 


Scrnd 


4C 


14 DIP 


26S10 


156-1747-00 


U 


K 


Quad Bus Receiver 






16 DIP 


26S12 


156-0483-00 


N 


1 + 


Quad Bus Transceiver 




3F 


16 DIP 


26LS30 


156-1316-00 


□ 


m 


Quad, 3-$t, Single End 


Scrnd 


4F 


16 DIP 






M 


M 










26LS31 


156-1681-00 


D 


11 




Scrnd 




16 DIP 


26LS32 


156-1315-00 


El 


19 






4H 


16 DIP 


AM2908 


156-1618-00 


n 


19 




Scrnd 




20 DIP 










Logic (Low Power Schott ky) 








3245 


156-0992-00 


N 


L- 


Quad TTL to MOS Drvr (Scht) 








3440P 


156-1219-00 


N 


L 


GPIB Transceiver 




3F 




3440P 


156-1219-03 




■■ 


GPIB Transceiver 


Scrnd 






3441 P 




|?l 


D 


Quad Bus Transceiver 




4F 




3441 P 




D 


■ 


Quad Bus Transceiver 


Scrnd 






3446 


156-0849-00 




H 


Quad Interfc Bus Trans cvr 






16 DIP 


3448 


156-1133-00 


|« 


j+ 


F ¥ ^ v ■ 






16 DIP 


3448 


156-1133-01 


|« 


0+ 




Chkd 




16 DIP 


3448 


156-1133-02 


IS 


J+ 




Scrnd 


4E 


16 DIP 


3459 




N 


1+ 


Quad NANO Address Ln Driver 






14 DIP 


3459 




N 




Quad NAND Address Ln Driver 


Scrnd 




14 DIP 


6118 


156-1649-00 


n 


I 


Fluoro Display Driver 


Scrnd 




18 DIP 


7447 


156-0128-01 




H- 


BCD to 7-Seg Decoder/Driver 






16 DIP 


74LS47 


156-1243-00 


n 


H- 


BCD to 7-Seg Decoder/ Driver 




3E 


16 DIP 


74LS47 


156-1243-01 


m 


H 


BCD to 7-Seg Decoder/ Driver 


Scrnd 




16 DIP 


74LS140 


156-0419-02 




6+ 




Scrnd 


4D 


16 DIP 


74145 


156-0111-00 


N 


H- 






4E 


16 DIP 


74145 


156-0111-01 


N 


H- 




Chkd 




16 DIP 


741 450 


156-0598-00 


N 


I- 


BCD to 7-Seg Decoder/ Drvr 






16 DIP 


741450 


156-0598-01 


N 


I- 


BCD to 7-Seg Decoder/Drvr 


Chkd 




16 DIP 


74LS145 


156-1235-00 


A 


H 


BCD to Dec Decoder/Or iver 


Scrnd 


4G 


16 DIP 


74F240 


156-1744-00 


U 


0+ 


Octal Buffer/Line Driver 






20 DIP 


74ASL240 


156-1753-00 


U 




Octal Buffer/Line Driver 


Scrnd 




20 DIP 


74ALS240 1 
-1 


156-1753-01 


U 




Octal Buffer/Line Driver 


Scrnd 




20 DIP 


74F241 


156-1745-00 


U 


J+ 


Octal Buffer/Line Driver 






20 DIP 


74LS242 


156-1025-00 


N 


H+ 






3H 


14 DIP 


74LS242 


156-1025-01 


N 


H+ 


Quad Bus Transcelver/Bfr 


Chkd 




14 DIP 


74LS242 


156-1025-02 


El 


I- 




Scrnd 




14 DIP 


74LS243 


156-0928-00 


El 


I- 


Quad Bus Transcelver/Bfr 




4D 


14 DIP 


74LS243 


156-0928-01 


N 


I- 


Quad Bus Transcelver/Bfr 






14 DIP 


74LS243 


156-0928-02 


N 


I 








14 DIP 


74ALS1244 


156-1754-00 


U 






■ 




20 DIP 


74F245 


156-1725-00 


U 


L- 


Octal Bus Transceiver 


Scrnd 




20 DIP 


74LS245 


156-1111-02 


A 


J 


Octal Bus Transceiver 


Scrnd 


5C 


20 DIP 


74ALS245 


156-1748-01 


U 




Octal Buffer/ Dr Iver/Rcvr 








-1 








(HI Drive) 








74ALS1245 


156-1748-00 


U 




Octal Buffer/Dri ver/Rcvr 
















(Lo Drive) 








74LS362 


156-0993-00 




K+ 


4-Phase Clock/Gen/Driver 




IJ 


20 DIP 


74LS362 


156-0993-01 


n 


M 




Scrnd 




20 DIP 


74LS362 


156-0993-02 


N 


N- 


4-Phase Clock/Gen/Driver 






20 DIP 


• ■ 








Ceramic Pkg 








74365N 


156-1187-00 


N 


G 


Hex Bus Driver w/3-St Outp 






16 DIP 


74LS365 


156-1220-00 


N 


6- 


Hex Bus Driver w/3-St Outp 






16 DIP 


74LS365 


156-1220-01 


A 


! 6+ 


Hex Bus Driver w/3-St Outp 


Scrnd 




16 DIP 


74LS367 


156-0852-02 


A 


6+ 


Hex w/3-St Input Driver 


Scrnd 


5D 


16 DIP 


74LS368 


156-0720-02 


A 


H- 


Hex Bus Drvr w/3-St Input, 


Scrnd 


4D 


16 DIP 










4- Line & 2- Line Enahje 








74LS646 


156-1661-00 


U 


K+ 


Octal Bus Transceiver 


Scrnd 






74AS804 


156-1617-00 


A 


J+ 


Hex 2-Inp NAND Drvr (Scht) 


Scrnd 




20 DIP 


751 07A 


156-0177-00 


N 


H- 


Dual Line Receiver 




3E 


16 DIP 


751 07A 


156-0177-02 


N 


I- 


Dual Line Receiver 


Scrnd 




16 DIP 


75110 


156-1523-00 


A 


H 


Dual Line Driver 






14 DIP 


75150 


156-0139-00 


A 


H 


Dual Line Driver 




4F 


8 DIP 


75150 


156-0139-02 


N 


H+ 


Dual Line Driver 


Scrnd 




8 DIP 


75152 


156-0934-00 


A 


J- 


Dual Line Receiver 






16 DIP 


75154 


156-0138-00 


A 


I- 


Quad Line Receiver 




4G 


16 DIP 


75154 


156-0138-02 


N 


I 


Quad Line Receiver 


Scrnd 




16 DIP 



M6 




















INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

TTL 



FOR LISTING BY FAMILY NUMBERS, SEE PAGES 1-22 THRU 1-25. 





PART NUMBER 


** 

ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHE 


t+ 
R RC 


IBH 

iBiil 


[ 


DRIVERS 


/R 


tc 


ElVERS/TRANSC 


EIVI 


Ir 


r~ 










(CONT) 








75183 


156-0181-00 


N 


I- 


Dual Line Driver 






14 DIP 


75325 


156-0206-00 


N 


H+ 


Interface Core Driver 






16 DIP 


75325 


156-0206-02 


N 


I- 


Interface Core Driver 


Scrn 


d 


16 DIP 


75451 


156-0094-00 


N 


6- 


Dual 2- Input AND Driver 




4E 


8 DIP 


75451 


156-0094-02 


A 


G 


Dual 2- Input AND Driver 


Scrn 


d 


8 DIP 


75452 


156-0302-00 


N 


6+ 


Dual 2- Input NAND Driver 




40 


8 DIP 


75452 


156-0302-02 


A 


G 


Dual 2- Input NAND Driver 


Scm 


d 


8 DIP 


75453 


156-0341-02 


A 


G+ 


Dual 2- Input OR Driver 


Scrn< 


1 


8 DIP 


75454 


156-0313-00 


N 


G- 


Dual 2- Input NOR Driver 






8 DIP 


75454 


156-0313-02 


A 


G 


Dual 2- Input NOR Driver 


Scrn< 


i 


8 DIP 


75494 


156-0888-02 


N 


H 


Hex Digit Driver 


Scrn( 




16 DIP 


8T06 


156-0379-00 


N 


1+ 


BCD to 7-Seg Decoder/Drvr 




4E 


16 DIP 


8T06 


156-0379-02 


N 


1+ 


BCD to 7-Seg DecOder/Drvr 


Scrnc 




16 DIP 


8T09 


156-0851-00 


N 


G+ 


Quad to Bus Driver 






14 DIP 


8T09 


156-0851-02 


N 


H- 


()uad to Bus Driver 


Scrnc 




14 DIP 


8T13 


156-0273-00 


N 


H 


Dual Line Driver 






14 DIP 


8T15 


156-0997-00 


N 


J- 


Dual Line Driver 




IJ 


14 DIP 


8T16 


156-0995-00 


N 


J 


Dual Line Comm Line Driver 




2J 


14 DIP 


8224 


156-0945-00 


N 


J+ 


Clock Generator/Driver 




3G 


14 DIP 


8T26 


156-0996-00 


N 


I- 


Quad Bus Trcvr, 3-St (Scht! 




31 


16 DIP 


8T26 


156-0996-01 


A 


I 


Quad Bus Trcvr, 3-St (Scht) 


Scrnd 




16 DIP 


8654 


156-1454-00 


N 


1+ 


8- Output Display Driver 




41 


18 DIP 


8654 


156-1454-01 


N 


J+ 


8- Output Display Driver 


Scrnd 




18 DIP 


8831 


156-0506-00 


N 


H+ 


Quad 1-3 Dual Diff Ln Drvr 






16 DIP 


8833 


156-0531-02 


N 


I- 


(juad Unified Bus Transcvr 


Scrnd 




16 DIP 


8836 


156-0456-00 


N 


G-t- 


Quad 2-Input NOR Bus Rcvr 






14 DIP 


8836 


156-0456-01 


N 


G+ 


()uad 2-Inp NOR Bus Rcvr 


Chkd 




14 DIP 


8836 


156-0456-02 


N 


H+ 


Quad 2- Input NOR Bus Rcvr 


Scrnd 




14 DIP 


8837 


156-0455-02 


N 


I 


Hex Bus Receiver 


Scrnd 


3E 


16 DIP 


8838 


156-0653-02 


N 


I- 


Quad Unified Bus Trscvr, 


Scrnd 


4D 


16 DIP 










Inverted 








8863 


156-1407-00 


A 


1+ 


MOS to LED 8-Dgt Osply Drvr 






18 DIP 


9368PC 


156-0493-00 


N 


I 


BCD to 7-Seg Dcdr/Driver 




4F 


16 DIP 


9368PC 


156-0493-02 


N 


1+ 


BCD to 7-$eg Dcdr/Driver 


Scrnd 




16 DIP 


9614 


156-0275-00 


N 


I 


Dual Diff Line Driver 






16 DIP 


9614 


156-0275-01 


N 


1+ 


Dual Diff Line Driver 


Scrnd 




16 DIP 


9615 


156-0274-00 


N 


J- 


Dual Diff Line Receiver 






16 DIP 


9615 


156-0274-01 


N 


1+ 


Dual Diff Line Receiver 


Scrnd 




16 DIP 


9616 


156-1544-00 


N 


1+ 


Triple Line Driver 




2J 


14 DIP 


28103 


156-1597-00 


A 


J+ 


Octal, 3-State Bldirect Bus 






20 DIP 










Transceiver (Schottky) 














ENCODERS 








74147 


156-0347-02 


N 


I- 


10-Llne to 4-L1ne w/o 


Scrnd 




16 DIP 










Enable Enc. 








74LS147 


156-1177-01 


A 


1+ 


10-L1ne to 4- Line w/o 


Scrnd 




16 DIP 










Enable Enc. 








74148 


156-0219-02 


N 


H 


8- Line to 3-L1ne with 


Scrnd 




16 DIP 










Enable Enc. 








74LS148 


156-1252-00 


A 


1+ 


8-L1ne to 3-L1ne 


Scrnd 




16 DIP 


74LS348 


156-1176-01 


A 


1+ 


8-Line to 3- Line w/3-State 


Scrnd 


40 


16 DIP 










Output 














FLIP-FLOPS 








7472 


156-0038-00 


N 


F+ 


Single, J-K Master/Slave 






14 DIP 


7472 


156-0038-01 


N 


F+ 


Single, J-K Master/Slave 


Chkd 




14 DIP 


7472 


156-0038-02 


N 




Single, J-K Master/Slave 


Scrnd 




14 DIP 


7473 


156-0039-02 


N 


G 


Dual, J-K Master/Slave, 


Scrnd 


4B 


14 DIP 










No Preset 








7473J 


156-0557-00 


N 


H- 


Dual, J-K Master/Slave, 






14 DIP 










No Preset 








7473J 


156-0557-01 


N 


H- 


Dual, J-K Haster/Slave, 


Chkd 




14 DIP 










No Preset 








74LS73 


156-0387-02 


A 


G+ 


Dual, K-K, No Preset 


Scrnd * 


4B 


14 DIP 


7474 


156-0041-05 


N 


G- 


Dual, D-Type w/Clear, Prst 


Scrnd ! 


SB 


14 DIP 


7474J 


156-0558-00 


N 


G- 


Dual , D-Type w/Clear, Prst 






14 DIP 


7474J 


156-0558-01 


N 


1- 


Dual, D-Type w/Clear, Prst 


:hkd 




14 DIP 


74F74 


156-1611-00 


A 


S+ 


Dual, D-Type, Edge Trigger 


1 


>C 


14 DIP 


74S74 


156-0331-03 


A 


1- 


Dual, D-Type w/Clear, Prst 


Scrnd 1 


)8 


14 DIP 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


** 

ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 




IB9 

IgyQjji 






F 


^ll 


P-FLOPS (CONT) 






1— 


74ALS74 


156-1756-00 


u 




Dual, D-Type Pos Edge Trgrd 


Scrnd 




14 DIP 


74LS74 


156-0388-02 


N 




Dual, D-Type w/Cle^r, Prst 


Chkd 




14 DIP 


74LS74 


156-0388-03 


A 


G 


Dual, D-Type w/Clear, Prst 


Scrnd 


5B 


14 DIP 


7476 


156-0042-00 


N 


F+ 


Dual, J-K Master Slave 




4G 


16 DIP 










w/Clear, Preset 








7476 


156-0042-01 


N 


F+ 


Dual, J-K Master/Slave 


Chkd 




16 DIP 










w/Clear, Preset 








7476 


156-0042-02 


N 


G 


Dual, J-K Master/Slave 


Scrnd 




16 DIP 










w/Clear, Preset 








7476J 


156-0560-00 


N 


G 


Dual, J-K Master/Slave 






16 DIP 










w/Clear, Preset 








7476J 


156-0560-01 


N 


G 


Dual, J-K Master/Slave 


Chkd 




16 DIP 










w/Clear, Preset 








74LS76 


156-0731-02 


A 


6+ 


Dual, J-K w/Clear, Preset 


Scrnd 




16 DIP 


74107 


156-1083-00 


N 


F 


Dual, J-K Master/Slave 


Scrnd 




14 DIP 










w/Clear 








74109 


156-1015-00 


N 


G 


Dual , J-K w/Preset 4 Clear 




2J 


16 DIP 


74S109 


156-1061-02 


A 


I- 


Dual, J-K w/Preset & Clear 


Scrnd 




16 DIP 


74ALS109 


156-1755-00 


U 




Dual, J-K Pos Edge Trgrd 


Scrnd 






74LS109 


156-1059-01 


A 


G- 


Dual, J-K w/Preset & Clear 


Scrnd 




16 DIP 


74111 


156-0174-00 


N 


6+ 


Dual , J-K w/Data Lock 




4F 


16 DIP 


74111 


156-0174-01 


N 


G+ 


Dual , J-K w/Data Lock 


Chkd 




16 DIP 


74111 


156-0174-02 


N 


H- 


Dual , J-K w/Data Lock 


Scrnd 




16 DIP 


74niJ 


156-0593-00 


N 


H- 


Dual , J-K W/Oata Lock 






16 DIP 


74111J 


156-0593-01 


N 


H- 


Dual , J-K w/Data Lock 


Chkd 




16 DIP 


74S112 


156-0118-03 


A 


I- 


Dual, J-K Neg Edge Trgrd 


Scrnd 


5C 


16 DIP 


74ALS112 


156-1758-00 


U 




Dual, J-K Neg Edge Trgrd 


Scrnd 






74LS112 


156-1258-01 


A 


G 


Dual , J-K Neg Edge Trgrd 


Scrnd 




16 DIP 


74S113 


156-1629-00 


A 


6+ 


Dual , J-K w/Preset 


Scrnd 




14 DIP 


74LS113 


156-0567-02 


A 


6+ 


Dual , J-K w/Preset 


Scrnd 




14 DIP 


74174 


156-0222-00 


N 


G+ 


Hex, 0-Type w/Comm Clear & 




4G 


16 DIP 










Comm Clock 








74174 


156-0222-01 


N 


G+ 


Hex, D-Type w/Conm Clear & 


Chkd 


4D 


16 DIP 










Comm Clock 








74174 


156-0222-02 


N 


6+ 


Hex, 0-Type w/Comm Clear & 


Scrnd 




16 DIP 










Comn Clock 








74174 


156-0222-03 


N 


H- 


Hex, D-Type w/Comm Clear & 


Scrnd 




16 DIP 










Comm Clock 








74S174 


156-0738-04 


A 


1+ 


Hex, D-Type w/Comm Clear 4 


Scrnd 




16 DIP 










Comm Clock 








74S174 


156-0738-03 


N 


I 


Hex, D-Type w/Comm Clear 4 






16 DIP 










Comm Clock, Cer Pkg only 








74LS174 


156-0391-02 


A 


H- 


Hex, D-Type w/Conm Clear 4 


Scrnd 


5B 


16 DIP 










Cofrm Clock 








74175 


156-0221-02 


N 


H- 


Quad, D-Type w/Comm Clear 


Scrnd 




16 DIP 










4 Clock, Complm Output 








74S175 


156-0948-02 


A 


J+ 


Quad, D-Type w/Comm Clear 


Scrnd 




16 DIP 










4 Comm Clock 








74LS175 


156-0392-03 


A 


H- 


Quad, D-Type w/Comm Clear 


Scrnd 




16 DIP 










4 Clock, Complm Output 








74273 


156-1708-00 


N 


J+ 


Octal , 0-Type w/Clear 


Scrnd 




20 DIP 


74LS273 


156-0865-02 


A 


I 


Octal, D-Type w/Clear 


Scrnd 


5A 


20 DIP 


74F374 


156-1704-00 


A 


K- 


Octal , D-Type w/ Enable 


Scrnd 




20 DIP 


74S374 


156-1046-02 


A 


K- 


Octal, 0-Type w/Enable 


Scrnd 


5C 


20 DIP 


74LS374 


156-0982-03 


A 


1+ 


Octal, D-Type w/Enable 


Scrnd 


5F 


20 DIP 


74LS377 


156-0913-02 


A 


I 


Octal, D-Type w/Enable 


Scrnd 


40 


20 DIP 


74LS378 


156-1221-00 


A 


I- 


Hex,*'0-Type w/Enable 


Scrnd 




16 DIP 


74LS379 


156-1326-00 


A 


I- 


Quad, D-Type w/Enable 


Scrnd 




16 DIP 


74ALS564 


156-1691-00 


U 


J+ 


Octal , 0-Type Edge Trgrd 






20 DIP 


74ALS574 


156-1664-00 


U 


K- 


Octal, D-Type Edge Trgrd 








25LS2520 


156-1729-00 


U 




Octal, D-Type w/Clear ! 


Scrnd 


i 


22 DIP 



A 



ATTENTION 
“wass- 

•itrnMMTAnc 
MNtlTnN 
MVtCft 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 
A ■ Acceptable 
N * Not Recommended 
U • Undefined 
X • Do Not Use 
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INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

TTL FOR LISTING BY FAMILY NUMBERS, SEE PAGES 1-22 THRU 1-25. 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



PAL14L4 


156-1669-00 




K 


PAL16R4CJ 


156-1659-00 




M- 


PAL16R6 


156-1637-00 




M- 


PAL16R8CJ 


156-1658-00 




L+ 


7400 


156-0030-03 


N 


G 


74000 


156-0549-00 


N 


F 


74000 


156-0549-01 


N 


F 


74F00 


156-1707-00 


U 


H- 


74S00 


156-0180-04 


A 


G 


74LSOO 


156-0382-02 


A 


G 


7401 


156-0057-00 


N 


F+ 


7401 


156-0057-01 


N 


F+ 


7401 


156-0057-02 


N 


6- 


74010 


156-0550-00 


N 


F+ 


74010 


156-0550-01 


N 


F+ 


7402 


156-0043-03 


N 


F+ 


74020 


156-0551-00 


N 


F+ 


74020 


156-0551-01 


N 


F+ 


74F02 


156-1743-00 


U 


H- 


74S02 


156-0690-03 


A 


6+ 


74LS02 


156-0383-02 


A 


G 


7403 


156-0186-02 


N 


F+ 


74S03 


156-0303-01 


A 


G 


74LS03 


156-0384-00 


N 


F+ 


74LS03 


156-0384-02 


A 


G- 


7408 


156-0129-02 


N 


G- 


74080 


156-0588-00 


N 


F+ 


74080 


156-0588-01 


N 


F+ 


74F08 


156-1723-00 


U 


H- 


74S080 


156-0459-02 


A 


G+ 


74LS08 


156-0480-02 


A 


G 


7409 


156-0460-00 


N 


G- 


7409 


156-0460-01 


N 


G- 


74LS09 


156-0728-02 


A 


G 


74S09 


156-1286-00 


A 


H- 


7410 


156-0047-02 


N 


G 


74100 


156-0553-00 


N 


F+ 


74100 


156-0553-01 


N 


F+ 


74F10 


156-1752-00 


U 




74S10 


156-0321-02 


A 


G 


74LS10 


156-0386-02 


A 


G 


7411 


156-0163-00 


N 


F+ 


7411 


156-0163-01 


N 


F+ 


7411 


156-0163-02 


N 


F+ 


74F11 


156-1663-00 


A 


H- 


74S11 


156-0320-03 


A 


G+ 


74LS11 


156-0481-02 


A 


G- 


7412 


156-0144-00 


N 


G 


7412 


156-0144-01 


N 


G 


7412 


156-0144-02 


N 


H- 


74120 


156-0587-00 


N 


F+ 


74120 


156-0587-01 


N 


F+ 


74LS12 


156-0722-02 


A 


G 


7413 


156-0149-00 


N 


G- 


7413 


156-0149-01 


N 


6- 


7413 


156-0149-02 


N 


G 


74130 


156-0586-00 


N 


G 


74130 


156-0586-01 


N 


G 


74S15 


156-1680-00 


U 


G 


74LS15 


156-1267-00 


A 


G- 


74LS15 


156-1267-01 


N 


G+ 


7420 


156-0034-02 


N 


G 


74200 


156-0554-00 


N 


F+ 


74200 


156-0554-01 


N 


F+ 


74S20 


156-0304-02 


A 


G+ 


74LS20 


156-0464-02 


A 


G- 


7421 


156-0297-00 


N 


F+ 


7421 


156-0297-01 


N 


F+ 


7421 


156-0297-02 


N 


G- 


74LS21 


156-0478-02 


N 


G 


74S22 


156-0404-01 


A 


G+ 


74LS22 


156-0538-02 


A 


G 


7425 


156-0165-02 


N 


H- 



GATES 



M- Quad, 16-Inp AND/OR 
M- Hex, 16-Input AND/OR 
L+ Octal, 16-Input AND/OR 
G Quad, 2- Input NANO 

F Quad, 2-Input NAND 

F Quad, 2- Input NAND 

H- Quad, 2- Input NAND 

G Quad, 2-Input NAND 

G Quad, 2- Input NAND 

F-i- Quad, 2-1 np NAND w/OC Outp 
F+ Quad, 2-Inp NAND w/OC Outp 
G- Quad, 2- I np NAND w/OC Outp 
F+ Quad, 2-Inp NAND w/OC Outp 
F+ Quad, 2-Inp NAND w/OC Outp 



Quad, 2- Input NOR 
Quad, 2- Input NOR 

Quad, 2- Input NOR 
Quad, 2-Inp NAND w/ 
Quad, 2- Input NAND 
Quad, 2- Input NAND 
Quad, 2- input NANO 

Quad, 2- Input AND 



Quad, 2- Input AND 
Quad, 2- Input AND 

Quad, 2- Input AND 
Quad, 2-Inp AND w/OC Outp 
Quad, 2-Inp AND w/OC Outp 
Quad, 2-Inp AND w/OC Outp 
Quad, 2-Inp AND w/OC Outp 

Triple, 3- Input NAND 
Triple, 3- Input NAND 
Triple, 3-Input NAND 
Triple, 3- Input NAND 
Triple, 3- Input NAND 

Triple, 3- Input NAND 
Triple, 3- Input AND 
Triple, 3- Input AND 
Triple, 3- Input AND 
Triple, 3- Input AND 

Triple, 3- Input AND 
Triple, 3- Input AND 
Triple, 3- I np NAND w/OC Ou 

Triple, 3-Inp NAND w/OC Ou 

Triple, 3-Inp NAND w/OC Ou 



Triple, 3-Inp NAND w/OC Ou: 

Dual, 4-Inp NAND Schmit Tn 

Dual, 4-Inp NAND Schmit Tn 

Dual, 4-Inp NAND Schmit Tn 

Dual, 4-Inp NAND Schmit Tn 

Dual, 4-Inp NAND Schmit Tn 

Triple, 3-Inp AND w/OC Out| 



Dual, 4- Input NAND 
Dual, 4- Input NAND 

Dual, 4- Input NAND 
Dual, 4- Input NAND 
Dual , 4- Input NAND 
Dual, 4- Input NAND 
Dual, 4- Input NAND 

Dual, 4- Input NAND 
Dual, 4- Input AND 
Dual, 4-Inp NAND w/OC Outp 
Dual, 4-Inp NAND w/OC Outp 
Dual, 4- Input NOR w/Strobe 



Scrnd 




Chkd 

Scrnd 

Scrnd 


5D 


Scrnd 


5A 




4F 


Chkd 

Scrnd 




Chkd 




Scrnd 


IJ 


Chkd 


3D 


Scrnd 




Scrnd 


5A 


Scrnd 

Scrnd 


4D 


Scrnd 




Scrnd 




Chkd 

Scrnd 

Scrnd 




Scrnd 


5B 


Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 


4C 


Scrnd 




Chkd 

Scrnd 

Scrnd 




Scrnd 


5A 


Chkd 

Scrnd 

Scrnd 




Scrnd 

Scrnd 


4B 




4F 


t Chkd 
t Scrnd 




Chkd 

Scrnd 


4G 


Chkd 

Scrnd 




Chkd 




Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 




Chkd 

Scrnd 

Scrnd 


4D 


Chkd 




Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 





PART number 



DESCRIPTION 



+t 

OTHER RC 



7425J 


156-0590-00 


N 


F+ 


Dual , 4- Input NOR w/Strobe 






14 DIP 


7425J 


156-0590-01 


N 


F+ 


Dual, 4- Input NOR w/Strobe 


Chkd 




14 DIP 


7426 


156-0112-00 


N 


G- 


Quad, 2'' I np NANO w/OC Outp 




4F 


14 DIP 


7426 


156-0112-01 


N 


G- 


Quad, 2-Inp NAND w/OC Outp 


Chkd 




14 DIP 


7426 


156-0112-02 


N 


G 


Quad, 2-Inp NAND w/OC Outp 


Scrnd 




14 DIP 


7426 J 


156-0584-00 


N 


G 


Quad, 2-Inp NAND w/OC Outp 






14 DIP 


7426J 


156-0584-01 


N 


G 


Quad, 2-Inp NAND w/OC Outp 


Chkd 




14 DIP 


74LS26 


156-0970-03 


A 


G 


Quad, 2- Input NAND 


Scrnd 




14 DIP 


7427 


156-0178-00 


N 


F+ 


Triple, 3-Input NOR 






14 DIP 


7427 


156-0178-01 


N 


F+ 


Triple, 3-Input NOR 


Chkd 




14 DIP 


7427 


156-0178-02 


N 


6- 


Triple, 3-Input NOR 


Scrnd 




14 DIP 


74LS27 


156-0718-03 


A 


G 


Triple, 3-Input NOR 


Scrnd 


5B 


14 DIP 


7430 


156-0035-02 


N 


G 


Single, 8-Input NAND 


Scrnd 




14 DIP 


7430J 


156-0555-00 


N 


F+ 


Single, 8-Input NAND 






14 DIP 


7430J 


156-0555-01 


N 


F+ 


Single, 8-Input NAND 


Chkd 




14 DIP 


74S30 


156-0418-01 


A 


G+ 


Single, 8-Input NAND 


Scrnd 




14 DIP 


74LS30 


156-0465-02 


A 


G 


Single, 8-Input NAND 
Quad, 2-Input OR 


Scrnd 




14 DIP 


7432 


156-0171-02 


N 


G 


Scrnd 


4C 


14 DIP 


74F32 


156-1724-00 


U 


H- 


Quad, 2-Input OR 


Scrnd 




14 DIP 


74S32 


156-0739-02 


A 


H- 


Quad, 2- Input OR 


Scrnd 


5B 


14 DIP 


74LS32 


156-0479-02 


A 


G 


Quad, 2-Input OR 


Scrnd 


5B 


14 DIP 


74LS32 


156-0479-04 


N 


G+ 


Quad, 2- Input OR 


Scrnd 




14 DIP 


7451 


156-0037-00 


N 


6- 


Dual, 2-Wd, 2-In ANO/OR Inv 




4D 


14 DIP 


7451 


156-0037-01 


N 


G 


Dual, 2-Wd, 2-In AND/OR Inv 


Chkd 




14 DIP 


7451 


156-0037-02 


N 


G- 


Dual. 2-Wd, 2-In AND/OR Inv 


Scrnd 




14 DIP 


74S51 


156-1040-00 


N 


G 


Dual, 2-W1de, 2-Input AND/ 




3E 


14 DIP 










OR Invert 








74S51 


156-1040-01 


N 


G 


Dual, 2-W1de, 2-Input AND/ 


Chkd 


3E 


14 DIP 










OR Invert 








74S51 


156-1040-02 


N 


G+ 


Dual, 2-Wlde, 2-Input AND/ 


Scrnd 




14 DIP 










OR Invert 








74LS51 


156-0875-02 


A 


G 


Dual, 2-W1de, 2-Input AND/ 


Scrnd 


4B 


14 DIP 










OR Invert 








7454 


156-0031-00 


N 


G- 


4-Wide, 2- Input AND/OR Inv 






14 DIP 


7454 


156-0031-01 


N 


6- 


4-W1de, 2-Input AND/OR Inv 


Chkd 




14 DIP 


74LS54 


156-0452-02 


A 


G 


4-Wide, 2 & 3-Input AND/OR 


Scrnd 


4C 


14 DIP 










Invert 








74F64 


156-1751-00 


U 




4-2-3-2-Input AND/OR Invert 








74S64 


156-0703-01 


N 


G+ 


4-W1de, 4-2-3-2-Input AND/ 


Chkd 




14 DIP 










OR Invert 








74S64 


156-0703-02 


A 


G 


4-W1de, 4-2-3-2-Input AND/ 


Scrnd 




14 DIP 










OR Invert 






\ 


74S65 


156-1285-00 


A 


G 


AND/OR Invert, 4-2-3-2-Inp 


Scrnd 




14 DIP 










w/OC Output 








7486 


156-0062-00 


N 


G 


Quad, 2- Input EX OR 




4C 


14 DIP 


7486 


156-0062-01 


N 


G 


Quad, 2- Input EX OR 


Chkd 




14 DIP 


7486 


156-0062-02 


N 


G 


^ad, 2-lnput EX OR 


Scrnd 




14 DIP 


74F86 


156-1800-00 


U 




Quad, 2-Input EX OR 


Scrnd 




14 DIP 


74S86 


156-0707-03 


A 


H 


^ad, 2-Input EX OR 


Scrnd 




14 DIP 


74LS86 


156-0381-02 


A 


G 


^ad, 2-Input EX OR 


Scrnd 


SB 


14 DIP 


74132 


156-0371-02 


N 


H- 


Quad, 2-Inp NAND, Schmt Inp 


Scrnd 


4D 


14 DIP 


74S132 


156-0413-02 


A 


I 


Quad, 2-Inp NANO, Schmt Inp 


Scrnd 




14 DIP 


74LS132 


i 156-0721-02 


A 


6+ 


^ad, 2-Inp NANO, Schmt Inp 


Scrnd 


5C 


14 DIP 


74S133 


; 156-0472-03 


A 


G+ 


Single, 3-Input NAND 


Scrnd 




16 DIP 


74LS133 


156-0866-00 


N 


G 


Single, 13-Input NAND 




4F 


16 DIP 


74LS133 


156-0866-01 


N 


G 


Single, 13-Input NANO 


Chkd 


4D 


16 DIP 


74LS133 


156-0866-02 


A 


G 


Single, 13-Input NANO 


Scrnd 


4C 


16 DIP 


74ALS133 


156-1759-00 


U 




13-Input NAND 


Scrnd 






74S134 


156-1573-00 


A 


G+ 


Triple, 12-Input NANO 


Scrnd 




16 DIP 


74LS136 


156-0990-01 


A 


H 


Quad, 2-Inp EX OR w/OC Outp 


Scrnd 




14 DIP 


74S260 


156-0966-01 


A 


H 


Dual, 5-Input NOR 


Scrnd 




14 DIP 


74LS260 


156-0985-01 


A 


G+ 


Dual , 5-Input NOR 


Scrnd 




14 DIP 


74265 


156-0696-02 


N 


I 


Quad, Complement Output 


Scrnd 


4F 


16 DIP 










AND/NAND 








74LS266 


156-0652-02 


A 


G 


Quad, 2-Inp EX NOR w/OC Out 


Scrnd 




14 DIP 



A ATTENTION 

M 1b ILICTMOttATiC 

MNMTtVI 
MVICIt 



ttFOR RELIABILITY COOES, SEE PAGE 1-16. 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 















INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 



TTL 



FOR LISTING BY FAMILY NUMBERS, SEE PAGES 1-22 THRU 1-25 



VENDOR 

NUMBER 



PART NUMBER 



ND 



CC 



DESCRIPTION 



OTHER: 



CASE 

STYLE 



GENERATORS 



74180 


156-0088-00 


N 


H- 


8- Bit, Odd/ Even Gen/Chrk 




4E 


14 DIP 


74180 


156-0088-01 


N 


H- 


8- Bit, Odd/ Even Gen/Chrk 


Chkd 




14 DIP 


74180 


156-0088-02 


N 


H 


8-Blt, Odd/Even Gen/Chrk 


Scrn< 




14 DIP 


74S182 


156-0692-00 


N 


I 


Lookahead Carry Generator, 
Plastic Pkg 




3E 


16 DIP 


74S182 


156-0692-01 


N 


I 


Lookahead Carry Generator, 


Chkd 




16 DIP 










Plastic Pkg 








74S182 


156-0692-02 


A 


I 


Lookahead Carry Generator, 


Scrnt 




16 DIP 










Plastic Pkg 








74S182 


156-1048-00 


N 


1+ 


Lookahead Carry Generator, 






16 DIP 










Ceramic Pkg 








74S182 


156-1048-01 


N 


1+ 


Lookahead Carry Generator, 


Chkd 




16 DIP 










Ceramic Pkg 








74S182 


156-1048-02 


A 


J- 


Lookahead Carry Generator, 


Scrnd 




16 DIP 










Cerami c Pkg 








74S280 


156-1014-01 


N 


1+ 


9- Bit Odd/Even Parity 


Scrnd 




14 DIP 










Gen/Chrk 








74LS280 


156-0915-02 


A 


I 


9- Bit Odd/ Even Gen/Chrk 


Scrnd 




14 DIP 


74AS881 


156-1703-00 


U 


M- 


4-B1t, ALU/Fctn Generator 


Scrnc 




24 DIP 


82S62 


156-1084-00 


A 


J+ 


8-B1t, Parity Gen/Chrk 






14 DIP 










LATCHES 








25S18 


156-1062-00 


N 


K- 


Quad Latch w/STD & 3-State 






16 DIP 










Output 








25S18 


156-1062-02 


N 


K- 


Quad Latch w/STD 8 3- State 


Scrnd 




16 DIP 










Output 








7475 


156-0040-00 


N 


G 


4-B1t Bistable Complement 




4E 


16 DIP 










Outputs 








7475 


156-0040-01 


N 


G 


4- Bit Bistable Complement 
Outputs 

4-B1t Bistable Complement 
Outputs 

4-B1t Bistable Complement 


Chkd 




16 DIP 


7475 


156-0040-02 


N 


6 


Scrnd 




16 DIP 


7475J 


156-0559-00 


N 


G+ 






16 DIP 










Outputs 








7475J 


156-0559-01 


N 


G+ 


4-B1t Bistable Complement 
Outputs 

4-B1t Bistable Complement 


Chkd 




16 DIP 


74LS75 


156-0735-02 


A 


G+ 


Scrnd 


4D 


16 DIP 










Outputs 








74100 


156-0193-00 


N 


I 


8-B1t Latch 






24 DIP 


74100 


156-0193-02 


H 


1+ 


8-B1t Latch 


Scrnd 




24 DIP 


74177 


156-0536-02 


N 


I 


Preset Binary Cntr/Latch 


Scrnd 




14 DIP 


74197 


156-0142-00 


N 


H- 


Preset Decade, Binary Cntr/ 




4E 


14 DIP 










Latch 








74197 


156-0142-01 


N 


H- 


Preset Decade, Binary 


Chkd 




14 DIP 










Center/ Latch 








741 970 


156-0596-00 


N 


I- 


Preset Decade, Binary 






14 DIP 










Center/Latch 








741970 


156-0596-01 


N 


I- 


Preset Decade, Binary 


Chkd 




14 DIP 










Center/Latch 








74LS259 


156-0874-00 


N 


H 


8-B1t Addressable Latch 




3H 


16 DIP 


74LS259 


156-0874-02 


A 


H+ 


8-B1t Addressable Latch 


Scrnd 


4C 


16 DIP 


74279 


156-0508-02 


N 


G+ 


Quad S-R Latch 


Scrnd 




16 DIP 


74LS279 


156-0804-02 


A 


G+ 


Quad S-R Latch 


Scrnd 


4D 


16 DIP 


74F373 


156-1721-00 


U 


K- 


Octal "D” Tran Latch 


Scrnd 




20 DIP 


74S373 


156-1250-00 


N 


0+ 


Octal "D” Tran Latch 




4E 


20 DIP 


74S373 


156-1250-02 


A 


J 


Octal *'D” Tran Latch ' 


Scrnd 




20 DIP 


74LS373 


156-1065-00 


N 


1+ 


Octal "D“ Tran Latch 




4D 


20 DIP 


74LS373 


156-1065-01 


A 


1+ 


Octal "D“ Tran Latch 


Scrnd 


5A 


20 DIP 


74LS375 


156-1318-00 


A 


G+ 


4-B1t Bistable Latch 


Scrnd 




16 DIP 


9334 


156-0218-02 


N 


I- 


8-61 t Addressable 


Scrnd 




16 DIP 


> 






LOGIC ARRAYS 








PAL10L8 


156-1801-00 


A 




Logic Array 






20 DIP 


PAL16L2 


156-1808-00 


A 




Logic Array 






20 DIP 


PAL16L8 


156-1809-00 


A 




Logic Array 






20 DIP 


PAL12L10 


156-1802-00 ^ 


A 




Logic Array 






24 DIP 


82S100 


156-1269-00 i 


\ 1 


N- 


16 X 48 X 8 FPLA w/3-State 
Output 






28 DIP 


82S107 


156-1254-00 ; 


\ 1 


N- 


FPLA w/3-State Output 






28 DIP 



VENDOR 

NUMBER 



PART NUMBER 



CC 



DESCRIPTION 



OTHER 



CASE 

STYLE 



MULTIVIBRATORS 



26S02 

26S02 

MC4024P 

74121 



74121 

74121 

74122 

741 22J 
741 22 J 

74123 

741 23 J 

741 23 J 

74LS123 

74221 

74221 

74221 

74LS221 

74LS221 

9601 

9601 DC 

9601 DC 

9602 

96020C 

9602DC 

96S02 

96LS02 



156-1195-00 

156-1195-01 

156-0121-00 

156-0072-02 



156-0562-00 

156-0562-01 

156-0143-02 

156-0594-00 

156-0594-01 

156-0172-02 

156-0595-00 

156-0595-01 

156-1600-00 

156-0706-00 

156-0706-01 

156-0706-02 

156-0733-02 

156-0733-03 

156-0081-02 

156-0622-00 

156-0622-01 

156-0405-03 

156-0623-00 

156-0623-01 

156-1645-00 

156-1335-00 



Dual, Retrig Monostable 
Dual, Retrig Monostable 
Dual, Voltage Controlled 
Single, Monostable w/ 
Schmitt Trigger Inputs 

Single, Monostable; 
Ceramic Pkg only 
Single, Monostable; 
Ceramic Pkg only 
Single, Retrigger w/Clear 
Monostable 

Single, Retrigger w/Clear 
Monostable 

Single, Retrigger W/Clear 
Monostable 

Dual, Monostable w/C1ear 
Schmitt Trigger Input 

Dual , Monostabl e w/Cl ear 
Schmitt Trigger Input 
Dual, Monostable w/Clear 
Schmitt Trigger Input 
Dual Monostabl e Re trigger 

Dual, Monostable w/Clear 
Schmitt Trigger Input 
Dual, Monostable w/Clear 
Schmitt Trigger Input 
Dual, Monostable w/Clear 
Schmitt Trigger Input 

Dual, Monostable w/Clear 
Schmitt Trigger Input 
Dual, Monostable w/Clear 
Schmitt Trigger Input 
One Shot 

One Shot 
One Shot 

Dual, Retriggerable, Re- 
settable - One Sheet 
Dual, Retriggerable, Re- 
settable - One Sheet 

Dual, Retriggerable, Re- 
settable, One Shot 
Dual, Retriggerable, Re- 
settable, Monostable 
Dual, Retriggerable, Re- 
settable - One Sheet 

PROMS 



Scrnd 

Scrnd 

Chkd 

Scrnd 

Chkd 

Scrnd 

Chkd 

Scrnd 

Chkd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 

Scrnd 



Chkd 

Scrnd 



Chkd 

Scrnd 

Scrnd 



4F 



5B 



4D 



4D 



16 DIP 
16 DIP 
14 Dip 
14 DIP 



14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 

14 DIP 
14 DIP 
16 DIP 

16 MP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 

16 DIP 

16 DIP 

14 DIP 

14 DIP 
14 DIP 
16 DIP 

16 DIP 

16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 



SEE MEMOR 
TH 

SEE MEM OR 
TH 



29821 

29824 



156-1702-00 

156-1736-00 



Y SELECTION GUIDE 
I S SECT I ON 

RAMS 

Y SELECTION GUIDE 
IS SECTION 

REGISTERS 



10-B1t Register 
9-Bit Register, 3-State 



REGISTER FILES 



Scrnd 



24 DIP 
m DIP 



74LS170 


156-0732-00 


A 


I- 


4x4 Register File w/3- 






16 DIP 










State Output 








74LS170 


156-0732-01 


N 




4x4 Register File w/3- 


Chkd 




16 DIP 










State Output 








74LS670 


156-0989-02 


A 


1+ 


4x4 Register File 


Scrnd 




16 DIP 






ATTENTION 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES 
ON THIS PAGE. 



NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A • Acceptable 
N • Not Recontnended 
U * Undefined 



1-19 













INTEGRATED CIRCUITS, DIGITAL (CONT) 

TTL 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


-k-k 

NO 


B 


DESCRIPTION 


OTHER 


i 


Bnai 

hS3 




i 


iH 


r — 1 

FI 


r REGISTERS 








2502 


156-1456-00 


N 


K 


Successive Approx Register 






16 DIP 


25L04 


156-1792-00 


A 




Successive Approx Register 






24 DIP 


7495 


156-0120-00 


N 


G+ 


4-B1t Right Shift, Left 




4G 


14 DIP 










Shift 








7495 


156-0120-01 


N 


G+ 


4-Bit Right Shift, Left 


Chkd 




14 DIP 










Shift 








7495 


156-0120-02 


N 


G+ 


4-Bit Right Shift, Left 


Scrnd 




14 DIP 










Shift 








7495J 


156-0602-00 


N 


G 


4- Bit Right Shift, Left 






14 DIP 










Shift 








7495J 


156-0602-01 


N 


G 


4-B1t Right Shift, Left 


Chkd 




14 DIP 










Shift 








74LS95 


156-0389-00 


N 


G+ 


4-Bit Right Shift, Left 






16 DIP 










Shift 








74LS95 


156-0389-01 


N 


G+ 


4-Bit Right Shift, Left 


Chkd 




16 DIP 










Shift 








74LS95 


156-0389-02 


A 


H- 


4-B1t Right Shift, Left 


Scrnd 




16 DIP 










Shift 








7496 


156-0073-02 


N 


G+ 


5-Bit, Shift Register 


Scrnd 




16 DIP 


74164 


156-0131-00 


N 


G+ 


8-Bit, Parallel -Out Serial 




4F 


14 DIP 


74164 


156-0131-01 


N 


G+ 


8-Bit, Parallel -Out Serial 


Chkd 




14 DIP 


74164 


156-0131-02 


N 


H- 


8-Bit, Parallel-Out Serial 


Scrnd 




14 DIP 


74LS164 


156-0651-02 


A 


H 


8-Bit, Parallel-Out Serial 


Scrnd 


4B 


14 DIP 


74165 


156-0146-02 


N 


H- 


8-Bit« Parallel Load 


Scrnd 




16 DIP 


74LS165 


156-0789-02 


A 


H+ 


8- Bit, Parallel Load 


Scrnd 




16 DIP 


74166 


156-0301-02 


N 


I 


8-B1t, Parallel-In, Serial- 


Scrnd 


3E 


16 DIP 










Output 








74LS166 


156-1313-00 


A 


H 


8-Bit, Parallel-In, Serial- 


Scrnd 




16 DIP 










Output 








74LS173 


156-0951-02 


A 


H 


4- Bit, D-Type, 3- St Output 


Scrnd 




16 DIP 


74194 


156-0697-00 


N 


G 


4-Bit Bi-Directional 






16 DIP 


74S194 


156-0744-00 


N 


J 


4- Bit Bi-Directional 




3F 


16 DIP 


74S194 


156-0744-01 


N 


J 


4- Bit Bi-Directional 


Chkd 




16 DIP 


74S194 


156-0744-03 


N 


K- 


4-Bit Bi-Directional, 






16 DIP 










Ceramic Pkg only 








74S194 


156-0744-04 


A 


J+ 


4- Bit Bi-Directional 


Scrnd 




16 DIP 










Ceramic Pkg only 








74LS194 


156-0768-00 


N 


G+ 


4-B1t Bi-Directional 






16 DIP 


74LS194 


156-0768-01 


A 


G+ 


4-Bit Bi-Directional 


Scrnd 




16 DIP 


74195 


156-0367-00 


N 


G 


4-Bit, Parallel Access 






16 DIP 


74195 


156-0367-01 


N 


G 


4-Bit, Parallel Access 


Chkd : 




16 DIP 


74195 


156-0367-02 


N 


E+ 


4-Bit, Parallel Access 


Scrnd 




16 DIP 


74S195 


156-0326-02 


A 


1+ 


4-Bit, Parallel Access 


Scrnd 




16 DIP 


74LS195 


156-0376-01 


A 


H- 


4-Bit, Parallel Access 


Scrnd 




16 DIP 


74LS295 


156-0734-00 


N 


H“ 


4-B1t, Right Shift, Left 




3E 


14 DIP 










Shift, 3-State Output 








74LS295 


156-0734-01 


N 


H- 


4-Bit, Right Shift, Left 


Chkd 




14 DIP 










Shift, 3-State Output 








74LS295 


156-0734-02 


A 


H 


4-Bit, Right Shift, Left 


Scrnd 




14 DIP 










Shift, 3- State Output 








74S299 


156-1197-00 


N 


L- 


8-Bit Universal Shift/ 






20 DIP 


7^^299 


156-1197-01 


N 


L- 


otOragC 

8-Bit Universal Shift/ 


i Scrnd 




20 DIP 










Storage 








74LS299 


156-0975-02 


A 


J+ 


8-B1t Universal Shift/ 


Scrnd 


4D 


20 DIP 










Storage w/3-State Output 








74LS299 


156-0975-03 


N 


J+ 


8- Bit Universal Shift/ 


Scrnd 




20 DIP 










Storage w/3-State Output 








74LS322 


156-1481-00 


A 


K- 


8- Bit w/Sign Extender 


Scrnd 




20 DIP 


74F399 


156-1634-00 


A 


J 


Quad, 2- Input, 4-Bit Regis 


Scrnd 




16 DIP 


82S70 


156-1328-00 


N 


J+ 


4-Bit Register 


Scrnd 


2J 


14 DTP 


8531 


156-0398-00 


N 


G+ 


4- Bit, D-Type w/3-State 






16 DIP 










Output 








86LS62 


156-1251-00 


N 


K- 


Dual Rank 8-B1t w/3-State 


Scrnd 




18 DIP 










Output 








93L28 


156-0310-00 


N 


1+ 


Dual, 8-B1t 


Scrnd 




16 DIP 


93L28 


156-0310-02 


N 


1+ 


Dual, 8-Blt 






16 DIP 






Ml 


S( 


:ellaneous 








74S124 


156-1584-00 


N 


J- 


Dual VCO 


Scrnd 


1 


16 DIP 


74LS629 


156-0861-01 


A 


I 


Dual VCO 


Scrnd 


J 


16 DIP 



•Ro 



PART NUMBER 


TITLE 




TECHNICAL SHEETS 


062-2318-00 


Circuit Board Standards Marking Adherence and 
Solder Flux Cleaning 


062-2985-00 


Microcircuit Quality Level Requirements 


062-3448-00 


Protective Packaging yfor shipment and storage of 
static-sensitive microcircuits 


062-3728-00 


Microcircuit mechanical and environmental requirements 


062-3798-00 


Outline drawings for dual in-line and flatpack 
purchased microcircuits 


062-3919-00 


Digital microcircuit screening requirements for 
TTL, STTL, LSTTL, HTTL, ITTL. 


062-3924-00 


Digital microcircuit screening requirements for MOS 


062-3942-00 


Microcircuit screening requirements for ECL 


062-3953-00 


General reliability requirements for purchased 
microcircuits. 


062-4099-00 


Digital microcircuit screening requirements for 
MOS DRAMS. 


062-4113-00 


Digital microcircuit screening requirements for 
Bipolar RAMs 


062-4188-00 


Digital microcircuit screening requirements for 
NMOS ROMs 


062-4385-00 


Digital microcircuit screening requirements with 
dynamic burn-in for MOS 


062-4385-01 


Digital microcircuit screening requirements with 
dynamic burn-in (72 hour minimum) 


062-5863-00 


Quality and reliability requirements for high 
reliability MOS and Bipolar RAMs and MROMs 


062-5875-00 


Screening requirements for EPROMs 


062-5876-00 


Quality and reliability requirements for EPROMs 



A ATTENTION 

M UJCTAOtTATtC 

MMkiTWt 

MVICE* 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE 



*♦ NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 
A * Acceptable 
N ■ Not Recommended 











NOTES 



++ CATALOG RELIABILITY CODES 



FAILURE 

FREO 


CODE 


%/YR 

(mBdisn) 


1/100 000 


A 


J0O1 


1/50000 


0 


002 


1/20 000 


C 


005 


1/10 000 


D 


01 


1/6 000 


C * 02 


1/2 000 


F - ,06 


1/1000 


C - .1 


1/600 


H - O 


1/200 


1 - .8 


1/100 


^ ■ 


104. 1 



USAGE/YR 


CODE 


>10 


1 


>100 


2 


>1000 


3 


>10 000 


4 


>100 000 


6 


>1000000 


6 


>10 000 000 





For further explanetlon of this code, 
see page 4-72. 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 1 ^VAL« 


fSi VALUE 
no suffix 


VALUE 
with ♦ 


A 


.2* 


.5* 


.75* 


B 


1.254 


1.5* 


2* 


C 


ZM 


3* 


3.75* 


D 


A.ZSi 


5* 


6* 


E 


H 


8* 


10* 


F 


13* 


15* 


18* 


G 


22* 


^ 25* 


35* 


H 


40* 


50* 


60* 


I 


65* 


75* 


$1 


J 


$1.25 


$1.50 


$2 


K 


$2.50 


$3 


$3.75 


L 


$4.25 


$5 


$6 


M 


$7 


$6 


$10 


N 


$13 


$15 


$18 


0 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs any vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



1-21 




TTL FAMILY NUMBER LISTING 



FOR LISTING BY FUNCTION, 


SEE PAGES 1-14 THRU 1-20. 


STANDARD 








VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


mm 




VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PAL10L8 


156-1801-XX 


Logic Array 


20 DIP 




7430 


156-0035-XX 


Gate, Single, 8- Input HAND 


14 DIP 


PAL12L6 


156-1677-XX 


Gate, Hex, 12- Input AND/OR 


20 DIP 




7430J 


156-0555-XX 


Gate, Single, 8- Input NAND 




PAL12L20 


156-1802-XX 


Logic Array 






7432 


156-01 71 -XX 


Gate, Quad, 2- Input OR 


14 DIP 


PAL14L4 


156-1669-XX 


Gate, Quad, 14- Input AND/OR 






7433 


156-0424- XX 


Buffer, Quad, 2-Input NOR 


14 DIP 


PAL16L2 


156- 1808- XX 


Logic Array 


20 DIP 




7437 


156-0150-XX 


Buffer, Quad, 2- Input. NAND 


14 DIP 


PAL16R4CJ 


156-1659-XX 


Gate, Quad, 16- Input AND/OR 


mm 




7437J 


156-0591 -XX 


Buffer, Quad, 2- Input NAND (48mA) 


14 DIP 


PAL16R6 


156-1637-XX 


Gate, 16- Input AND/OR 


20 DIP 




7438 


1 56-01 45-XX 


Buffer, Quad, 2-Input NAND 


14 DIP 


PAL16L8 


156-1809-XX 


Logic Array 


20 DIP 




74380 


156-0592-XX 


Buffer, Quad, 2-Input NAND 


14 DIP 


PAL16R8CJ 


156-1658- XX 


Gate, Octal, 16- Input AND/OR 


20 DIP 




7440 


156-0036-XX 


Buffer, Dual, 4- Input NAND 


14 DIP 


UHP408 


156- 1528- XX 


Driver, Quad, 2- Input NANO 






7442 


156-0061-XX 


Decoder, BCD-to-Decimal 


16 DIP 


8T06 


156-0379- XX 


Decoder/ Driver, BCD to 7 Segment 


16 DIP 




74420 


156-0556-XX 


Decoder, BCD-to-Decimal 


16 DIP 


8T09 
8T1 3 


156-0851-XX 
156- 0273- XX 


Driver, Quad, Bus 
Driver, Dual Line 


14 DIP 
16 DIP 




7447 

7451 


1 56-01 28-XX 
156-0037-XX 


Decoder/Driver, BCD-to-7 Segment 
Gate, Dual, 2-Wide, 2-Input AOI 


14 DIP 


8T15 


156-0997-XX 


Driver, Dual Line 


14 DIP 




7454 


156-0031 -XX 


Gate, 4-Wide, 2- Input AOI 


14 DIP 


8T16 


156-0995-XX 


Driver, Dual Line, Communication Line 


14 DIP 




7472 


156-0038-XX 


Flip-Flop, Dual, J-K Master/Slave 


14 DIP 


8T26 


156-0996-XX 


Transceiver, Quad Bus, 3-State 


16 DIP 




7473 


156-0039- XX 


Flip-Flop, Dual, J-K Master/Slave 


14 DIP 


8T95 


156-1018-XX 


Buffer, Hex, 3-State Comm Disable 


16 DIP 




74730 


156-0557-XX 


Flip-Flop, Dual, J-K Master/Slave 


14 DIP 


8T97 


156-0998- XX 


Buffer, Hex, 3- State, Sep. Disable 


16 DIP 




7474 


156-0041 -XX 


Flip-Flop, Dual D 


14 DIP ‘ 


8T98 


156-0999- XX 


Buffer, Hex, 3- State, Inverter 


16 DIP 




74F74 


156-1611-XX 


Flip-Flop, Dual 0 


14 DIP 


1488 


156-0879-XX 


Driver, Quad Line 


14 DIP 




74740 


156-0558-XX 


Flip-Flop, Dual D 


14 DIP 


1489L 


156- 0878- XX 


Receiver, Quad Line 






7475 


156-0040- XX 


Latch, Quad 


16 DIP 


2502 


156- 1456- XX 


Register, Successive Approximate 


ftlU 




74750 


156-0559-XX 


Latch, Quad 


16 DIP 


3245 


156-0992-XX 


Driver, Quad TTL to MOS 


■ S'] 




7476 


156-0042-XX 


Flip-Flop, Dual, J-K Master/Slave 


16 DIP 


3440P 


156-1219- XX 


GPIB Transceiver 


16 DIP 




74760 


156-0560- XX 


Flip-Flop, Dual, J-K Master/Slave 


16 DIP 


3441 P 


156-0600-XX 


Transceiver, Quad Bus 


16 DIP 




7483 


156-0087- XX 


Adder, 4- Bit Binary Gate Full 


16 DIP 


3446 


156-0849- XX 


Transceiver, Quad Interface Bus 


16 DIP 




7485 


156-01 23-XX 


Comparator, 4-Bit Magnitude 


14 DIP 


3448 


156-1133-XX 


Driver, Quad Line 


14 DIP 




7486 


156-0062-XX 


Gate, Quad, 2- Input EXCL-OR 


14 DIP 


3459 


156- 0740- XX 


Driver, Quad NAND Address Line 


14 DIP 




7490 


156-0079-XX 


Counter, Decade 


14 DIP 


4018P 


156-0202- XX 


Counter, Program Mod-N Hex 


16 DIP 




7490A 


156-0395-XX 


Counter, Decade (32 MHz) 


14 DIP 


4022P 


156-0372-XX 


Comparator, Dual 4-Bit 


16 DIP 




7492 


1 56-01 14-XX 


Counter, Oiyide-by-12 


14 DIP 


4024P 


156-0121-XX 


Multivibrator, Dual Voltage- Control 


IX>i 




7493 


156-0032-XX 


Counter, 4-Bit Binary 


14 DIP 


4035P 


156-0198- XX 


Latch, Quad (OC) 






74930 


156-0561 -XX 


Counter, 4-Bit Binary 


14 DIP 


4044P 


156-0124-XX 


Detector, Phase/ Frequency 


IS 




7495 


1 56-01 20-XX 


Register. 4-B1t Right-Shift, Left-Shift 


14 DIP 


4048P 


156-0159- XX 


Decoder, Non- Inverter l-bf-8 






74950 


156-0602-XX 


Register, 4-B1t Par-ACS Shift 


14 DIP 


6118 


156-1649-XX 


Driver, Fluorescent Display 


18 DIP 




7496 


156-0073-XX 


Register, 5-B1t Shift 


16 DIP 


7400 


156-0030- XX 


Gate, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 




7497 


156-0311 -XX 


Multiplier, 6-B1t Binary Rate 


16 DIP 


7400J 


156-0549- XX 


Gate, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 




8090 


156-0406- XX 


Buffer, Quad, Inv/Dual , 2-Input NAND 


16 DIP 


7401 


156-0057- XX 


Gate. Quad, 2-Input NAND (OC) 


14 DIP 




8092 


156-0473-XX 


Gate, Dual, 5-Input NAND 


16 DIP 


7401J 


156-0550-XX 


Gate, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 




8094 


156-0396- XX 


Buffer, Quad, 2- Input, 3- State Output 


16 DIP 


7402 


156-0043-XX 


Gate, Quad, 2- Input NOR | 


14 DIP 




8097 


156-0535- XX 


Buffer, 3- State, Hex 


16 DIP 


7402J 


156-0551-XX 


Gate, Quad, 2- Input NOR 


14 DIP 




8130 


156-0537-XX 


Comparator, 10- Bit 


24 DIP 


7403 


1 56-01 86-XX 


Gate, Quad, 2- Input NOR (OC) 


14 DIP 




8136N 


156-0539-XX 


Comparator, 6-Bit Unified Bus 


16 DIP 


7404 


156-0058-XX 


Inverter, Hex 


14 DIP 




8201 


156-0601 -XX 


Buffer/ Inverter, Dual, 5-Bit Inv Input 


24 DIP 


7404J 


156-0552-XX 


Inverter, Hex 


14 DIP 




8202 


156-0250-XX 


Register, 10-Bit 


24 DIP 


7405 


156-0092-XX 


Inverter, Hex (5.5V OC) 


14 DIP 




8224 


156-0945-XX 


Generator/Driver, Clock 


16 DIP 


74H05 


156-0922-XX 


Inverter, Hex 


14 DIP 




8234 


156-0336-XX 


Multiplexer, Quad, 2-Input 


16 DIP 


7406 


156-0153-XX 


Buffer, Hex Inverter (30V OC) 


14 DIP 




8271 


1 56-091 9-XX 


Register, 4-Bit Shift 


16 DIP 


74060 


156-0611-XX 


Inverter, Hex 


14 DIP 




8273B 


156-0497-XX 


Register, Shift, 10-Bit, Ser-In, Par-Out 


16 DIP 


7407 


156-1080-XX 


Buffer, Hex 2/O-C, HV 


14 DIP 




8274B 


156-0498-XX 


Register, Shift, 10-Bit, Par- In, Ser-Out 


16 DIP 


7408 


1 56-01 29-XX 


Gate, Quad, 2- Input AND 


14 DIP 




8290 


156-0097-XX 


Counter, Decade (Selected for 55 MHz) 


14 DIP 


74080 


156- 0588- XX 


Gate, Quad, 2- Input AND 


14 DIP 




8551 


156-0398-XX 


Latch, Quad, 3-State Output 


16 DIP 


7409 


156-0460-XX 


Gate, Quad, 2- Input AND 


14 DIP 




8556 


156-1054-XX 


Counter, Programmed Decade/ Binary 


16 DIP 


7410 


156-0047-XX 


Gate. Triple, 3-Input NAND 


14 DIP 




8654 


156-1454-XX 


Driver, 8-Output Display 


18 DIP 


74100 


156-0553-XX 


Gate, Triple, 3- Input NANO 


14 DIP 




88L12 


156-1 347- XX 


Hex Inverter, Interface Gate 


14 DIP 


7411 


156-0163-XX 


Gate, Triple, 3- Input AND 


14 DIP 




8815 


156-1053-XX 


Gate, Dual, 4-Input 


14 DIP 


7412 


156-0144-XX 


Gate, Triple, 3- Input NAND (5.5V OC) 


14 DIP 




8831 


156-0506-XX 


Driver, Quad, Single End-Dual Diff Input 


16 DIP 


74121, 

7413 


156-0587-XX 


Gate, Triple, 3-Input NAND (5.5V OC) 


14 DIP 




8833 * 


156-0531 -XX 


Transceiver, Quad, Unified Bus 


16 DIP 


156-0149- XX 


Gate, Dual, 4-Input NAND Schmitt 


14 DIP 




8836 


156-0456-XX 


Receiver, Quad, 2-Input NOR Bus 


14 DIP 


74130 


156-0586-XX 


Gate, Dual 4- Input NAND Schmitt 


14 DIP 




8837 


156-0455-XX 


Receiver, Hex Bus 


16 DIP 


7414 


156-0462-XX 


Gatehnverter, Hex, Schmitt Trigger 


14 DIP 




8838 


156-0653-XX 


Transceiver, Quad, Unified Bus Inv. 


16 DIP 


7416 


156-0093-XX 


Buffer, Hex Inverter 


14 DIP 




8856 


156-niO-XX 


Driver, LEO, BCD-to-7 Segment 


16 DIP 


74160 


156-0585-XX 


Buffer, Hex Inverter 


14 DIP 




8863 


156-1407-XX 


Driver, MOS to LED 8-Digit Display 




7417 


156-0140-XX 


Buffer, Hex (15V OC, 40mA) 


14 DIP 




8880 


156-0284-XX 


Decoder/Oriver, BCD-to-7 Segment (DD700) 




74170 


156-0589- XX 


Buffer, Hex (15V OC, 40mA) 


14 DIP 




9300PC 


156-0083-XX 


Register, 4-Bit 


16 DIP 


7420 


156-0034-XX 


Gate, Dual, 4-Input NAND 


14 DIP 




1 9304 


156-0148-XX 


Adder, Dual .Full 


16 DIP ‘ 


74200 


156-0554- XX 


Gate, Dual, 4- Input NAND 


14 DIP 




931 OPC 


156- 0084- XX 


Counter, Sync Decade (74160) 


16 DIP 


74H20 


156-1169-XX 


Gate, Dual, 4-Input NAND 


14 DIP 




9334 


156-0218-XX 


Latch, 8-B1t Addressable 


16 DIP 


7421 


156-0297-XX 


Gate, Dual, 4-Input AND 


14 DIP 




9368PC 


156-0493-XX 


Decoder/Driver, BCD-to-7 Segment 


16 DIP 


74H21 


156- 1050- XX 


Gate, Dual, 4- Input AND 


14 DIP 




9401 


156-0969-XX 


Generator/Checker, Redundancy 


14 DIP 


7425 


1 56-01 65-XX 


Gate, Dual, 4-Input NOR with Strobe 


14 DIP 




9601 


156-0081 -XX 


Multivibrator, Retriggered, Monos tab] e 


14 DIP 


74250 


156-0590- XX 


Gate, Dual, 4-Input NOR with Strobe 


14 DIP 




9601 DC 


156-0622-XX 


Multivibrator, Retriggered, Monostable 


14 DIP 


7426 


156-0112-XX 


Gate, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 




9602 


156-0405-XX 


Multivibrator, Dual, Retrig, Monostable 


14 DIP 


74260 


156-0584-XX 


Gate, Quad, 2-Input NAND 


14 DIP 




9602DC 


156-0623-XX 


Multivibrator, Dual, Retrig, Monostable 


14 DIP 


7427 


156-0178-XX 


Gate, Triple, 3-Input NOR 


14 DIP 




9614 


156-0275-XX 


Driver, Dual Differential Line 


16 DIP 


7428 


156-0374-XX 


Buffer, Quad, 2-Input NOR (48mA) 


14 DIP 




9615 


156-0274-XX 


i Receiver, Dual Differential Line 


16 DIP 



l-’Z 











TTL FAMILY NUMBER LISTING (CONT) 



FOR LISTING BY FUNCTION, 

SEE PAGES H4 THRU i-20,gT^MP^RP STANDARD (CONT) 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


m 


VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




9616 


156- 1544- XX 


Driver, Triple Line 


14 DIP 


75453 


156-0341 -XX 


Driver, Dual, 2-Input OR 


8 DIP 


29821 


156- 1702- XX 


Register, Shift, 10-Bit, 3-State Output 


24 DIP 


75454 


1 56-031 3-XX 


Driver, Dual, 2-Input NOR 


8 DIP 


74100 


156-01 93- XX 


Latch, 8- Bit 


24 DIP 


75494 


156-0888-XX 


Driver, Hex Digit 


16 DIP 


74107 


156-1083-XX 


Flip-Flop, Dual, J-K, M/S with Clear 


14 DIP 










74109 


156- 101 5- XX 


Flip-Flop, Dual, J-K with Preset Clear 


16 DIP 










74111 


156-0174-XX 


Flip-Flop, Dual, J-K M/S with Data Lock 


16 DIP 










74111J 


156-0593- XX 


Flip-Flop, Dual, J-K M/S with Data Lock 


16 DIP 










74121 


156-0072-XX 


Multivibrator, Monostable (One-shot) 


14 DIP 






SCHOTTKY 




741210 


156-0562-XX 


Multivibrator, Monostable (One-Shot) 


14 DIP 










74122 


156-0143-XX 


Multivibrator, Retrig, One-shot w/ClAr 


14 DIP 










741220 


156-0594- XX 


Multivibrator, Retrig, One-shot w/Clear 


14 DIP 


8T95 


156-1 01 8-XX 


Buffer, Hex, Common Disable 


16 DIP 


74123 


156-0172-XX 


Multi vib. Dual, Retrig, One-shot w/Clear 


16 DIP 


8T97 


156-0998-XX 


Buffer, Hex, Separate Disable 


16 DIP 


741 23J 


156-0595- XX 


Multi vib, Dual, Retrig, One-shot w/Clear 


16 DIP 


8T98 


156-0999-XX 


Buffer, Hex, 3-State, Inverter 


16 DIP 


74128 


156-0451-XX 


Buffer, Quad, 2- Input NOR (48mA) 


14 DIP 


25S18 


156-1062-XX 


Latch, Quad, Dual with STD and 3-St Out 


16 DIP 


741280 


156-0613-XX 


Buffer, Quad, 2- Input NOR (48mA) 


14 DIP 


26S02 


156-1 195- XX 


Multi vib. Dual Retrig/Reset Monostable 


16 DIP 


74132 


156-0371-XX 


Gate/Inv, Quad 2-Inp HAND, Schmitt Trig 


^ 


26S10 


156-1747-XX 


Transceiver, Quad Bus 


16 DIP 


74145 


156-0111-XX 


Decoder/ Driver, BCD- to- Decimal 


ifVi ; 


26S12 


156-0483-XX 


Transceiver, Quad Bus 


16 DIP 


741450 


156-0598-XX 


Decoder/ Driver, BCD- to- Decimal 


tMTi j ; 


74S00 


156-0180-XX 


Gate, Quad, 2- Input HAND 


14 DIP 


74147 


156-0347-XX 


Encoder, 10-Line to 4-Line 


'1 s 


74S02 


156-0690-XX 


Gate, Quad, 2-Input 


14 DIP 


74148 


1 56-021 9-XX 


Encoder, 8- Line to 3- Line 


kW : 


74S03 


156-0303-XX 


Gate, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 


74150 


156-0299-XX 


Selector, 16-Bit Data 


24 DIP 


74S04 


156-0323-XX 


Inverter, Hex 


14 DIP 


741500 


156-0597-XX 


Selector, 16- Bit Data 


24 DIP 


74S05 


156-0403- XX 


Inverter, Hex 


14 DIP 


74151A 


156-0075-XX 


Selector, 8-Bit Data with Strobe 


14 DIP 


74S08J 


156-0459-XX 


Gate, Quad, 2- Input AND 


14 DIP 


741510 


156-0563-XX 


Selector, 8-Bit Data with Strobe 


14 DIP 


74S09 


156-1286-XX 


Gate, Quad, 2- Input AND with OC Output 


14 DIP 


74P151 


156-1746- XX 


Multiplexer, 8-Bit 


16 DIP 


74S10 


156-0321 -XX 


Gate, Triple, 2-lnput NAND 


14 DIP 


74153 


156-0098-XX 


Selector/Multiplexer, Dual 4-to-l Data 


16 DIP 


74S11 


156-0320- XX 


Gate, Triple, 3-Input AND 


14 DIP 


74154 


156-0078-XX 


Decoder/Demultiplexer, l-of-16 


24 DIP 


74S15 


156-1680- XX 


Gate, Triple, 3-Input AND with OC Output 


14 DIP 


741540 


156-0564-XX 


Decoder/Demultiplexer, l-of-16 


24 DIP 


74S20 


156-0304- XX 


Gate, Dual, 4-Input NAND 


14 DIP 


74155 


156-0110-XX 


Decoder/Demultiplexer, Dual 2-4 Line 


16 DIP 


74S22 


156-0404- XX 


Gate, Dual, 4-Input NAND 




74156 


156-0141-XX 


Decoder/Demultiplexer, Dual 2-4 Line 


16 DIP 


74S30 


156-041 8-XX 


Gate, 8- Input NAND 


14 DIP 


74157 


156-0125-XX 


Multiplexer, Quad, 2- Input (FSC9322) 




74S32 


156-0739-XX 


Gate, Quad, 2-Input 


14 DIP 


74159 


156-0929-XX 


Decoder/Oemultiplexer, 4-16 Line 




74S37 


156-1216- XX 


Buffer, Quad, 2- Input NANO 


14 DIP 


74161 


156-01 17-XX 


Counter, 4-Bit Binary Sync 




74S38 


156-1 393-XX 


Buffer, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 


74163 


156-0248-XX 


Counter, 4- Bit Binary S-nc 




74S51 


156-1 040- XX 


Gate, Dual, 2-Wide, 2-Input AND/OR Inv 


14 DIP 


74164 


156-01 31 -XX 


Register, 8-Bit Shift, Ser-In, Par-Out 




74S64 


156-0703- XX 


Gate, 4-2- 3- 2- Input AND/OR 


14 DIP 










74S65 


156-1285-XX 


Gate, AND/OR Inv 4-2-3-2 with OC Output 


14 DIP 


74165 


156-0146- XX 


Register, 8-Bit Shift, Par-In, Ser-Out 


16 DIP 


74S74 


156-0331-XX 


Flip-Flop, Dual Differential 


14 DIP 


74166 


156-0301-XX 


Register, 8-Bit Shift, Par-In, Ser-Out 


16 DIP 


74S85 


156-1041-XX 


Comparator, 4- Bit Magnitude 


16 DIP 


74174 


156-0222-XX 


Flip-Flop, Hex 0 with Clear 


16 DIP 


74S86 


156-0707- XX 


Gate, Quad, 2- Input EXCL OR 


14 DIP 


74175 


156-0221-XX 


Latch, Quad D with Clear 


16 DIP 


Z8103 


156-1 597- XX 


Transceiver, Octal Bus 


20 DIP 


74177 


156-0536- XX 


Counter/ Latch, Preset Binary 


14 DIP 


82S62 


156-1084-XX 


Generator/Checker, 8-Bit Parity 


14 DIP 


74180 


156- 0088- XX 


Genera tor/Checker, 8-Bit Parity 


14 DTP 


82S70 


156-1328-XX 


Register, 4-B1t 


14 DIP 


74181 


156-0351-XX 


Logic Unit, Arithmetic 


24 DIP 


82S90 


156-0482-XX 


Counter, Presettable Decade 


14 DIP 


74184 


156-0315-XX 


Converter, BCD- to- Binary Code 


16 DIP 


93S10 


156-1394-XX 


Counter, Sync 4- Bit Binary 


16 DIP 


74185 


156-0345- XX 


Converter, Binary-to-BCO 


16 DIP 


93S47 


156-1063-XX 


Comparator, 6-Bit 


16 DIP 


74190 


156- 0340- XX 


Counter, Sync BCD Up/Down 


16 DIP 


96S02 


156-1 645- XX 


Multivibrator, Dual Monostable 


16 DIP 


74191 


156-0175-XX 


Counter, Sync Up/Down, 4- Bit 


16 DIP 


74S109 


156-1061-XX 


Flip-Flop, Dual J-K with Preset 


16 DIP 


74192 


1 56-01 27-XX 


Counter, Sync Up/Down BCD 


16 DIP 


74S112 


156-0118- XX 


Flip-Flop, Dual J-K 


16 DIP 


74193 


156-0089-XX 


Counter, Sync Up/Down, 4-Bit 


16 DIP 


74S113 


156-1629-XX 


Flip-Flop, Dual J-K with Preset 


14 DIP 


741930 


156-0565-XX 


Counter, Sync Up/Down, 4- Bit 


16 DIP 


74S124 


156-1584- XX 


Oscillator Voltage Control, Dual 


16 DIP 


74194 


156-0697- XX 


Register, 4-Bit Shift 


16 DIP 


74S132 


156-0413-XX 


Gate, Quad, 2- Input Schmitt Trigger 


14 DIP 


74195 


156-0367-XX 


Register, 4-Bit Parallel Access Shift 


16 DIP 


74S133 


156-0472- XX 


I Gate, 13-Input NAND 


16 DIP 


74197 


156-0142-XX 


Counter/Latch, Presettable Binary 


14 DIP 


74S134 


156-1573-XX 


Gate, Triple, 12- Input NAND 


16 DIP 


741970 


156-0596- XX 


Counter/Latch, Presettable Binary 


14 DIP 


74S138 


156-0694-XX 


Decoder/Demultiplexer 


16 DIP 


74221 


156-0706- XX 


Multi vib. Dual Monostable w/Schmitt Trig 


16 DIP 


74S139 


156-0693-XX 


Decoder/Demultiplexer 


16 DIP 


74251 


156-0397-XX 


Selector, 8-Bit Data, 3-State Output 


16 DIP 


74S140 


156-0419-XX 


Driver, 4- Input NAND 500 Line 


14 DIP 


74265 


156-0696- XX 


Gate, Quad Complimentary Out AND/NAND 


16 DIP 


74S151 


156-0324-XX 


Selector/Multiplexer, 8-Input Data 


16 DIP 


74273 


156-1708-XX 


Flip-Flop, Octal D-Type 


20 DIP 


74S153, 


156-0325-XX 


Selector/Multiplexer, Dual 4-to-l Line 


16 DIP 


74279 


156-0508- XX 


Latch, Quad, R - S 


16 DIP 


74S157 


156-1064-XX 


Multiplexer, Quad 2-1 


16 DIP 


74298 


156-0373- XX 


Multiplexer, Quad, 2- Input with Store 


16 DIP 


74S158 


156-1351-XX 


Selecter/Mu1tij)lexer, Quad 2-1 Line 


16 DIP 


74365N 


156-1187-XX 


Driver, Hex Bus with 3-State Output 


16 DIP 






Data with Inverter Output 




74390 


156-0626- XX 


Counter, Dual, Decade 


16 DIP 


74S161 


156-1044-XX 


Counter, Binary, 4-Bit Sync 


16 DIP 


74393 


156-0617-XX 


Counter, Dual, 4-Bit 


14 DIP 


74S163 


156-1198- XX 


Counter, 4-Bit Sync 


16 DIP 


751 07A 


156-0177-XX 


Receiver, Dual Line 


16 DIP 


74S169 


156-0765-XX 


Counter, Sync Up/Down Binary 


16 DIP 


75110 


156- 1523- XX 


Driver, Dual Line 


14 DIP 


74S174 


156-0738- XX 


Flip-Flop, Quad Hex with Clear 


16 DIP 


75150 


1 56-01 39-XX 


Driver, Dual Line 


8 DIP 


74S175 


156-0948-XX 


Flip-Flop, Quad Hex with Clear 


16 DIP 


75152 


156-0934-XX 


Receiver, Dual Line 


16 DIP 


74S181 


156-1 196- XX 


Generator, ALU/Function 


24 DIP 


75154 


156-0138-XX 


Receiver, Line 


16 DIP 


74S182 


156-0692- XX 


Generator, Look Ahead Carry 


16 DIP 


75160 


156-1414-XX 


Transceiver, Octal Bus Data 


20 DIP 


74S182 


156- 1048- XX 


Generator, Look Ahead Carry 


16 DIP 


75161 


156-1415-XX 


Transceiver, Octal Bus Transfer 


20 DIP 


74S194 


156-0744- XX 


Register, 4-Bit Bi Direct Univ. Shift 


16 DIP 


75162 


156-1459- XX 


Bus, 6P1B Management Circuit 


22 DIP 


74S195 


156-0326-XX 


Register, 4-Bit Parity I/O Shift 


16 DIP 


75183 


156-0181-XX 


Driver, Dual Line 


16 DIP 


74S196 


156-0883-XX 


Counter, 100 MHz Preset Decade 4 Binary 


14 DIP 


75325 


156-0206-XX 


Driver 


16 DIP 


74S197 


156-1183-XX 


Counter, Latch, Presettable Binary 


14 DIP 


75402 


156- 1587- XX 


Driver, Dual Peripheral NAND 


14 DIP 




156-1058- XX 


Buffer, Octal with 3-State Output 


20 DIP 


75451 


156- 0094- XX 


Driver, Dual, 2-Input NAND 


8 DIP 




156-1179-XX 


Buffer, Octal with 3-State Output 


20 DIP 


75452 


156-0302-XX 


Driver, Dual, 2-Input NAND 


8 DIP 


1 74S257 


156-0522-XX 


Multiplexer, Quad 2- Input w/3-State Out 


16 DIP 



NOTE: For Cost and Reliability Codes(tt), See Pages 1-14 *nd 1-20. 1-23 



z. 













TTL FAMILY NUMBER LISTING (CONT) 

SCHOTTKY (com) LOW POWER SCHOTTKY (COMT) 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


Kiil 


74S258 


156- 1547- XX 


Selector/Multiplexer, Quad 2-to-l Line 


16 DIP 


74S260 


156- 0966- XX 


Gate, Dual, 5-Input NOR 


14 DIP 


74S280 


156-101 4-XX 


Generator/Checker 


14 DIP 


74S283 


156-1292-XX 


4-B1t Binary Adder 


16 DIP 


74S299 


156-1197-XX 


Regulator, 8-B1t Univ. Shift/Store 


20 DIP 


74S373 


156-1250- XX 


Latch, Octal D-Type 


20 DIP 


74S374 


156-1046-XX 


Flip-Flop, Octal, D-Type with Enable 


20 DIP 


74S381 


156-0691 -XX 


Generator, ALU/Function 


20 DIP 


74S399 


156-1634-XX 


Register, 4- Bit Quad 


16 DIP 


74AS804 


156- 161 9- XX 


Driver, Hex, 2- Input NOR 


20 DIP 


82S100 


156-1 269- XX 


16 X 48 X 8 FLPA w/OC Output 


28 DIP 


82S107 


156- 1254- XX 


FLPA with 3- State Output 


28 DIP 


29827 


156- 1840- XX 


10-B1t Bus Buffer 


24 DIP 




LOW POWER SCHOTTKY 




8TLS95 


156-1277-XX 


Buffer, Octal, 3- State Output 


20 DIP 


8TLS97 


1 56-091 6-XX 


Buffer, Octal, 2-Input, 3-State Output 


20 DIP 


8TLS98 


156- 1479- XX 


Buffer, Octal, 3-State, Inverter 


20 DIP 


26LS30 


156- 131 6-XX 


Driver, Quad, 3- State, Angle End 


16 DIP 


26LS32 


156-1315- XX 


Receiver, Quad Differential 


16 DIP 


26LS31 


156-1681-XX 


Driver, Quad Differential 


16 DIP 


AM2908 


156-1618- XX 


Transceiver, Quad Bus with Intfc Logic 


20 DIP 


2909DC 


156-1029-XX 


Address Controller, 4- Bit 


28 DIP 


74LS00 


156-0382-XX 


Gate, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 


74LS02 


156-0383-XX 


Gate, Quad, 2- Input NOR 


14 DIP 


74LS03 


156-0384-XX 


Gate, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 


74LS04 


156- 0385- XX 


Inverter, Hex 


14 DIP 


74LS05 


156-0724-XX 


Inverter, Hex with OC Output 


14 DIP 


74LS08 


156-0480-XX 


Gate, Quad, 2- Input AND 


14 DIP 


74LS09 


156-0728- XX 


Gate, Quad, 2-Input AND with OC Output 


14 IDP 


74LS10 


156-0386- XX 


Gate, Triple, 3-Input NAND 


14 DIP 


74LS11 


156-0481-XX 


Gate, Triple, 3- Input AND 


14 DIP 


74LS12 


156-0722-XX 


Gate, Triple, 3- Input NAND w/OC Output 


14 DIP 


74LS13 


156-1276-XX 


Gate, Dual, 4-Input NAND, Schmitt Trig. 


14 DIP 


74LS14 


156-0645-XX 


Inverter, Hex, Schmitt Trigger 


14 DIP 


74LS15 


156- 1267- XX 


Gate, Triple, 3-Input NAND w/OC Output 


14 DIP 


74LS20 


156-0464-XX 


Gate, Dual, 4- Input NAND 


14 DIP 


74LS21 


156-0478- XX 


Gate, Dual, 4- Input AND 


14 DIP 


74LS22 


156-0538- XX 


Gate, Dual, 4-Input NAND (OC) 


14 DIP 


74LS26 


156-0970-XX 


Buffer, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 


74LS27 


156-071 8- XX 


Gate, Triple, 3-Input NOR 


14 DIP 


74LS30 


156-0465- XX 


Gate, 8-Input NAND 


14 DIP 


74LS32 


156-0479- XX 


Gate, Quad, 2- Input OR 


14 DIP 


74LS33 


156-0730-XX 


Buffer, Quad 2- Input NOR w/OC Output 


14 DIP 


74LS37 


156-0466-XX 


Buffer, Quad, 2- Input NAND 


14 DIP 


74LS38 


156-0467-XX 


Buffer, Quad, 2- Input NAND w/OC Output 


14 DIP 


74LS42 


156-0736-XX 


Decoder, BCD-to-DecImal 


16 DIP 


74LS47 


156-1243-XX 


BCD to 7 Segment Decoder/Driver 


16 DIP 


74LS51 


156-0875-XX 


Gate, Dual, 2-W1de, 2-Input AOI 


14 DIP 


74LS54 


156-0452- XX 


Gate, 4-W1de, 2-& 3-Input AOI 


14 DIP 


74LS73 


156-0387-XX 


Flip-Flop, Dual J-K 


14 DIP 


74LS74 


156-0388-XX 


Flip-Flop, Dual D 


14 DIP 


74LS75 


156-0735-XX 


Latch, 4-B1t Bistable 


16 DIP 


74LS76 


156-0731 -XX 


Flip-Flop, Dual, J-K M/S with Clear 


16 DIP 


74LS85 


156-0953-XX 


Comparator, 4-B1t Magnitude 


16 DIP 


74LS86 


156-0381-XX 


Gate, Quad, 2- Input EXCL OR 


14 DIP 


74LS90 


156-0656-XX 


Counter, Decade 


14 DIP 


74LS92 


156-1108-XX 


Counter, Divided by 12 


14 DIP 


74LS93 


156-0646- XX 


Counter, 4-B1t Binary 


14 DIP 


74LS95 


156-0389-XX 


Register, 4-B1t Right Shift, Left Shift 


16 DIP 


74LS96 


156-1275- XX 


Register, 5-B1t Shift 


16 DIP 


81LS95 


156-1277-XX 


Buffer, 8, 3-State 


20 DIP 


81LS97 


156-091 6-XX 


Buffer, 8, 2- Input, 3-State 


20 DIP 


81LS98 


156- 1479- XX 


Buffer, Octal Inverter, 3-State 


20 DIP 


86LS62 


156-1251-XX 


Register, Dual Rank, 8-B1t w/3-St Outpt 


18 DIP 


96LS02 


156- 1335- XX 


Multivibrator, Dual Retrig, Resettable 


16 DIP 


74LS109 


156-1059- XX 


Flip-Flop, Dual , J-K w/Preset, Clear 


16 DIP 


74LS112 


156-1258-XX 


Flip-Flop, Dual, J-K Neg Edge Trigger 


16 DIP 


74LS113 


156-0567-XX 


Flip-Flop, Dual, J-K Neg Edge Trigger 


14 DIP 


74LS123 


156-1600-XX 


Multivibrator, Dual, Retriggered 


16 DIP 



l-2i( NOTE: FOR COST CODES AND RELIABILITY CODES (tt), SEE PAGES 1-14 AND 1-20. 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


, 

DESCRIPTION 




74LS124 


156-0861 -XX 


Oscillator, Voltage Controller, Dual 


16 DIP 


74LS126 


156-1619- XX 


Buffer, Quad Bus w/3-State Output 


14 DIP 


74LS132 


156-0721-XX 


Gate, Quad, 2-Input NAND, Schmitt Trig. 


14 DIP 


74LS133 


156-0866-XX 


Gate, 13- Input NAND 


16 DIP 


74LS136 


156-0990- XX 


Gate, Quad, 2-Input EX OR w/OC Output 


14 DIP 


74LS138 


156-0469-XX 


Decoder, 3-L1ne to 8-L1ne 


16 DIP 


74LS139 


156-0541 -XX 


Decoder/Demultiplexer, Dual 2-4 Line 


16 DIP 


74LS145 


156-1235- XX 


Transceiver, Dcdr/Drvr BCD-to-7 Segment 


16 DIP 


74LS147 


156-1177-XX 


Encoder, lO-to-4 Line Priority 


16 DIP 


74LS148 


156-1252-XX 


Encoder 8-to-3 Line 


16 DIP 


74LS151 


156-0994-XX 


Selector/Multiplexer, 8- Input w/Enable 


16 DIP 


74LS153 


156-0798- XX 


Selector/Multiplexer, Dual 4-to-1 Line 


16 DIP 


74LS154 


156-1 026- XX 


Demultiplexer/Decoder, 4-to-16 Line 


24 DIP 


74LS155 


156-0390- XX 


Decoder, Demultiplexer, Dual 4-to-2 Line 


16 DIP 


74LS156 


156-1432-XX 


Decoder, Dual 2-to-4 Line 


16 DIP 


74LS157 


156-0530- XX 


Multiplexer, Quad, 2- Input 


16 DIP 


74LS158 


156-1395-XX 


Selector/Multiplexer, Quad 2-to-1 


16 DIP 


74LS161 


156-0844-XX 


Counter, 4- Bit Binary Sync 


16 DIP 


74LS162 


156-0788-XX 


Counter, 4-B1t Sync with Sync Clear 


16 DIP 


74LS163 


156-0784-XX 


Counter, 4-B1t Binary Sync 


16 DIP 


74LS164 


156-0651-XX 


Register, 8-B1t Par-cut Series Shift 


14 DIP 


74LS165 


156-0789- XX 


Register, 8-B1t Parallel Load Shift 


16 DIP 


74LS166 


156-1313-XX 


Register, 8-B1t Parallel Input, Ser Outp 


16 DIP 


74LS169 


156-0957-XX 


Counter, Sync Up/ Down Binary 


16 DIP 


74LS168 


156-1371-XX 


Counter, Sync Up/Down Decade 


16 DIP 


74LS170 


156-0732-XX 


Register, 4 x 4 File with OC Output 


16 DIP* 


74LS173 


156-0951 -XX 


Register, 4- Bit D-Type 3 -State Output 


16 DIP 


74LS174 


156-0391-XX 


Latch, Hex with Clear 


16 DIP 


74LS175 


156-0392-XX 


Latch, Quad with Clear 


16 DIP 


74LS181 


156-1376-XX 


ALU 


24 DIP 


74LS190 


156-0569-XX 


Counter, BCD 


16 DIP 


74LS191 


156-0422-XX 


Counter, Up/Down Sync Binary 


16 DIP 


74LS192 


156-0526-XX 


Counter, 4-Blt Up/Down, Dual Clock 


16 DIP ^ 


74LS193 


156-0412-XX 


Counter, 4-B1t Up/ Down Sync 


16 DIP 


74LS194 


156-0768- XX 


Register, Bldirect Universal Shift 


16 DIP 


74LS195 


156-0376-XX 


Register, 4-B1t Parallel I/O Shift 


16 DIP 


74LS196 


156-0727-XX 


Cntr/Lch, 30MHz Preset Decade or Binary 


14 DIP 


74LS197 


156-0629-XX 


Counter, 30MHz Preset Binary 


14 DIP 


74LS221 


156-0733-XX 


Multivibrator, Dual Monostable with 
Schmitt Triggered Input 


16 DIP 


74LS240 


156-091 4-XX 


Inverter/ Buffer, Octal w/3-State Output 


20 DIP 


74LS241 


156-0955-XX 


Buffer, Octal with 3-State Output 


20 DIP 


74LS242 


156-1025-XX 


Transceiver, Quad Bus 


14 DIP 


74LS243 


156-0928-XX 


Transceiver, Quad Bus 


14 DIP 


74LS244 


156-0956-XX 


Buffer, Octal w/3- State Output 


20 DIP 


74LS245 


156-1in-XX 


Transceiver, Octal Bus 


20 DIP 


74LS251 


156-0470- XX 


Selector, 8-Input Data w/3-State Output 


16 DIP 


74LS253 


156-0471 -XX 


Selector, Dual 4-to-l Line Date with 
3-State Output 


16 DIP 


74LS257 


156-0529-XX 


Multiplexer, Quad 2- Input w/3-State Out 


16 DIP 


74LS258 


156-1229-XX 


Multiplexer, Quad, 2-1, w/3-State Output 


16 DIP 


74LS259 


156-0874-XX 


Latch, 8- Bit Addressable 


16 DIP 


74LS260 


156-0985-XX 


Gate, Dual, 5-Input NOR 


14 DIP 


74LS266 


156-0652-XX 


Gate, Quad 2-Input EXCL NOR w/OC Output 


14 DIP 


74LS273 


156-0865-XX 


Flip-Flop, Octal D-Type with Clear 


20 DIP 


74LS279 


156-0804-XX 


Latch, Quad Shift Register 


16 DIP 


74LS280 


1 56-091 5-XX 


Generator/Chckr, 9-Blt Odd/Even Parity 


14 DIP 


74LS283 


156-0679-XX 


Adder, 4-Bit Binary 


16 DIP 


74LS295 


156-0734-XX 


Register, 4-B^t Right Shift, Left Shift 
with 3- State Output 


14 DIP 


74LS298 


156-1045-XX 


Multiplexer, Quad, 2- Input w/Storage 


16 DIP 


74LS299 


156-0975-XX 


Register, 8-Bit Univ. Shift/Storage 


20 DIP 


74LS322 


156-1481-XX 


Register, 8-B1t with Sign Extender 


20 DIP 


74LS348 


156-1176-XX 


Encoder, 3- to- 3 Line Priority with 
3-State Output 


16 DIP 


74LS352 


156-1521-XX 


Selector/Multiplexer, Dual 4-to-l Line 


16 DIP 


74LS362 


156-0993-XX 


Clock/Generator/Driver, 4-Phase 


20 DIP 


74LS365 


156-1 220- XX 


Driver, Hex Bus, with 3-State Output 


16 DIP 


74LS366 


1S6-0702-XX 


Inverter, Hex Buffer with 3- State Output 


16 DIP 


74LS367 


156-0852-XX 


Driver, Hex with 3-State Input 


16 DIP 


74LS368 


156-0720-XX 


Driver, Hex 4-to-2 Line Enable with 
3-State Output 


16 DIP 


74LS373 


156-1065-XX 


Latch, Octal D-Type 


20 DIP 


74LS374 


156-0982-XX 


Flip-Flop, Octal D-Type w/Enable 


20 DIP 


74LS375 


156-1318-XX 


Latch, 4-B1t Bistable 


16 DIP 










TTL FAMILY NUMBER LISTING (CONT) 

LOW POWER SCHOTTKV (CONT) fOR LISTING BY FUNCTION, SEE PAGES 1-14 THRU 20, 



VENDOR 

NUMBER 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


CASE 

STYLE 


74LS377 

74LS378 

74LS379 

74LS390 

74LS393 


156-0913-XX 
156-1221-XX 
156-1326-XX 
156-0910- XX 
156-1172-XX 


Flip-Flop, Octal D-Type w/Enable 
Gate, Hex D with Enable 
Quad, D-Type with Enable 
Counter, Dual Decade 
Counter, Dual 4-Bit, Binary 


20 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
14 DIP 


74LS399 

74LS450 

74LS461 

74LS490 

74LS646 


156-1388-XX 
156-1761-XX 
156-1732-XX 
156- 1448- XX 
156- 1661 -XX 


Multiplexer, Quad 2- Input w/Storage 
Multiplexer, 16:1 
Counter, Octal w/3-State Output 
Counter, Dual, 4-B1t Decade 
Transceiver, Octal Bus 


16 DIP 
24 DIP 
24 DIP 
16 DIP 


74LS670 

25LS2520 

25LS2521 

25LS2538 

25LS2569 


156-0989-XX 
156-1729-XX 
156-1273- XX 
156- 1546- XX 
156-1375-XX 


Register, 4x4 File 
Flip-Flop, Octal D-Type w/Cl ear 
Comparator, 8- Bit to Equal 
Decoder, l-of-8 with 3- State Output 
Counter, 4- Bit Up/ Down 


20 DIP 
22 DIP 
20 DIP 
20 DIP 
20 DIP 



74F374 

74AS804 

74AS881 



ADVANCED SCHOTTKY 



156-1616-XX 
156-1707-XX 
156-1743-XX 
156-1722-XX 
156-1 723-XX 


Inverter, Hex (Die only) 
Gate, Quad, 2- Input NANO 
Gate, Quad, 2-Input NOR 
Inverter, Hex 
Gate, Quad, 2- Input AND 


156-1752-XX 
156-1663-XX 
156-1724-XX 
156-1751-XX 
156- 1800- XX 


Gate, Triple, 3- Input NANO 
Gate, Triple, 3-Input 
Gate, Quad, 2-lnput OR 
Gate, 4-2-3-2 Input AND/OR Invert 
Gate, Quad, 2- Input EX/ OR 


156-1727-XX 
156-1726-XX 
156-1 746-XX 
156-1662-XX 
156-1714-XX 


Decoder/Demul t1 pi exer 
Decoder, Dual 1 of 4 
Multiplexer, 8- Input 
Multiplexer, Dual, 4-Input 
Counter, Sync Up/ Down Binary 


156-1744-XX 
156- 1745- XX 
156-1725-XX 
156-1705-XX 
156-1721-XX 


Buffer/Line Driver, Octal 
Buffer/Line Driver, Octal 
Transceiver, Octal Bidirect 
Adder, 4-B1t Binary 
Latch, D Transparent 


156-1704-XX 

156-1617-XX 

156-1703-XX 


Flip-Flop, Octal, D-Type 
Driver, Hex, 2- Input NOR 
Generator, 4-Bit ALU/Function 



++ CATALOG RELIABILITY CODES 



usage/yr 


CODE 


%10 


1 


2tOO 


3 


»1000 


3 


>10 000 


4 


>100 000 


8 


>1 000 000 


$ 


>10 000 000 


y 



FAILURE 

FREQ 


CODE 


T 


%/YR 

(median) 


1/100 000 


A 




.001 


1/50 000 


B 




.002 


1/20 000 


C 




.008 


1/10000 


0 




.01 


1/8 000 


E 




.02 


1/2 000 


F 




.05 


1/1 000 


G 




.1 


1/500 


H 




J 


1/200 


1 




.5 


1/100 


J 


L 


1.0., 



For further explanation of this code, 
see page 4-72. 



ADVANCED LOW POWER SCHOTTKY 


74ALS74 

74ALS109 

74ALS133 

74ALS240-1 

74ALS564 


156-1756-XX 
156-1755- XX 
156-1759-XX 
156- 1753- XX 
156- 1691 -XX 


Flip-Flop, Dual D-Type Pos Edge Trig 
Flip-Flop, Dual J-K Pos Edge Triggered 
Gate, 13- Input NAND 
Buffer/Line Driver, Octal 
Flip-Flop, Octal 0-Type 


20 DIP 


74ALS569 

74ALS574 

74ALS1244 

74ALS1245 


156-1757-XX 
156-1664-XX 
156-1754- XX 
156-1748-XX 


Counter, Sync, 4-B1t Up/Down 
Flip-Flop, Octal D-Type • 

Buffer/Line Driver, Octal 
Transceiver, Octal Bus w/3-State Output 





COST CODE 

(CC COLUMN) 



% VALUE 
with - 


% VALUE 
no suffix 


VALUE 
with + 


.24 


.54 


.754 


1,254 


1.54 


24 


2.54 


34 


3.754 


4.25t 


54 


64 


74' 


^ 84 


104 


134 


154 


184 


224 


254 


354 


404 


504 


604 


654 


to 


$1 


$1.25 


$1.50 


$2 


$2.50 


$3 


$3.75 


$4.25 


$5 


$6 


$7 


$8 


$10 


$1,3 


$15 


$18 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



1-25 





NOTES 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 


A 


8 


C 


0 


E 


F 


G 


H 


1 


J 


K 


L 


M 


N 


0 


% VALUE 
with + 


.75(t 


2i 


3.754 


64 


10V 


184 


354 


604 


$1 


$2 


$3.75 


$6 


$10 


$18 


$35+ 


VALUE 
no suffix 


.5^ 




34 


54 


84 


154 


254 


504 


754 


$1.50 


$3 


$5 


$8 


$15 


$25 


VALUE 
with - 


.2i 


1.254 


2.54 


4.254 


74 


134 


224 


404 


65V 


$1.25 


$2.50 


$4.25 


$7 


$13 


$22 



NOTE: Costs may vary from order to order due to order quantities, vendor, etc. 







A STATIC 

y SENSITIVE INTEGRATED CIRCUITS, SPECIAL FUNCTION 

THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 




VENDOR 

NUMBER PART NUMBER 



lil 



DESCRIPTION 



ft CASE 
OTHER RC STYLE 



OAClOO 

DAC331C 



D/A CONVERTERS (CONT) 



156-1638-00 A L- Complimentary current out- 
put, ISOn-S max. No-ref, 
Multiplying / 

156-0137-00 A 0+ Current output, 375nS, 
2-chip Hybrid, Ref 

156-1321-00 A 0 Current output, 1.5uS, 

CMOS, Multiplying, No-ref 

156-0967-00 A M+ Current output, 250u$, Ref 

156-1441-00 A 0+ Current output, 25nS, ECL, 

TTL/ECL input Buffers, 
No-ref 

156-1441-01 N 0+ Current output, 25nS, ECL, 
TTL/ECL input Buffers, 
No-ref 

156-0927-00 A L- Current output, 250nS, 

No-ref 

156-0927-01 N Current output, 250nS, 

No-ref 



AD7533 156-0719-00 A L+ Current output, 500nS, 

CMOS, Multiplying, No-ref 

AD7533 156-0719-01 N M- Current output, 500nS 

CMOS, Multiplying, No-ref 



DAC60-12 156-1024-00 N 0+ Current output. 150nS, Dis- 
crete Modual construction 



DAC80I 156-0958-00 A N+ Current output, 300nS, 1/4 

LSD Diff Linearity Ref, 
Hybrid 

DAC80ZI 156-1443-00 A 0- Current output, 300nS, 1/4 

LSD Diff Linearity Ref, 
Will work w/12v. supplies 

DAC80V 156-0959-00 A 0- Voltage output, 5uS, 

Hybrid. Ref 

DAC80V 156-0959-01 N 0- Voltage output, 5iiS, 

Hybrid, Ref 

DAC80- 156-1409-00 A 0 Current output, 300nS, 

CCD-I Coded decimal input. 

Hybrid, Ref 

DAC80- 156-1409-01 N 0 Current output, 300uS, 

CCD-I Coded decimal input, 

Hybrid, Ref 



AD565A . 
DAC1200 



16-Bit 

DAC71-I 



156-1329-00 A N Current output, 200nS, Mono- 

lithic. Ref 

156-1184-00 N 0 Current output, 1.5uS, Volt- 

age output, 2.5viS, Ref 3- 
chip Hybrid 

156-1811-00 A Current output. 500nS, Buf- 

fers, Multiplying, up com- 
patible. No-ref 

156-1589-00 A L+ Current output. 250nS, 
Multiplying. Segmented, 
No-ref 

156-1548-00 A N- Current output, luS, CMOS, 
No-ref 



156-1534-00 A 0+ Current output, luS, 4-digit 
BCD input. Ref 

156-1534-01 N 0+ Current output, luS, 4-digit 
BCD input. Ref 

RMS TO DC CONVERTER 



21 16 DIP 

16 DIP 



3F 16 DIP 
16 DIP 

31 28 DIP 

41 24 DIP 
24 DIP 



31 24 DIP 
3H 24 DIP 



156-1259-00 


A 


M+ 


Monolithic true RMS to DC 




4H 








converter, 0.5% max error 
approx 200KHZ Band Width 






156-1457-00 


A 


L+ 


Monolithic true RMS to DC 




31 








converter, 0,5% max error 
approx. 200KHZ Band Width 






156-1457-02 


N 




Monolithic true RMS to DC 


Scrnd 










converter, 0,5% max error 
approx. 200KHZ Band Width 







TO- 100 



NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A » Acceptable 
N * Not Recommended 






















STATIC 

SENSITIVE INTEGRATED CIRCUITS, SPECIAL FUNCTION 



THIS APPLIES TO ALL DEVICES OH THIS PAGE 



PART NUMBER 



DESCRIPTION 



VOLTAGE TO FREQUENCY CONVERTERS 

LM331N I 156-1362-00 |a j H+ jvoltage to Freq. Converter j | 4F |s DIP 

ANALOG SWITCHES 



156-1236-00 

156-0858-00 

156-0289-00 

156-0289-01 

156-0289-02 

156-0513-00 

156-0513-02 

156-0514-00 

156-0514-01 

156-0515-00 



156-0515-02 A 
156-0515-03 A 
156-0644-00 A 
156-0644-01 A 

156-0644-03 A 
156-1303-00 A 
156-1256-00 A 
156-0723-00 A 
156-0723-01 A 

156-1270-00 A 
156-1211-00 A 
156-1788-00 A 



L+ 2-Channel, JFET 
K 4-Channel , CMOS 
G+ 4-Channel, CMOS 
H- 4-Channel, CMOS 
H- 4-Channel , CMOS 

H 8-Channel. CMOS 
H+ 8-Channel, CMOS 
H Dual 4-Channel, CMOS 
I- Dual 4-Channel j CMOS 
H+ Triple 2-Channel, CMOS 



I- Triple 2-Channel, CMOS 
I- Triple 2-Channel, CMOS 
G+ 4-Channel, CMOS 
G+ 4-Channe1, CMOS 

H 4-Channel , CMOS 
K 4-Channe1 (4-DMOS array) 
L 4- Channel (4-OFET array) 
L+ 4-Channel. CMOS 
L+ 4-Channel, CMOS 



156-1270-00 A M- 8-Channel, Bi FET 
156-1211-00 A J+ 4-Channel, Bi FET 
156-1788-00 A I Dual 4-Channel. Bi FET 

COMPARATORS 

156-1790-00 A High Speed 

156-1126-00 A 6 Single, with strobe 

156-1126-01 A H Single, With strobe 

156-0096-00 A I- Single, with strobe 

156-0096-01 A I Single, with Strobe 

156-0096-02 A I Single, with strobe 

156-1226-00 A 1+ Dual, 80n$ typ.. Delay 

156-1226-01 A J+ Dual, 80nS typ., Delay 

156-0570-00 A J- Dual, 80nS typ.. Delay 

156-0570-01 N Dual, 80n$ typ.. Delay 

156-0411-00 A G+ Sgl Sply, Slow Spd Quad 

156-0411-01 A H- Sgl Sply, Slow Spd Quad 

156-0411-02 A H Sgl Sply, Slow Spd Quad 

156-1324-00 N J- 20nS Max. Delay 

156-1225-00 A G+ Dual 

156-1225-01 A H- Dual 

156-1339-00 A 1+ Dual Diff Comp. Hi Spd 

156-0362-00 A M- ECL, 6.5nS Delay 

156-0362-01 A M- ECL, 6.5nS Delay 

156-0013-00 A H- 40nS typ. Delay 





4F 




3E 


Chkd 

Scrnd 


3F 


Scrnd 


4F 


Scrnd 


5E 


Scrnd 


4H 


Scrnd 


4F 


Chkd 




Scrnd 


4C 


Scrnd 


3F 




4F ; 



TO- 99 

8 dip' 

4E 8 DIP 
4G TO-99 
TO-99 



5F 14 DIP 
Chkd 4D 14 DIP 
Scrnd 4D 14 DIP 
Scrnd 14 DIP 
4E 8 DIP 

Scrnd 4E 8 DIP 
Scrnd 3G 14 DIP 
36 TO- 100 
Scrnd TO- 100 
4E TO-99 



156-0116-00 A H- Dual, with strobe 3H 14 

L 156-1056-00 A 1+ Dual Diff. Comparator 3H 14 

05 156-1284-00 A I- Dual 14 

156-1647-00 A Quad, High Speed 

156-1344-00 A L+ ECL. 3nS Delay TO 

PHASE LOCK LOOPS & RELATED COMPONENTS 

VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATORS 



A331N 


156-1362-00 A 


H+ Voltage to Freq. Convrtr 




4F 


a DIP 


I648P 


156-0266-00 A 


J ECL 




3H 


14 DIP 


I648P 


156-0266-01 A 


J ECL 


Scrnd 




14 DIP 


1658 


156-0224-00 A 


K- ECL 






16 DIP 


1658 


156-0224-01 A 


ECL 


Scrnd 




16 DIP 


'4L$124 


156-0861-00 A 


I- TTL Dual 






16 DIP 


'4LS124 


156-0861-01 A 


TTL Dual . . 


Scrnd 




16 DIP 






LOOPS 








IC14046CP 


156-0704-00 A 


H IcMOS, Linear 1 


1 1 


4F 


16 DIP 


IC145146 


156-1742-00 A 


L- |4-Bit Bus, Compatible, Digital 




20 DIP 


IC145155 


156-1718-00 A 


|CM0S, Serial input. Digital | 


1 




18 DIP 




PHASE DETECTORS 



MC4044 


156-0124-00 


A 


J+ 


TTL Dual Phase- Frequency 




3E 










Detector 






MC4044 


156-0124-02 


N 


J+ 


TTL Dual Phase-Frequency 


Scrnd 












Detector ’ 






12040L 


156-0518-00 


A 


L 


ECL Phase- Frequency 














Detector 







SAMPLE AND HOLD 



SMP-ll-FY 156-1312-00 A 
LF198 156-1789-00 A 



A 


K- 


A 


N 


A 




A 


J+ 



3.5vS acquisition time 
81 FET Monolithic Sample 
6 Hold 

High Perf. Amplifier 
Monolithic Sample i Hold 
6pS acquisition time 

TIMERS 



555 


156-0402-00 


A 


H- 


Functional Timer Block 




4E 


555 


156-0402-01 


A 


H- 


Functional Timer Block 


Chkd 


555 


156-0402-02 


A 


H- 


Functional Timer Block 


Scrnd 




555 


156-0402-03 


A 


H- 


Functional Timer Block 


Scrnd 




7555 


156-1408-00 


A 


H+ 


General Purpose Timer 




4F 


7555 


156-1408-01 


A 


L- 


General Purpose Timer 


Scrnd 





MISCELLANEOUS 

CCD321A 156-1593-00 A 0+ Analog Shift Register 

455/910-Bit 

CCS321A 156-1593-01 A 0+ Analog Shift Register 

455/910-Bit 

mPC 616A 156-1396-00 A Temperature Sensor Con- 

troller 



COST CODE 

(CC COLUMN) 




% VALUE 
with - 


% VALUE 
no suffix 


VALUE 
with + 


.24 


*54 


.754 


1.254 


1.54 


24 


2.54 


34 


3.754 


4.254 


54 


64 


74 


84 


104 


134 


154 


184 


224 


254 


354 


404 


504 


604 


654 


754 


$1 


$1.25 


$1.50 


$2 


$2.50 


$3 


$3.75 


$4.2$ 


$5 


$6 


$7 


$8 


$10 


$13 


$15 


$18 


$22 


, $25 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



CATALOG RELIABILITY CODES 



USAGC/YR 


CODE 


>10 


1 


>100 


2 


>1 000 


3 


>10000 


4 


>100 000 


S 


>1000 000 


0 


>10 000 000 


7 



MULTIVIBRATORS 



FAILURE 

FREQ 


CODE 


%/VR 


1/100000 


A 


4>01 


1/50 000 


B 


■ v002 


t/20 000 


C 


aos 


1/10000 


0 


.01 


1/5 000 


E 


‘ 4)2 


1/2 000 


F 


• .05 


W1 000 


G 


• .1 


1/500 


H 


» 3 


1/200 


1 - .8 


1/100 


_L_J 


1.0 4 1 



156-0121-00 



J+ ItTL, Dual Volt Controlled 



For further explanation of this code, 
see page 4-72. 
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VOLTAGE R€@OiMOR SELECTION GUIDE 













Hi 














H 


m 








Hi 










II^H 








^■gi 
















BP 






1 












TO!«2 


fspas 


' 


TOS2P2 


*1 

T(>220< 


TO-3 


Max Currant 


TOO mA 


100 mA 


500 mA 


1.5 A 


3.0 A 


Max Power 
on a Heatsink 


- 


- ■ 


7.5 W 


15 W 


30 U 


Max Power 


150 mw 


370 mw 




380 mW 




460 W 








In Air 
T4*70X 


for Tj = 100®C 


for Tj * 125°C 




for Tj « 1 00*^0 


for Tj - 100®C 






Rtf 
^ JA 


200®C/W 


150®C/W 


79®C/W 


65°C/W 




C'JC 




38®C/W 


10®C/W 


5®C/W 


3‘^C/W 


1 






mQQQniii 
















-I-' 










+ 




+ 






+ 


. “ 


“ 


+ 




RV 


156-0991-00 

156-0991-01 


156-1150-00 

156-1150-01 






156-1263-00 




156-0277-00 

156-0277-01 


156-0846-00 


156-0684-00 




5-2V 
















156-0655-00 

156-0655-01 




156-1348-00 


8V 






156-1244-00 
















12V 






156-1160-00 


156 


-1207-00 




*156-1264-00 


156-0285-00 

156-0285-01 

156-0285-02 


156-0872-00 

156-0872-01 


■ 


\ 


15V 


156-1261-00 


156-1260-00 






156-1262-00 




156-0988-00 

156-0312-00 


156-0527-00 

156-0930-00 






lev 














156-0264-00 








20V 






















24V 














156-0926-00 









* T0LHR/\NCf SPECIFICATIONS ARE EXCEPT WHEN OTHERWISE NOTED ON THE SPEC. 



3-0 














































A 



ATTENTION 

MSfRVI fMCAUTRMS 
■" HMDIMC 



CLeCTWOSTATiC 

MNSirivf 

DtVICtt 



VENDOR 

NUMBER 



THIS applies' ru ALL DEVICES ON THIS PAGE 



INTEGRATED CIRCUITS, LINEAR 



733C 

733C 

TDA1170 

TDA1170 

MCI350P 

MC1355P 

1357 

MC1391P 

MCT550G 

LM1848 

3028A 



PART NUMBER 


ND 


CC 


DESCRIPTION 


OTHER 


+t 

RC 


AN 


Al 




G VIDEO CIRCUr 


rs 




156-0162-00 


A 


G 


Video Amplifier 




46 


156-0162-02 


N 


J+ 


Video Amplifier 


Scrnd 




156-1693-00 


A 


K- 


T.V. Vert. Defl. System 






156-1693-01 


A 




T.V. Vert. Defl. System 






156-1709-00 


A 


I- 


IF Amplifier 






156-0902-00 


A 


I 


FM-IF Amplifier 






156-0906-00 


A 


I 


IF Ampi & Quadrature Detct 






156-1147-00 


A 


H 


T.V. Horizontal Processor 




4G 


156-0069-00 


A 


I- 


RF-IF Amplifier 






156-1401-00 


A 


J- 


T.V. Croma Demodulator 






156-0033-00 


A 


I- 


RF-IF Amplifier 







CASE 

STYLE 



14 DIP 
14 DIP 
12 DIP 
12 DIP 
8 DIP 

14 DIP 
14 DIP 
8 DIP 
TO- 100 
14 DIP 
TO-99 



MULTiPLIERS-MODULATORS/DEMODULATORS 



MC1495L 


156-0407-00 


A 


J- 


4-Quadrant Multiplier, A% 




4F 


14 DIP 










error 








MC1495L 


156-0407-01 


N 


J- 


4-Quadrant Multiplier, 4% 


Chkd 




14 DIP 










error 








MC1495L 


156-0407-02 


N 


J- 


4-Quadrant Multiplier, 4% 


Scrnd 


4C 


14 DIP 










error 








MCI 496 


156-0130-00 


A 


H- 


Balanced Modulator/Demodulr 




4E 


TO- 100 


MCI 496 


156-0130-02 


N 


I- 


Balanced Modulator/Demodulr 


Scrnd 




TO- 100 


TL442CN 


156-0517-00 


A 


H+ 


Mixer Doubly Balanced 






14 DIP 


TL442CN 


156-0517-01 


N 


I 


Mixer Doubly Balanced 


Scrnd 




14 DIP 




VOLTAGE REGULATOR S 
















POSITIVE 








309 


156-0176-00 


N 


I 


5V ± 5%, 1 A 




4F 


TO-3 


323 


156-0684-00 


A 


K+ 


5V ± 5%. 3 A, 15 W 




3H 


TO- 3 


7805 


156-0277-00 


A 


H 


5V ± 5«, 1 A, 15 W 




4G 


TO- 220 


7805 


156-0277-01 


A 


H+ 


5V ± 5%. 1 A. 15 W 


Scrnd 




TO-220 


78L05 


156-0991-00 


A 


G- 


5V ± 5*. 140 mA. 625 mW 




4C 


TO-92 


78L05 


156-0991-01 


N 


H 


5V ± 5*. 140 mA, 625 mW 




4C 


TO-92 


78M05 


156-1263-00 


N 


H- 


5V ± 5*. 500 mA, 1.5 W 




4C 


TO- 202 


78L08 


156-1244-00 


A 


H- 


8V t 5X, 100 mA. 850 mW 






TO-39 


7812 


156-0285-00 


A 


H 


12 V ± 5*. 1 A. 15 W 




4F 


TO-220 


7812 


156-0285-01 


A 


I- 


12 V ± 5%. 1 A. 15 W 


Scrnd 


4F 


TO-220 


7812 


156-0285-02 


A 


H 


12 V ± 5«. 1 A, 15 W 


Chkd 




TO 220 


78L12 


156-1160-00 


A 


H- 


12 V i 5*. 100 mA, 850 mW 




4£ 


TO-39 


78L12 


156-1160-01 


N 


1+ 


12 V ± 5%. 100 mA, 850 mW 


Scrnd 




TO-39 


7815 


156-0312-00 


A 


H 


15 V ± 5%, 1 A, 15 W 




4K 


TO-220 


78L15 


156-1261-00 


A 


G 


15 V ± 5%. 100 mA. 625 mW 




3F 


TO-92 


78L15 


156-1261-02 


N 




16 V ± 5%. 100 mA. 625 mW 


Scrnd 




TO-92 


78M15 


156-1262-00 


N 


H- 


15 V ± 5%. 500 mA, 1.5 W 




36 


T0-202 


7818 


156-0264-00 


A 


H 


18 V ± 5«, 1 A, 15 W 






TO- 220 


7824 


156-0926-00 


A 


H 


24 V ±5%, 2.1 A, 15 W 






TO-220 



7905 


156-0846-00 


A 


H+ 


79L05 


156-1150-00 


A 


G+ 


79L05 


156-1150-01 


A 


H- 


7905.2 


156-0655-00 


A 


H- 


7905.2 


156-0655-01 


A 


H 


LM345 


156-1348-00 


A . 


L 


7912 


156-0872-00 


A 


H 


7912 


156-0872-01 


A 


I 


7912 


156-0872-02 


A 


H+ 


79M12 


156-1604-00 


N 


J 


79L12 


156-1207-00 


A 


H 


79L12 


156-1207-01 


N 


H+ 


79M12 


156-1264-00 


N 


H 


7915 


156-0527-00 


A 


H 


7915 


156-0527-01 


N 


H 


7915 


156-0930-00 


N 


J+ 


79L15 


156-1260-00 


|a 


H- 

AO 


723C 


156-0053-00 


A 


H 


723C 


156-0053-01 


A 


I 


723C 


156-0071-00 


A 


H- 


723C 


156-0071-01 


A 


H- 


723C 


156-0071-02 


A 


H 


723HM 


156-0699-00 


N 


1- 


723HM 


156-0699-01 


N 


J- 


LM317 


156-1161-00 


A 


I 


-MB17L2 


156-1529-00 


A 


G+ 


.M337T 


156-1451-00 


A 


1+ 



NEGATIVE 

-5V ± S%, .5 A, 15 W 
-5V ± 5%, 100 mA, 625 mW 
-5V ± S%, 100 mA, 625 mW 
-5.2V ±5%, .5 A. 15 W 
-5.2V ± 5%, .5 A, 15 W 

-5.2V ± 5%, 3 A. 15 W 
-12V ± S%, .5 A, 15 W 
-12V ± 5%, .5 A, 15 W . 
-12V ± 5%, ,5A, 15 W 
-12V ± 5%, 350 mA 

-12V ± S%, 100 mA. 850 mW 
-12V + 5«. 100 mA, 850 mW 
-12V i 5«, 500 mA, 1.5 W 
-15V ± 5«. 1.5 A, 15 W 
-15V ± 5%, 1.5 A, 15 W 

Selected -15.3 to -14.8V 
-15V ± 5%, 100 mA, 625 mW 



2 to 40V, 800 mW 
2 to 40V, 800 mW 
2 to 37V, 600 mW 
2 to 37V, 600 mW 
2 to 37V, 600 mW 

2 to 37V, 412 mW 

2 to 37V, 412 mW 

1.2 to 37V, 1.5 A, 15 W 

3 to 40V. 100 mA, 625 mW 
-1.2 to -37V. 1.5 A. 15 W 



Scrnd 

Scrnd 



Scrnd 

Scrnd 



Scrnd 



Scrnd 



Scrnd 

Chkd 

Scrnd 



Scrnd 



TO-220 
TO 92 
TO-92 
TO-220 
TO-220 

TO-3 
TO-220 
TO-220 
TO-220 
TO- 5 

TO-39 

TO-39 

TO-202 

TO-220 

TO-220 

TO-220 

TO-92 



TO- 100 
TO- 100 
14 DIP 
14 DIP 
14 DIP 

TO- 100 
TO- 100 
TO-220 
TO-99 
TO- 220 



VENDOR 






MHH 






Iff 


CASE 


NUMBER 


PART NUMBER 


NO 


CC 


1 DESCRIPTION 


OTHER 


|rc 


STYLE 










ADJUSTABLE 








1469R 


156-0052-00 


N 


J+ 


2.5 to 37V, .5 A, 10.8 W 




2J 


TO-66 


SG3SOl 


156-0208-00 


N 


L+ 


±15V or ±8 to 23V, 100 mA 




3G 


14 DIP 


SG3501 


156-0208-01 


N 


L+ 


±15V or ±8 to 23V, 100 mA 


Scrnd 


3E 


14 DIP 


4194DC 


156-0496-00 


A 


K- 


0 to ±32V, 150 mA; 900 mU 


3F 


14 DIP 


41940C 


156-0496-01 


A 


K- 


0 to t32V, 150 mA, 900 mW 


Scrnd 


14 DIP 


TL431C 


156-1631-00 


A 


H- 


Shunt Regulator, 2.5 - 36V 




TO 92 




SWITCHING 


REGULATOR CONTROL 






TL594CN 


156-1627-00 


A 


0+ 


Pulse width Mod Contr Ckt 




4C 


16 DIP 


SG3524 

SG3524 


156-0933-00 

156-0933-01 


A 


K+ 


Pulse width Modulation w/ 
Push-Pull Outputs 




3G 


16 DIP 


A 


L- 


Pulse width Modulation w/ 
Push-Pull Outputs, Burn-in 


Scrnd 




16 DIP 






S63526 


156-1685-00 


A 


N- 


Pulse width Mod Contr Ckt 


Scrnd 




18 DIP 


S63526 


156-1585-01 






w/Push-Pull totem-pole 
Outputs! Screened. 
Selected & Burned-in 








A 


N- 


Pulse width Mod Contr Ckt 


Scrnd 




18 DIP 










w/Push-Pull totem-pole 
Outputs; Screened, 
Selected & Burned- in 
















w/Heat Sink 








78S40 

NE5561N 


156-1283-00 

156-1799-00 


A 


J 


Gated Oscillator w/Single- 
ended Output and Uncommit- 
ted High-Current Op Amp . 




3E 


16 DIP 


A 




SW Mode Pwr Supp Contr Ckt 










overvoltage protector circuits 






MC3423U 


156-1266-00 


A 


1+ 


Adjustable Trip Point; SCR 


Scrnd 


4D |j 


B DIP 










Crowbar Drive; 2.5V Band- 
gap Ref; Burned-in 




J 





VOLTAGE REFERENCE 



REF 

V 



1.225 

1.225 

2.5 



2.5 



2.5 

5.0 



5.0 

6.25 



6.25 

6.95 

6.95 



TOL 
± % 



S: 



ho. 



.2 

5; 

5. 



.05 



TC 

PPM 

rc 



TEMP 

RANGE 



VENDOR 

NUMBER 



50 0-70 



100 

25 



40 



8.5 

30 



0-70 

0-70 



0-70 



0-70 

0-70 



0-70 

0-70 



0-70 

0-70 

0-70 



0-70 

0-70 



0-70 



CL8069CCQ 

CL80690C 

MC1403AU 



MC1403UDS 



AD580LH 
MC1404AU5DS 



REF-02CJ 

MC1404AU6 



MC1400UG 

LM399 

LM399 



REF-01 

AD40227 



AD581LH 



PART NUMBER 



156-1490-00 

156-1586-00 

156-1439-00 



156-1173-00 



156-0937-00 

156-1437-00 



156-1543-00 

156-1436-00 



156-1812-00 

156-0783-00 

156-0783-01 



156-1503-00 

156-1249-00 



156-1322-00 



ND 



CC 



3F 



CASE 

STYLE 



TO- 52 
8 DIP 
8 DIP 



TO- 52 
8 DIP 



TO-99 
8 DIP 



8 DIP 
TO- 52 

TO- 52 



TO-99 

TO-5 



TO- 5 



NOTES 



Two- 

Terminal 

Purchased 

Pre- 

Conditioned 

Purchased 

Pre- 

Conditioned 

Purchased 

Pre- 

Conditioned 
Metal Pkg 
Purchased 
Pre- 

Conditioned 

Internal 

Heater 

Internal 

Heater, 

Screened 

Purchased . 
Pre- 

Conditioned 

Purchased 

Pre- 

Conditioned 



NEW DESIGN RECOMMENDATION 
FROM COMPONENT ENGINEERING 

A * Acceptable 
N = Note Recommended 



tl FOR RELIABILITY COOES, SEE PAGE 3-5. 
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STATIC INTEGRATED CIRCUITS, LINEAR (CONT) 

SENSITIVE ) ARRAYS (DIODE & TRANSISTOR) 



TtttS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



VENDOR NUMBER 



mm 



FSA2619P 

FSA2720M 

MPQ2907 

CA3039 



CA3060E 

CA3081 

CA3082 

CA3083 

CA3083 

CA3083 

CA3086 (similar) 
CA3086 
CA3086 
CA3096AE 

CA3102 

CA3102 

CA3127E 

CA3141E 

(y\3l83 (similar) 

NHQ3467 

CA3725G 

SD5000B 

SD5002CM 



PART NUMBER 



156-1245-00 

156-1810-00 

156-1540-00 

156-1545-00 

156-1163-00 

156-0106-00 

156-0106-01 

156-0065-00 

156-0065-01 

156-0068-00 

156-0048-00 

156-0048-01 

156-0048-02 

156-0048-03 

156-1349-00 



156-0901-00 

156-0355-00 

156-1190-00 

156-0259-00 

156-0259-01 

156-0259-02 

156-0197-00 

156-0197-01 

156-0197-03 

156-1381-00 

156-0534-00 

156-0534-01 

156-1294-00 

156-1450-00 

156-1527-00 

156-1569-00 
156-0281-00 
A1 56-1 303-00 
156-1553-00 




DESCRIPTION 



H/V. high current driver array, 7-darlington, Scrnd 
Peripheral Driver Array 
8-diode array 
7 -diode array 

4- transistor, high current, PNP 
6-diode array 

lOOX tested 

5- transistor array, selected for (sat) s0.4V, NPO 
Screened 

5-transistor array, NPN 
5-transistor array, NPN 

Inspected 

Checked 

Selected 

Dual Differential Amp, NPN 



Operational transconductance amplifier array 
7 -transistor, coninon emitter, NPN 
7-transistor, conmon collector, NPN 
5-tran$istor, all independent, NPN 
Selected, NPN 

Selected. NPN 

5- transistor array, NPN 

Checked 

Checked 

5-transistor array (3 NPN, 2 PNP) 

Dual differential amplifier, NPN (6) 

Screened 

High frequency, 5- transistor array, NPN 
10-diode array 
5-transistor array, NPN 

4-transistor, PNP 
4-transistor, high current NPN 
DMOS FET Quad Analog Switch, N-Channel 
DMOS FET Quad Analog Switch, N-Channel 



16 DIP 
16 DIP 
16 DIP 
14 DIP 
14 DIP 
MOD TO- 101 



14 DIP 
14 DIP 
16 DIP 
Die Form 



OPERATIONAL AMPLIFIER DEFINITIONS 



INPUT OFFSET VOLTAGE - That voltage 
which must be applied between the 
input terminals through two equal 
resistances to force the output 
voltage to zero. 

OFFSET VOLTAGE TEMPERATURE DRIFT - 
The average drift rate of offset 
voltage for a thermal variation 
from room temperature to the 
indicated temperature extreme. 

INPUT BIAS CURRENT - The average of 
the currents flowing into the input 
terminals when the output is at 
zero voltage. 



INPUT OFFSET CURRENT - The differ- 
ence in the currents into the two 
input terminals when the output is 
at zero voltage. 

^OS “ ^1 " ^2 * '^o “ ® 

SUPPLY CURRENT - The current re- 
quired from the power supply to 
operate the amplifier with no load 
and the output at zero. 



OUTPUT VOLTAGE SWING - The peak out- 
put voltage swing, referred to zero, 
that can be obtained with the ampli- 
fier operating within its gain speci- 
fication. 

INPUT RESISTANCE - The ratio of the 
change in input voltage to the change 
in input current on either input with Pg 
the other grounded, — 

INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE - The 
range of conmon mode voltages on the SR 
input terminals for which the ampli- 
fier operates within its input offset 
and bias specifications. 

COMMON MODE REJECTION RATE - The ratio 
of a specified range of input common 
mode voltage to the peak-to-peak 
change in input offset voltage over 
this range. 

The ratio of supply voltage range to 
the change in input offset voltage 
over the range, with the supplies 
varied separately or together. 

VOLTAGE GAIN - The ratio of the change 
in output voltage to the change in 
input voltage producing it. 

TRANSIENT RESPONSE - The closed loop 
step function response of the ampli- 
fier under small signal conditions. 



UNITY GAIN BANDWIDTH - The frequency 
at which the voltage gain of the 
amplifier is unity. 

GAIN BANDWIDTH PRODUCT - The product 
of the gain and the bandwidth at a 
given gain. 

POWER BANDWIDTH - The maximum fre- 
quency at which the full output vol- 
tage swing is maintained. 

SLEW RATE (rate limiting) - The rate 
at which the output will move between 
full scale stops, measured in terms 
of volts per unit time. This limit 
to an ideal step function response is 
due to the non-lfnear behavior in an 
amplifier due to its limited ability 
to produce large, rapid changes in 
output voltage (slewing). ..restrict- 
ing it to rates of changes of voltage 
different than might be predicted by 
observing the small-signal frequency 
response. 

SETTLING TIME - Time required for 
output waveform to remain within some 
percentage of final value. 

PHASE MARGIN - (180* - dl - d2) where 
dl is the phase shift at the fre- 
quency where the absolute magnitude 
of gain Is unity. P2 is the phase 
shift at a frequency much lower than 
the open loop bandwidth. 
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A ATTENTION 

“waBis*"’ 



*«£250*tatic 



THIS APPLIES TO AIL DEVICES ON THIS PAGE 



INTEGRATED CIRCUITS, LINEAR (CONT) 

OP AMP ' ■ ' 







1 


II 




V 


''os 


T 


T 


T 


OL 






SLEW 


SUPPL 


i 




■■ 








1 


II 




'^OS 


DRIF' 


r 


*os 


‘os 


GAIN 


CMRR 


BW 


RATE 


VOLT. 
















IP 


t+ 


MAX 


MAX 


MAX 


MAX 


DRIFT 


MIN 


HIN 


TYP 


TYP 


MAX 


INTL 








NUMBER 


PART NUMBER 


Bi 


IB 


RC 


mV 


|iV/®( 


nA 


nA 


nA/*C 


dB 


dB 


MHz 


V/yS 


±V 


COMP 


REMARKS 




■ 






1 
















QENE 


RAL P 


>URPC 


}SE 


* 








1 


741 


156-0067-00 


R 


F+ 


5F 


6. 




500 


200 




86 


70 


1. 


0.5 


1:8 


Yes 




8 DIP 


■ 




-01 


N 


6- 


5C 
























Tek selected - lOOX tested of -00 








-02 


N 


G 


46 
























Tighter I^j, Ig 




IBl 




-03 


N 


R- 


4F 
























National only 








-05 


N 


H+ 


























Tek selected for Vq^ 




0 




-06 


N 


G 


4H 
























Selected for ±20V supply voltage 




0 




-08 


N 


K 


























Selected for offset voltage drift 6yV/®C 








-10 


N 


l3+ 


‘It 
























Tek selected; burn-in and tested at Tek 








-11 


N 


6+ 


4D 
























RCA only 








-12 


A 


6+ 


5F 
























Ceramic package 








-13 


A 


H- 


4D 
























Ceramic package with burn-in 






301A 


156-0077-00 


A 


H 




7.5 


30 


300 


50 


.3 


88 


70 


1.+ 


0.5 


18 


No 




TO-99 






-01 


A 


1- 


























Tek selected - lOOT tested of -00 






301 AN 


156-0105-00 


A 


F+ 


5F 


7.B 


30 


300 


50 


.3 


88 


70 


1.+ 


0.5 


18 


No 




8 DIP 






-02 


A 


H 


4E 
























Ceramic package with burn-in 








-04 


A 


H 


























National only 






324N 


156-0495-00 


A 


6+ 


4F 


7. 




250 


50 




88 


65 


1. 


.25 


16 


Yes 


Quad, single supply 


14 DIP 






-01 


A 


H- 


H 
























Tek selected for Ig - 








-02 


A 


H 


4E 
























Ceramic package with burn-in 






358N 


156-0853-00 


A 


G 


4E 


7. 




250 


50 




88 


70 


1. 


.25 


16 


Yes 


Dual, single supply 


8 DIP 






-02 


A 


H- 


4£ 
























Ceramic package 






1458 


156-0158-00 


A 


G 


5G 


6. 




500 


200 




86 


70 


1. 


0.5 


18 


Yes 


Dual 741C 


8 DIP 






-01 


N 


G+ 


4D 
























Tek selected - lOOX tested of -00 








-02 


N 


H 


4F 
























Tek selected for ^9 








-03 


N 


H- 


5D 
























Tek selected - lOOX tested of -04 








-04 


A 


H- 


5D 
























Ceramic package 








-05 


N 


H- 


4E 
























RCA only 








-07 


A 


H- 


4B 
























Burn-In 






•3900 


156-1016-00 


A 


G+ 


2F 


NA 




200 


±10X 


.3* of 


62 


NA 


2.5 


0.5 


16 


Yes 


Quad, current differential 


14 DIP 




















of Ig 


Ib , 




















1558 


156-1607-00 


A 


H 




5. 




500 


200 






70 




0.5 


22 


Yes 


Dual 741 with high Vgg 


8 DIP 
























6li^ 

1 


M pouomiil' 












302 


156-0060-00 


A 


I 




15. 


20 


30 


NA 




0 


NA 


2.6 


10. 


^ 18 


Yes 


High slew rate 


TO-99 






-01 


A 


1+ 


























Tek selected - 100X tested 






-H0033CG 


156-0475-00 


A 


N- 




20. 


25 


.15 


NA 




0 


NA 






20 


NA 


FET Input buffer amp 


TO-8 
























HIQH SPEED 














ns 


156-0742-00 


A 


H+ 


4E 


10. 




500 


200 




86 


70 


15 


50. 


20 


Yes 


High slew rate 


8 DIP 






-01 


A 


I- 


























Tek selected - lOOX test of -00 








-02 


A 


H 


5D 
























Burn-In 








-03 






























T.I. only 






1A2625 


156-0317-00 


A 


K 


46 


5. 




25 


25 




98 


74 


100 


35. 


22.5 


No 


Wide band width 


TO-99 






-02 


N 


L- 


























Tighter offset voltage drift 








-03 


A 


K+ 


4D 
























Tek selected - lOOX burn-in 






IA2655 


156-0977-00 


N 


K- 




5. 




200 


60 




86 


74 


8 


S. 


20 


Yes 


Dual; screened 


TO-99 




)A3030A 


156-0T08-00 


N 


1+ 




2. 




6K 


1 .6y 




66 




60 


7. 


20 


Yes 




14 DIP 




:A3030 


156-0136-00 


N 


I 




5. 




24K 


' 5y 








60 


7. 


12 


No 


High Input current 


14 DIP 




IES532 


156-1272-00 


■ 


J+ 


4E 


4. 




800 


150 








BI 


9. 


22 


Yes 


Dual, low noise, high drive; ceramic 


8 DIP 








H 
















m 


m 


Rl 








package 






IE5533 


156-1446-00 


■ 


J 




4. 


1 


500 


300 








B 


22. 






Dual, low noise, high drive 


14 DIP 






-01 




J+ 


3H 












HI 












Guaranteed noise specifications 








-02 


9 


J+ 


















■ 








Ceramic package with burn-in 






1E5534 


156-1338-00 


9 


I 


4G 


4. 


1 


500 


300 








Q 


13. 


22 




Low noise, high drive 


8 DIP 






-01 


9 


J 


3G 












|H 


HH 


■ 








Guaranteed noise specifications 








-02 


■ 


I 














■ 


■ 


B 








Burn-In 







** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A ■ Acceptable 
N ■ Not Recommended 

t+ FOR RELIABILITY CODE, SEE PAGE 3-5. 
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INTEGRATED CIRCUITS, LINEAR (CONT) 

OP AMP 



VENDOR ** 

number part number nd cc 




mV \v\rc 





m 


MAX 


■SB 


HA 


nA 



OP-07 
OP-10 
LM11CLH 
OP- 11 
OP-20 



156-1582-00 

156-1532-00 

156-1644-00 

156-1537-00 

156-1588-00 

-01 

156-0223-00 

-01 

156-0512-00 

-01 

-02 

-03 

156-0854-00 

-01 

156-0420-00 

156-0918-00 

156-1564-00 

156-0685-00 

-03 

156-0200-00 

-01 

-02 



156-1291-00 

156-1191-00 

-01 

156-1200-00 

-01 

156-1149-00 

-01 

156-0770-00 

-02 

156-1156-00 

-01 

156-1688-00 

156-1699-00 

156-1492-00 

-01 

156-1741-00 

156-1838-00 

156-0686-00 

-01 

-02 

156-1134-00 

-01 

156-0921-00 

-01 

-02 

156-1114-00 

-01 






5 


7. 


6 




7. 


6 


3 


.2 


.025 


10 


300. 


20 


1.5 


25. 


2.5 


30 


7. 


1 


30 


7. 


1 


5 


7. 


1 


1 


18. 


2 


0.2 


15. 


0.5 




40. 


10 


.6typ 


125. 


35 




30. 


10 


. 

lOtyp 


.4 


0.2 


lOtyp 


.2 


0.05 


lOtyp 


.2 


0.05 


lOtyp 


.2 


0.10 


5typ 


.2 


0,05 


5typ 


.2 


0.05 


lOtyp 


.2 


.1 


20typ 


.2 


.1 


20typ 


.05 


.005 


5typ 


.025 


.002 


15typ 


.01 




lOtyp 


.05 


0.03 


8typ 


,05 


0.03 


8typ 


.05 


0.03 


8typ 


.05 


0.03 




EW 


SUPPLY 








TE 


VOLT 








YP 


MAX 


INTL 




CASE 


uS 


±v 


COMP 


REMARKS 


STYLE 



TiTiB 

Bl 



.003tyd 22 



97 



86 



:i7 


22 


.17 


22 




40 


1. 


22 




14.1 


0.3 


18 


0.3 


18 


0.3 


18 




20 




20 


10 


15 




22 


2.5 


18 


i3,5 


18 


13. 


18 


13. 


18 


15. 


18 


12. 


18 


12. 


18 


15. 


18 


15. 


18 


3. 


18 


3. 


15 


30. 


8 


9. 


18 


9. 


18 


10. 


8 



A ATTENTION 

NUMff MUCWTlOM 

* A 

£ ItlCTMOtTATIC 

ttNtITIVI 
MVICfA 

THIS APPLIES TO ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



8 DIP 

Dual; ceramic package with burn-in 14 DIP 



Tek selected - 100% tested of -00 
Low cost 

Tek selected - 100% tested of -00 
Ceramic package with burn-in 
Ceramic package 



Burn-1 n 

Preamplifier 

Preamplifier 



Low drift; high gain, CMRR 
Burn-In 



Ceramic package 



Dual, 0.5mA max supply 

Dual B1-FET 
Burn-in 

Quad B1-FET 
Burn-In 

Low cost, JFET Input 
Burn-In 

JFET input 
Burn-In 

JFET Input 

Dual, low offset 

Dual, low offset 

Monolithic FET Input 
Burn-1n 



Extremely low Ig 

MOS-FET Input, CMOS output 
Tek-selected - 100% test of -00 
Burn-In 

MOS-FET input, Burn-1n 
Plastic package. Not Burn-In 

MOS-FET Input 
Burn-In 

Burn-In with straight leads 

MOS-FET Input, CMOS output 
Burn-In 
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INTEGRATED CIRCUITS, LINEAR (CONT) 

OP AMP 











■ 


11 


''os 


IT 


T 


T 


OL 




IM 


SLEW 


SUPPLY 






■MB 


1 










m 


1161 


DRIFT 




^OS 


^OS 


GAIN 


CMRR 




RATE 


VOLT 






■■■ 


■ 


1 








i9 




MAX 




MAX 


DRIFT 


KIN 


MIN 


iim 


TYP 


MAX 


INTL 






■ 


NUMBER 


PART NUMBER 


ND 


CC 






pV/"C 


nA 


nA 


nA/®C 


dB 


dB 


QQI 


V/iiS 


±V 


COMP 


REMARKS 


B33 


1 






1 


B 














MISC 


ELLAI 


— 

itoin 


1 










1 


LMIOCN 


156-1719-00 


H 






.4, 


5 


30 


2 


.005 




90 






45 


Yes 


Op Amp and Voltage Reference 


8 DIP 


1 


ADI 71 J 


156-0532-00 


N 


0+ 












5 




100 


3. 


10 


140 


Yes 


High voltage: 140V 


Brick 


1 


STK457 


156-1653-00 


A 


L- 




26- 










93typ 








26 


No 


Dual power amplifier hybrid 


Brick 


■ 


uA727 


156-0260-00 


N 


M+ 




2. 


.6 


12 


2.5 


.002 


40 


■ 

70 


1.+ 




18 


No 


Differential output, Int. temp 


TO-99 




































controlled 




3 


MC1436CG 


156-0400-00 


D 


J- 


3H 


12. 




90 


25. 




94 


50 


1. 


2 


30 


Yes 


High voltage: 60V 


TO- 99 




2030H 


156-1760-00 


i 






20. 




2000 


200 




90typ 




2. 


6 


18 


No 


Monolithic power amplifier 


TO-220 




CA3060H 


156-0901-00 


B 


J 




5. 




5000 


1000 




30 


70 


.1 


8 


18 


Yes 


Transconductance 


16 DIP 




CA3080 


156-0356-00 


H 


H- 


4G 


5. 




5K 


600 






80 


2. 


50 


18 


Yes 


Var9m, low leakage, high 


TO-99 






-01 


■ 


H+ 


























Burn-in ° 






CA3080A 


156-0936-00 




1+ 


4E 


5. 




5000 


600 




7.7 


60 


2. 


50 


18 


Yes 




TO-5 
























irmho 


















CA3080AE 


156-1551-00 


N 


J+ 


5E 


2. 


3 


5K 


600 




7.7 


80 


2. 


50 


10 


Yes 


Transconductance 


8 DIP 
























mmho 


















CA3080E 


156-0912-00 


ll 






5. 




5000 


600 




6.7 


80 


2. 


50 


18 


Yes 


Transconductance 


8 DIP 






-01 


B 


H+ 














ntnho 












Burn-in 







A ATTENTION 

ifcA 



THIS APPLIES to ALL DEVICES ON THIS PAGE. 



t+ CATALOG RELIABILITY CODES 



U8AGE/YR 


CODE 




FAILURE 

FREQ 


CODE 


%/YR 

Imtditnl 


210 


1 




1/100 000 


A 


jOOI 


2100 


3 




1/50000 


■ *4)03 


21000 


9 




1/30000 


C • DOS 


210000 


4 




1/10 000 


D • D1 


2100000 


6 




,/SOOO 


E 


D3 


21000 000 


a 




1/3000 


F 


D6 


210 000000 


T 




1/1 000 


G 


.1 








1/600 










1/300 


I 


a 






1/100 




1.04^ 



For further explanation of this code, 
see page 4-72. 



** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A « Acceptable 
N * Not Reconmended 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 


^ VALUE 
with - 


% VALUE 
no suffix 


% VALUE 
with ♦ 


A 


.24 


..54 




B 


1.254 


1.54 


24 


C 


2.54 


34 


3.754 


D 


4.254' 


M 


64 


E 


74 


84 


104 


F 


134 


154 


184 


6 


224 


254 


354 


H 


404 


504 


604 


1 


654 


754 


$1 


J 


$1.2S 


$1.50 


$2 


K 


$2.50 


$3 


$3.75 


L 


$4.25 


$5 


$6 


N 


$7 


$8 


$10 


N 


113 


$15 


$18 


0 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs nty vary fran order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



3-5 


























INTEGRATED CIRCUITS, TEK MADE 



PART NUMBER 




CIRCUIT DESCRIPTION 


ft 

RC 


CASE STYLE 




— 


GENERAL CIRCUITS 


1 




155-0022-00 


P 


Channel Switch 


5F 


16 DIP 


155-0022-01 


A 


Channel Switch 


31 


16 DIP 


155-0047-00 


A 


IXial Output Amplifier 


31 


16 DIP 


155-0067-02 


P 


Power Supply Regulator 


4H 


16 DIP 


155-0031-01 


X 


Quad Timing Unit 






155-0091-00 


A 


Channel Switch 


4F 


16 LEAD TO-8 


155-0106-00 


X 


Normalizing Circuit 




24 DIP 


155-0157-00 


X 


Digital Storage Vertical Control 


3F 


40 DIP 


155-0158-00 


X 


Digital Storage Horizontal Control 




40 DIP 


155-0111-01 


X 


LED Array 






155-0112-01 


X 


Phototransistor Arr^ 






155-0199-00 


X 


7L5 Vertical Control 


21 


40 DIP 


155-0205-00 


X 


Channel Switch 




16 DIP 


155-0244-00 


P 


System Logic Interface 






155-0253-00 


P 


HI Speed Schmitt Trigger 








6 


PERATIONAL AMPLIFIE 


ERS 




155-0035-00 


P 


Quad Op Amp 


4G 


16 DIP 


155-0057-00 


P 


2 Op Amps. 2 Current Sources 




PLASTIC 


►.155-0083-00 


A 


Dual Op Amp and Channel Switch 


3H 


17 MINIPAC 


155-0116-00 


P 


Quad Op Amp 


3G 


17 DIP CER 






MAIN FRAME LOGIC 






155-0009-00 


A 


Horizontal Lockout Logic 


4H 


16 DIP 


155-0010-00 


A 


Chop Divider & Blanking (Type 3) 




10 LEAD TO-5 


155-0011-00 


A 


Clock and Chop Blanking 


4E 


16 DIP 


155-0012-00 


P 


Z Axis Logic 


4F 


16 DIP 


155-0013-00 


A 


Horizontal Chop & Alt Bin (Type 2) 


4C 


10 LEAD TO-5 




KNOB READOUT SYSTE 


M 




155-0014-01 


A 


Analog to Decimal Converter 


4G 


16 DIP 


155-0015-01 


A 


Data Switch 


4F 


16 DIP 


155-0017-00 


C 


Decade Counter 


4F 


16 DIP 


155-0018-00 


C 


Zero Logic 


4F 


16 DIP 


155-0019-00 


A 


Decimal point & Spacing 


4F 


16 DIP 


155-0020-00 


A 


Output Assembler 


' 4G 


16 DIP 


155-0021-01 


A 


Timing Generator 


4H 


16 DIP 


155-0023-00 


A 


Character Generator 


4F 


16 DIP 


155-0024-00 


A 


Character Generator 


4F 


16 DIP 


155-0025-00 


A 


Character Generator 


4F 


16 DIP 


155-0026-00 


A 


Character Generator 




16 DIP 


155-0027-00 


A 


Character Generator 


4E 


16 DIP 


155-0086-00 


X 


Legend Generator 




20 DIP 


155-0087-00 


X 


Legend Generator 




20 DIP 


155-0088-00 


X 


Legend Generator 


38 


20 DIP 


155-0104-00 


X 


Legend Generator 




20 DIP 


155-0105-00 


X 


Legend Generator 




20 DIP 


155-0110-00 


A 


Legend Generator 




20 DIP 


155-0135-00 


X 


Legend Generator 




20 DIP 


155-0171-00 


A 


4 Decade Counter and Memory 




16 MINIPAC 


155-0198-00 


* 


Knob Readout Counter 




40 DIP 






READOUT SYSTEM 






155-0004-01 


X 


Beta Computer 


31 


16 DIP 


155-0005-00 


X 


Beta Computer 


31 


16 DIP 


155-0006-01 


X 


Beta Computer 


31 


16 DIP 


155-0007-01 


X 


Readout I 


3G 


16 DIP 


155-0008-01 


X 


Readout II 


31 


16 PIP 


155-0114-00 


A 


Seven Segment Character Generator 




16 DIP 


155-0119-00 


X 


Five Digit BCD Counter 


31 


40 DIP 



PART NUMBER 


NO 


CIRCUIT DESCRIPTION 


ft 

RC 


CASE STYLE 






HORIZONTAL SYSTEM 


n 




155-0028-00 


C 


Miller Integrator & Dly Pickoff 


4G 


10 LEAD TO-5 


155-0028-01 


C 


Miller Integrator & Dly Pickoff 


3H 


10 LEAD TO-5 


>.155-0048-01 


P 


Trigger & Sweep 


3H 


16 MINIPAC 


155-0049-02 


P 


Sweep Control 


5F 


20 DIP 


155-0055-00 


P 


Trigger & Sweep 


31 


16 DIP 


155-0056-00 


C 


Sweep Control 


4H 


16 DIP 


155-0109-01 


p 


Trigger Circuit 


4G 


16 DIP 


155-0121-00 


X 


Trigger Subsystem 


21 


16 DIP 


155-0122-00 


p 


Sweep Control 


4F 


16 DIP 


155-0123-00 


p 


Sweep & Pickoff 


4E 


16 DIP 


155-0124-00 


p 


Horizontal Preamplifier P-P 


4F 


16 DIP 


155-0126-00 


p 


Trig Amp, Source Select 


4F 


20 DIP 


155-0241-00 


c 


Horizontal Amplifier 




Power Pkg 


155-0151-00 


X 


Trigger Generator 




20 DIP 


155-0160-00 


c 


Trigger Amplifier, Source Select 


3G 


16 MINIPAC 


155-0196-00 


P 


Trigger Circuit 


4G 




155-0216-00 


A 


Plrt Inv. & Trigger Pickoff Ampl 


3F 


16 DIP 


155-0217-00 


P 


Plrt Inv. & Trigger Pickoff Ampl 


5G 


16 DIP 






AD/DA CIRCUITS 






155-0038-01 


A 


D/A Converter 




16 DIP 


155-0038-02 


P 


D/A Converter 




16 DIP 


155-0185-00 


A 


4 Decade DVM 


3E 








VERTICAL AMPLIFIERS 




155-0187-00 


A 


ft Double Amplifier 


3E 




155-0050-01 


A 


423 Vertical Amplifier 


4E 


20 DIP 


155-0059-00 


A 


Gain Trim Amplifier 


4E 


12 LEAD TO-8 


155-0061-00 


A 


ft Double Amplifier 


4E 


16 DIP 


155-0078-10 


P 


Oiff/Var/Inv Amplifier 


5E 


16 MINIPAC 


155-0207-00 


X 


Output Amplifier 


3H 


24 DIP 


155-0218-00 


P 


Output liraplifler 


4D 


20 DIP 


155-0273-00 


P 


Diff/Var/Inv Amplifier 




14 DIP 


155-0274-00 


P 


Diff/Var/Inv Amplifier 




14 DIP 


H 

< 


AN 


D CRT CONTROL CIRCUITS 


155-0051-00 


’ A 


Z-Ax1s & HV Regulator 


3H 


20 DIP 


155-0144-00 


P 


Sync Stripper 


4F 


16 DIP 


155-0145-00 


P 


Pulse Output Amplifier 


4E 


16 DIP 


155-0152-00 


P 


CRT Geometry Correction 




16 DIP PLASTC 


155-0154-00 


P 


Display Multiplexer 


4G 


20 DIP 


155-0188-00 


P 


TV Sync Generator 


3H 


40 DIP 


155-0247-00 


P 


Tape Controller 


3E 


40 DIP 






PROBf CIRCUITS 






155-0076-00 


c " 


Input Protection & Probe Logic 


4G 


16 MINIPAC 


155-0215-00 


D 


Logic Analysis Input 


4E 


16 DIP 



NOTES: 1. FOR COST AND APPLICATION INFORMATION CONTACT APPLICATION ENGINEERING. INTEGRATED CIRCUITS MANUFACTURING. 627-1037. 

2. THE RELIABILITY INFORMATION COMES FROM REPORT 449-35 PUBLISHED BY THE RELIABILITY INFORMATION SERVICES GROUP. 643-8006 AND REFLECTS 
INFORMATION RECEIVED FROM PERIODS 204 TO 303, 

NEW DESIGN CODE FROM APPLICATION ENGINEERING. INTEGRATED CIRCUITS MANUFACTURING: 

P * Preferred 
A = Acceptable 
X » Do Not Use 

C * Call Application Engineering before using 













INTEGRATED CIRCUITS, TEK MADE (CONT) 

MICROCIRCUIT COVER LIDS 



PART NUMBER 


STANDARD MATERIAL 


INSIDE CLEARANCE 


SHAPE 


LENGTH 


WIDTH 


♦HEIGHT (MINIMUM) 


200-2183-00 


8S White 


.200 


.185 


.045 


Rectangular 


200-2274-00 


85 White 


.230 DIA 




.050 


Circular 


200-1748-00 


85 White 


.250 DIA 




.060 


Circular 


200-1748-01 


85 Pink 


.250 DIA 




.140 


Circular 


200-2027-00 


85 White 


.250 


.250 


.045 


Rectangular 


200-1608-00 


85 White 


.300** 


.100 


.010 (Cannot be changed)' 


Rectangular 


200-2181-00 


85 White 


.365 


.200 


.045 


Rectangular 


200-2114-00 


85 Black 


.422 


.422 


.040 


Rectangular 


200-2182-00 


85 White 


.422 


.422 


.040 


Rectangular 


200-2138-00 


85 White 


.590 


.390 


.055 


Rectangular 


200-1953-00 


85 Black 


.820 

i ■ 


.295 


.040 

■■ 


Rectangular 



* HEIGHT CAN BE INCREASED. 

** LENGTH IS VARIABLE UP TO 12“ . LID IS OPEN ON BOTH ENDS. 

ALL THESE PARTS CAN BE PRODUCED IN: 

252-0115-00 85 White 

252-0115-01 85 Pink 

252-0115-02 85 Green 

252-0115-03 85 Black 

252-0168-00 . 96 White 

IF YOU CAN’T USE A STANDARD LENGTH OR MATERIAL, NEW PART NUMBERS CAN BE SET UP FOR PRODUCTION QUANTITIES: WORK ORDERS CAN BE USED FOR SHORT TERM USE. 
CALL JOHN DI LA2ZAR0 (627-3972), MIKE EHLERT (627-3975), AND BOB ROGERS (627-3971), FOR COST INFORMATION AND FURTHER ASSISTANCE. 



% VALUE 
with - 



COST CODE 

(CC COLUMN) 

aujeT Lvalue 

h - no suffix 

25T m 



% VALUE 
with + 



++ CATALOG RELIABILITY CODES 



$1.25 


$1.50 


$2 


$2.50 


$3 


$3.75 


$4.25 


$5 


$6 


$7 


$8 


$10 


$13 


[ $15 


$18 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 




000 

^10 000 
» too 000 
^1000 000 
ktOOOOOOO 



For further explanation of this code 
see page 4-72. 





































INTEMATED CI RCU ITS (CONT) 



SECTION H 
TABLE OF CONTENTS 

CROSS REFERENCE INDEXES 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 
VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER 

PROGRAMMED IC'S . 

TEK- MADE 

CASE STYLE DRAWINGS 



VOLTAGE REGULATORS A-70 8 4-71 

RELIABILITYNOTES 

FAILURE RATES ..... . . 4 - 7 2 

LEVELS OF QUALITY 8 RELIABILITY 4-73 

APPLICATION NOTES 

CMOS LOGIC DRAWBACKS ..........4-74 

CMOS DESIGN CHECKLIST ........ . . 4-74 

COMPARISON OF AVAILABLE OP AMPS ..... 4-75 8 4-76 

COMPARATIVE SPECS ON DIGITAL IC'S ......... 4-77 

ECL DESIGN CHECKLIST 4-78 

PACKAGE NUMBER CODES 4-79 

NOTES 4-80 



PAGE(S) 

4-2 THRU 4-39 
4-40 THRU 4-57 
4-58 THRU 4-68 
4-69 



COST CODE 



(CC COLUMN) 



CODE 


A 


B 


C 


0 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


L 


H 


N 


0 


% VALUE 
with + 


,7St 


2t 


3.75^ 




lOf 


18^ 


35f 


eoi 


$1 


$2 


$3.75 


$6 


$10 


$18 


$35+ 


% VALUE 
no suffix 


.5< 




3i 


Si 




^Si 


2Si 


50^ 


75^ 


$1.50 


$3 


$5 


$8 


$15 


$25 


% VALUE 
with - 


.2f 


1.25f 


2M 


i,2Si 


7t 




22i 


m 


65^ 


$1.25 


$2.50 


$4.25 


$7 


$13 


$22 



NOTE; Costs may vary from order to order due to order quantities, vendor, etc. 



CATALOG WRITER: NANCY KING, EXT. 2582. 




INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 





BS 








* 


§§ 














* 


§§ 


PART NUMBER 


EE 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


ST 




PART NUMBER 


IS 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


ST 


062-2318-00 


■ 






Tech Sheet 




EN 






X 


Fairchild 


SL06083/960DC . 






CS 


062-2985-00 








Tech Sheet 




CS 






X 


Motorola 


MC358AG 






LS 


062-3448-00 








Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Motorola 


MC3576 






LS 


062-3728-00 








Tech Sheet 


1-20 


CS 






X 


Motorola 


MC354G 






LS 


062-3798-00 


u 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Fairchild 


CpL958 






NP 


062-3919-00 


u 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Motorola 


MC360G 






LS 


062-3924-00 








Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Motorola 


MC352G 






LS 


062-3942-00 


u 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






u 


Motorola 


MC3556 






DL 


062-3953-00 


u 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






u 










DL . 


062-4099-00 


u 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Fairchild 


HL18292 






CS 


062-4113-00 


u 






Tech Sheet 


1-20 ^ 


EN 






N 


Fairchild 


HL18341 






CR 


062-4170-00 


A 


Synertek 


SYC2332 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






N 


Fairchild 


HL18293 






CR 


062-4171-00 


A 


AMI 


6831BC/E 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






A 


Fairchild 


SL21770 


Spec Funct 


2-3 


CR 


062-4171-01 


A 


AMI 


6831 BP 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Natl Semic 


LM710CH 








062-4172-00 


A 


Signetlcs 


2632FN 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






X 


Teledyne 


831 -BE 


Linear 




LS 


062-4173-00 


X 


Motorola 


MCM68A308L 


Mem Sel Guide 




EN 






N 


Fairchild 


UA709HC 


Linear 




CR 




Elec Arrays 


P8308A 














Raytheon 


RC709T 








062-4174-00 


X 


Motorola 


MCM68A316E/L 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Fairchild 


9997DC 






LS 


062-4175-00 


N 


AMD 


AM9208DC 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






N 


RCA 


CA3015 


Linear 




CR 


062-4176-00 


X 


Signetics 


82S291FN 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Motorola 


MC817P 






LR 


062-4177-00 


N 


Motorola 


MCM6832L 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






X 


Motorol a 


MC822P 






LR 


062-4178-00 


X 


Signetics 


2607FN 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Motorol a 


MC824P 






LR 


062-4179-00 


X 


Signetics 


N2616N 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Motorol a 


MC889P 






LR 


062-4180-00 


X 


Motorola 


MCM66700 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Motorol a 


MC889P 






LS 


062-4181-00 


X 


Gen Instr 


RO-3-2513 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Motorola 


MC1013P 






LR 


062-4182-00 


A 


Texas Instr 


TMS4732 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






X 


Motorol a 


MCI 001 P 






LR 




Motorola 


MCM68A332 












X 


Motorol a 


MC1004P 






LR 


062-4182-01 


A 


Texas Instr 


TMS4732N 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 




156-0025-00 


X 


Motorola 


MCI 01 OP 






LR 


062-4188-00 


U 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Motorola 


MCI 010 






DL 


062-4325-00 


A 


Mostek 


MK36000P/J-4 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 




156-0026-00 


u 










DL 


062-4325-01 


A 


Nostek 


MK36000N-4 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






u 


Natl Semic 


NATLH201 


Linear 




DL 


062-4385-00 


U 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Motorola 


MC826P 






LS 


062-4385-01 


U 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






N 


Fairchild 


901 6DC 


TTL 




CR 


062-4497-00 


X 


Elec Arrays 


EA43356 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Fairchild 


7400PC/DC 


TTL 




NP 






Elec Arrays 


EA43357 














Natl Semic 


DM8000N/J 












Elec Arrays 


EA4000 














"NEC America 


UPB7400 


























Signetics 


N7400N/F 








062-4499-00 


X 


Amer Micro 


S4264 


Mem Sel Guide 




EN 








Texas Instr 


SN7400N/J 








062-4501-00 


X 


Natl Semic 


52415 


Mem Sel Guide 




EN 




















Natl Semic 


MM52145 














Texas Instr 


7400 


m 




NP 


062-4502-00 


X 


Amer Micro 


S4216 


Mem Sel Guide 




EN 








Texas Instr 


7400 ! 


TTL 




NP 


062-4503-;00 


A 


Mostek 


MK36000P/J-5 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






N 


Fairchild 


N7400PCQR/DCQR i 


TTL 


1-18 


CR 


















Natl Semic 


DM8000NA+/JA+ j 








062-4503-01 


A 


Mostek 


MK36000N-5 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Signetics 


N7400NB/FB | 








062-4504-00 


A 


Motorola 


MCM68A332 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Texas Instr 


SN7400NP3/JP4 








062-4558-00 


X 


Synertek 


SYC2316A 


Mem Sel Guide 




EN 














1-18 




062-4576-00 


X 


Intel 


C8316A 


Mem Sel Guide 




EN 






N 


Fairchild 


7454PC 


TTL 


CR 


062-4584-00 


u 




6531 


Multi Funct 




EN 








Natl Semic 


DM7454N 
























Signetics 


N7454A 








062-4585-00 


N 


Natl Semic 


MM5214 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Texas Instr 


SN7454N 








062-4586-00 


□ 


Gen Instr 


831 6A 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






N 




7454 


TTL 


1-18 


CR 


062-4587-00 


a 


Natl Semic 


DM8598NA 


Mem Sel Guide 




EN 


















062-4588-00 


U 


Natl Semic 


DM74188CHJ/N 


Mem Sel Guide 




EN 






X 


Fairchild 


7454PCQR/DCQR 


TTL 




CR 






Texas Instr 


SN7488AJ 














Natl Semic 


DM7454NA+/JA+ 


























Signetics 


N7454NB/FB 








062-4589-00 


N 


Signetics 


N8205N 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Texas Instr 


SN7454NP3/JP4 






NP ; 


062-4590-00 


X 


Natl Semic 


MM5243 


Mem Sel Guide! 




EN 






X 


Fairchild 


7493PC 


HL 




062-4591-00 


N 


Motorola 


MCM6590L 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Natl Semic 


DM7493N 








064-4592-00 


N 


Natl Semic 


MM5213 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Signetics 


N7493A 








062-4593-00 


X 


Signetics 


N2530 


Mem Sel Guide 




EN 








Texas Instr 


SN7493N 








062-4654-00 


A 


Natl Semic 


MM52132 


Mem Sel Guides 


1-4 


DL 






X 




7493 


TTL 




NP 


062-4670-00 


A 


Synertek 


SYC2333 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






X 


Natl Semic 


DM7493ANA+/JA+ 


TTL 




NP 


062-4670-01 


A 


Synertek 


SYC2333 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Signetics 


N7493NB/FB 




1-15 




062-5456-00 


A 


NEC America 


UPD23640 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 






N 


Fairchild 


7493DCQR/PCQR 


HL 


CR 


062-5457-00 


A 


Synertek 


SYC2364 


Mem Se1 Guide 


1-4 


EN 








Natl Semic 


DM7493NA+/0A+ 
























Signetics 


N7493NB/FB 








062-5549-00 


A 


Elec Arrays 


EA8332A-DC 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Texas Instr 


SN7493NP3/JP4 








062-5549-01 


A 


Elec Arrays 

' 


EA8332A-PC 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 














3-1 




062-5863-00 


U 




Tech Sheet 


1-20 


EN 






A 


RCA 


CA3028A 


Linear 


CR 


062-5875-00 


U 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


RCA 


CA3028A 


Linear 




DL 


062-5876-00 


U 






Tech Sheet 


1-20 


EN 






X 


Fairchild 


7420PC 


TTL 




NP 




















Natl Semic 


DM7420N 








062-5879-00 




Motorola 


68B3641 


Mem Sel Guide 


1-4 


EN 








Signetics 


N7420A 










1 


















Texas Instr 


SN7420N 








119-0848-00 

119-0967-00 


A 

A 






Mem Sel Guide 
Mem Sel Guide 


1-8 

1-8 


CR 

CR 




** NEW DESIGN 


RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 




119-1)011-00 


A 






Mem Sel Guide 


1-8 


CR 


A * Acceptable 








119-1182-00 


A 






Mem Sel Guide 


1-8 


CR 


N * Not Recommended 








119-1376-00 


A 






Mem Sel Guide 


1-8 


CR 


U * Undefined 
X - Do Not Use 

































INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



156-0035-00 



156-0035-01 

156-0035-02 



156-0036-00 



156-0036-01 

156-0036-02 



156-0037-00 



156-0037-01 

156-0037-02 



156-0038-00 



156-0038-01 

156-0038-02 



156-0039-00 



156-0039-01 

156-0039-02 



156-0040-00 



156-0040-01 

156-0040-02 



156-0041-00 



156-0041-01 

156-0041-02 

156-0041-03 

156-0041-04 



156-0041-05 



156-0042-00 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 
Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 
Fairchild 
Natl Semic 
»Signetics 
Texas Instr 



7420PCQR/DCQR 

DM8020NA+/JA+ 

N7420NB/FB 

SN7420NP3/JP4 

7430PC 

DM7430N 

N7430A 

SN7430N 

7430 

7430PCQR/DCQR 

0M8O30NA+/0A+ 

N7430NB/FB 

SN7430NP3/JP4 

7440PC 

DM7440N 

N7440A 

SN7440N 

7440 

7440PCQR/DCQR 

DM7440NA+/OA+ 

N7440NB/FB 

SN7440NP3/JP4 

7451 PC 
DM7451 N 
N7451A 
SN7451N 
7451 

7451PCQR/DCQR 

DM7451 NA+/JA+ 

N7451NB/FB 

SN7451NP3/JP4 

7472PC/DC 

DM7472N/0 

N7472AN/F 

SN7472N/J 



7472 

Fairchild 7472PCQR/DCQR 
Signetics N7472NB/FB 

Texas Instr SN7472NP3/JP4 
Fairchild 7473PC 

Signetics N7473A 

Texas Instr SN7473N 



Fairchild 
Signetics 
Texas Instr 
Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

Fairchild 
»ITT Semic 
Natl Semic 
oNEC America 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Texas Instr 

DCA Reliab 
Natl Semic 
Nippon Elec 
Signetics 
Texas Instr 

Fairchild 
|«Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 
N Fairchild* 
«ITT Semic 
Signetics 
Texas Instr 



7473 

7473PCQR/DCQR 

N7473NB/FB 

SN7473NP3/JP4 

7475PC 

DM7475N 

N7475N 

SN7475N 

7475 

7475PCQR/DCQR 

DM7475NA+/JA+ 

N7475NB/FB 

SN7475NP3/JP4 

7474PC/DC 

IH7474 

DM7474N/J 

UPB7474C 

N7474AN/F 

SN7474N/J 

7474 
7474PC 
SN7474N 
7474 
7474 



7474PCQR/DCQR 

DM7474NA+/0A+ 

N7474NB/FB 

SN7474NP3/JP4 

7476PC 

ITT7476N 

N7476B 

SN7476N 



PART NUMBER 



156-0042-01 

156-0042-02 

156-0043-00 



156-0043-01 
156-0043-02 
NP 156-0043-03 



156-0044-00 

156-0044-01 

156-0045-00 

156-0046-00 

156-0047-00 



156-0047-01 

156-0047-02 



CR I 1156-0048-00 



156-0048-01 

156-0048-02 



156-0048-03 



156-0049-00 

156-0049-01 

156-0049-02 



156-0050-00 

156-0051-00 



156-0051-01 

156-0052-00 



156-0052-01 

156-0053-00 



156-0053-01 

156-0054-00 

156-0055-00 



156-0055-01 

156-0056-00 

156-0057-00 



NP I 1156-0057-01 
DL I 1156-0057-02 



156-0058-00 



Signetics 



7476 

N7476NB/FB 



1-17 CR 

1-17 CR 



Texas Instr SN7476NP3/JP4 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 



7402PC 

DM7402N 

N7402A 



Texas Instr SN7402N 
7402 

N 7402 

N Fairchild 7402PCQR/DCQR 
Natl Semic DM7402NA+/0A+ 
Signetics N7402NB/FB 
Texas Instr SN7402NP3/JP4 



N Motorola MC890P 

N Motorola MC890P 

N Motorola MC892P 

MotoroU MC8871 

Fairchild 741 OPC 

Natl Semi c DM741 ON 
.NEC America uPB7410C 



■ 



N7410N 

SN7410N 

7410 

F7410PCQR/DCQR 
DM741 0NA+/0A+ 
N7410NB/FB 



Texas Instr SN7410NP3/JP4 

Plessey SL3046CDP 

RCA CA3046 

toSilicon Gen S63821N 
CA3046 

N Comp Concpts 

DCA Reliab CA3046 



N Motorol a 
»Plessey 
RCA 

N Fairchild 
RCA 
N 

N »DCA Reliab 
Fairchild 
Motorol a 
Natl Semic 

Motorola 
Signetics 
Texas Instr 
Texas Instr 
Motorol a 

Motorola 
«AMD 

Fairchild 
Natl Semic 
Silicon Gen 

Natl Semic 
Silicon Gen 
Motorola 
Signetics 
Texas Instr 

Texas Instr 
Motorola 
N Fairchild 
Natl Semic 
-Signetics 
Texas Instr 

N Texas Instr 
N Fairchild 
Natl Semic 
Texas Instr 
Fairchild 
Signetics 
Texas Instr 



SC77161P 
5 



SL08871 

CA741CT 

UA741C 

UA741C 

UA741HCQR 

MC1741CGDS 

LM741CH/A+ 

MC825P 

S2005K 

TMS7C3003LR 

TMS37C3003LA 

MC1469R 

MC1469R 

723HC 

SL21721 

LM723CH 

SG9637-723 

LM723CH/A+ 

S6723CT 

MC1006P 

S2003K 

TMS7B3001LR 

TMS7B3001LA 
MC1023P 
7401 PC/DC 
DM8001 N/J 
N7401A 
SN7401N/J 

SN7401N 

7401PCQR/DCQR 

DM7401 NA+/JA+ 

SN7401NP3/0P4 

7404PC 

N7404A 

SN7404N 



NP 

1-18 CR 



3-2 CR 



3-2 CR 

3-2 CR 



3-2 CR 







EN 


MOS 




OB 


Linear 


3-1 


CR 






NP 


Linear 


3-1 


CR 


Linear 


3-1 


CR 






LR 


MOS 




OB 


MOS 


j 


DL 


ECL 




LR 


TTL 


1-18 


CR 


TTL 


1-18 


CR 


TTL 


1-18 I 


CR 


TTL 


i 

i 


NP 



* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOWENDK FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK.) 

» NOT CURRENT VENDOR. 



§§ 



FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 




















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEk i^ART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


I 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


lil 


156-0058-01 


X 




7404 


TTL 




NP 


156-0058-02 


N 


Fairchild 


7404PCQR/DCQR 


TTL 




CR 






Slgnetics 


N7404NB/FB 






■ 






Texas Instr 


SN7404NP3/JP3 






■ 


156-0059-00 


N 


Motorola 


MC891P 






CS 


156-0060-00 


A 


Natl Semic 


LM302H 


Op Amp 




CR 


156-0060-01 


A 




302 


Op Amp 




CS 


156-0061-00 


N 


Fairchild 


7442PC/DC 


TTL 


1-16 


CR 






^Motorola 


MC7442P 












Natl Semic 


DM7442N/J 












Signetics 


N7442N/F 












Texas Instr 


SN7442N/J 








156-0061-01 


N 




7442 


TTL 


1-16 


CR 


156-0061-02 


N 


Fairchild 


7442PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


DH8842NA+/JA+ 












Signetics 


N7442NB/FB 












Texas Instr 


SN7442NP3/JP4 








156-0062-00 


N 


Fairchild 


7486PC/DC 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM7486N/J 












Signetics 


N7486N/F 












Texas Instr 


SN7486N/0 








156-0062-01 


N 




7486 


TTL 


1-18 


CR 


156-0062-02 


N 


Fairchild 


7486PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM7486NA+/JA+ 












Signetics 


N7486NB/FB 












Texas Instr 


SN7486NP3/0P4 








156-0063-00 


X 


Motorola 


MC1660S 


ECL 




DL 


156-0064-00 


N 


Motorol a 


MC867P 






PP 


156-0065-00 


N 


RCA 


CA3045F 


Array 


3-2 


CR 






»S11iconix 


SI 3045 








156-0065-01 


N 


»RCA 


CA3045 


Array 


3-2 


CR 


156-0066-00 


X 


Motorola 


MC1437P 






DL 


156-0067-00 


A 


Fairchild 


pA741TC 


Op Amp 


3-3 


CR 






NEC America 


pPC741C 












RCA 


85145 












Texas Instr 


yA741CP 








156-0067-01 


N 




741 C 


Op Amp 


3-3 


CR 


156-0067-02 


N 


Nippon Elec 


yPC741C 


Op Amp 


3-3 


CR 






RCA 


85147 












Signetics 


CR859N 








156-0067-03 


N 


Natl Semi c 


LM741CN/CJ 




3-3 


CR 


156-0067-04 


U 




741C 






NP 


156-0067-05 


N 




741 C 




3-3 


CR 


156-0067-06 


N 


•Motorola 


1741CU 




3-3 


CR 






RCA 


86485 












Texas Instr 


UA741CJG 








156-0067-07 


U 




741C 


Op Amp 




NP 


156-0067-08 




Analog Dev 


AD741KN 


Op Amp 


3-3 


CR 






Precision 


0P-02CP 








156-0067-09 


u 


Fairchild 


SL25693 


Op Amp 




DL 


156-0067-10 


N 




741 C 


Op Amp 


3-3 


CR 


156-0067-11 


N 


RCA 


CA741CG 


Op Amp 


3-3 


CR 


156-0067-12 


A 


Fairchild 


UA741RC 


Op Amp 


3-3 


CR 






•Motorola 


MCI 741 CU 












NEC Elec 


UPC1510 












Texas Instr 


mA741CJ6 








156-0067-13 


A 


"Motorola 


MCI 741 CUDS 


Op Amp 


3-3 


CR 






NEC Elec 


UPC151D 












Texas Instr 


UA741CJG4 








156-0068-00 


N 


RCA 


CA3046 


Array 


3-2 


CR 


156-0069-00 


A 


Motorola 


MC1550G 


Linear 


3-1 


CR 


156-0070-00 


X 


Raytheon 


RC4131 


Linear 




DL 


156-0071-00 


A 


Fairchild 


UA723DC 


Linear 


3-1 


CR 






Motorola 


MC1723CL 












"Natl Semic 


LM723CJ 












Silicon Gen 


SG723CJ 








156-0071-01 


A 




723C 


Linear 


3-1 


CR 


156-0071-02 


A 


Fairchild 


UA723PCQR 


Linear 


3-1 


CR 






Motorola 


MC1723CLDS 












Silicon Gen 


S6723CJ/10305 








156-0072-00 


X 


Fairchild 


741 21 PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74121 N/J 












Signetics 


N74121N/F 












Texas Instr 


SN74121N/J 









4-i, 



PART NUMBER 


IE 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


§§ 

ST 


156-0072-01 


X 




74121 


HL 




NP 


156-0072-02 


N 


Fairchild 


74121PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 






Natl Semic 


DM8852NA+/JA+ 












Signetics 


N74121NB/FB 












Texas Instr 


SN74121NP3/JP4 








156-0073-00 


D 


Fairchild 


7496PC 


TTL 




NP 




i 


Natl Semic 


DM8572N 










■ 


Signetics 


N7496A 










1 


Texas Instr 


SN7496N 








156-0073-01 


a 


Fairchild 


SL82078 


Jll 




NP 






Natl Semic 


DM7496NA+/JA+ 












Signetics 


N7496FII-B 












Texas Instr 


SN7496NP3/JP4 








156-0073-02 


N 


Fairchild 


7496PCQR/DCQR 


TTL 


1-20 


CR 






Natl Semic 


DM7496NA+/0A+ 












Signetics 


N7496NB/FB 












Texas Instr 


SN7496NP3/JP4 








156-0074-00 


A 


Fairchild 


vA733C 


Linear 




CR 


156-0074-01 


N 




733C 


Linear 




DL 


156-0075-00 


N 


Fairchild 


74151APC/DC 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM741 51 AN/J 












■"Signetics 


N74151B 












»Texas Instr 


SN74151AN 








156-0075-01 


N 




74151 


TTL 


1-15 


CR 


156-0075-02 


N 


Fairchild 


74151PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM741 51 NA+/JA+ 








156-0076-00 


Q 


Motorola 


SC8331P 






EN 


156-0077-00 


M 


Fairchild 


SL23750 




3-3 


CR 




n 


Natl Semic 


LM301AH 








156-0077-01 


R 




LA301A 


op Amp 


3-3 


CR 


156-0078-00 




Fairchild 


74154PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM821 3N 












Signetics 


N74154N 












Texas Instr 


SN74154N 








156-0078-01 


X 




74154 


TTL 




NP 


156-0078-02 


N 


Fairchild 


74154PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


DM741 54NA+/JA+ 












Signetics 


N74154NP/FB 












Texas Instr 


SN74154NP3/0P4 








156-0079-00 


D 


Fairchild 


7490APD 


TTL 




NP 




i 


Natl Semic 


DM7490AN 










■ 


Signetics 


N7490A 










■ 


Texas Instr 


SN7490AN 








156-0079-01 


D 




7490 


TTL 




NP 


156-0079-02 


N 


Fairchild 


7490PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM7490NA+/0A+ 












«Signetics 


N7490FII-B 












Texas Instr 


SN7490ANP3/JP4 








156-0080-00 


X 


Fairchild 


74141PC 


TTL 




OB 






«ITT Semic 


ITT74141N 












Natl Semic 


DM74141N 












Texas Instr 


SN74141N 








156-0080-01 


X 




7441 


TTL 




OB 


156-0081-00 


X 


Fairchild 


9601 PC/DC 


TTL 




NP 






•"Motorola 


MC9601P/L 












Natl Semic 


DM8850N 












Signetics 


N8T22N/F 








156-0081-01 


X 


Fairchild 


SL81682 


TTL 




NP 






Motorola 


MC9601NDS/JDS 












Signetics 


8T22FII-B 








156-0081-02 


N 


Fairchild 


9601PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 






Signetics 


8T22NB/FB 








156-0082-00 


U 


Fairchild 


wA722 


Linear 




OT 


156-0082-01 


u 




9300DC 


Linear 




06 


156-0083-00 


N 


«AMD 


9300PC 


TTL 




CR 






Fairchild 


9300PC/DC 








156-0083-01 


X 




9300PC 


HL 




DL 


156-0084-00 


N 


“AMD 


AM9310PC 


TTL 


1-15 


CR 






Fairchild 


U7B931059X 








156-0084-01 


N 


Fairchild 


9310PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 


156-0084-02 


u 


Fairchild 


9310PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 


156-0085-00 




“AMD 


AM9328PC 


TTL 




OT 




1 


Fairchild 


9328PC 









** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N *= Not Recommended 
U = Undefined 
X = Do Not Use 






















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


I 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


§§ 

ST 


156-0085-01 


X 




9328 


HL 




OB 


156-0086-00 


X 


Fairchild 


7480PC 


TTL 




OB 






Signetics 


N7480A 












Texas Instr 


SN7480N 








156-0086-01 


X 




7488 


m 




OB 


156-0087-00 


N 


Fairchild 


SL81212 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM8283N/J 












Signetics 


N7483N/F 












Texas Instr 


SN7483AN/J 








156-0087-01 


N 




7483 


HL 


1-14 


CR 


156-0087-02 


N 


Fairchild 


7483PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM7483NA+/JA+ 












Signetics 


N7483NB/FB 












Texas Instr 


SN7483NP3/JP4 








156-0088-00 


N 


Fairchild 


74180PC 


TTL 


1-19 


CR 






Natl Semic 


DM741 80N 












Signetics 


N74180A 












Texas Instr 


SN74180N 








156-0088-01 


N 




74180 


TTL 


1-19 


CR 


156-0088-02 


N 


Fairchild 


74180PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 






Natl Semic 


DM741 80NA+/JA+ 












Signetics 


N74180NB/FB 












Texas Instr 


SN74180NP3/JP4 








156-0089-00 


N 


Fairchild 


74193PC/DC 


TTL 


1-15 


CR 






•NEC America 


MPB74193C 












Signetics 


N74193N/F 












Texas Instr 


SN74193N/J 








156-0089-01 


N 




74193 


TTL 




CR 


156-0089-02 


N 


Fairchild 


74193PCQR/0CQR 


TTL 


1-15 


CR 






Signetics 


N74193NB/FB 












Texas Instr 


SN74193NP3/JP4 








156-0090-00 


X 










DL 


156-0091-00 


X 


Signetics 


N8292A 


TTL 




LR 


156-0091-01 


N 




8292 


TTL 




CR 


156-0092-00 


N 


Fairchild 


7405PC/DC 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM7405N/J 












Signetics 


N7405N/F 












Texas Instr 


SN7405N/J 








156-0092-01 


N 




7405 


TTL 


1-14 


CR 


156-0092-02 


N 


Fairchild 


7405PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM7405NA+/JA+ 












Signetics 


N7405NB/FB 












Texas Instr 


SN7405NP3/JP4 








156-0093-00 


X 


Fairchild 


741 6PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM741 6N 












Signetics 


N7416A 












Texas Instr 


SN7416N 








156-0093-01 


X 




7416 


TTL 




NP 


156-0093-02 


N 


Fairchild 


7416PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM801 6NA+/JA+ 












Signetics 


N7416NB/FB 












Texas Instr 


SN7416NP3/JP4 








156-0094-00 


N 


Natl Semic 


DS75451NA+/0A+ 


TTL 


1-17 


CR 






•Signetics 


N75451N 












Texas Instr 


SN75451NP3/JP4 








156-0094-01 


N 




75451 


TTL 




CR 


156-0094-02 


A 


Natl Semic 


DS75451NA+/0A+ 


TTL 


1-17 


CR 






Texas Instr 


SN75451NP3/JP4 








156-0095-00 


A 


RCA 


CA3051 


Linear 




CR 


156-0096-00 


A 


Natl Semic 


LM311H 


Spec Function 


2-3 


CR 






Silicon Gen 


SG311T 












•Texas Instr 


LM311L 








156-0096-01 


A 


Natl Semic 


LM311 


Spec Function 


2-3 


CR 


156-0096-02 


A 


Natl Semic 


LM311H/A+ 


Spec Function 


2-3 


CR 






Silicon Gen 


SG311T 








156-0097-00 


N 


Texas Instr 


SN74196N/J 


TTL 


1-15 


CR 


156-0097-01 


N 


Texas Instr 


SN74196NP3/JP4 


TTL 


1-15 


CR 


156-0098-00 


N 


Fairchild 


74153PC 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM741 53N 












Signetics 


N74153B 












Texas Instr 


SN74153N 








156-0098-01 


N 




74153 


TTL 


1-15 


CR 


156-0098-02 


A 


Fairchild 


74153PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM741 53NA+/3A+ 












Signetics 


N74153NB/FB 












Texas Instr 


SN74153NP3/JP4 








156-0099-00 


X 




CA3051 


Linear 




DL 



PART NUMBER 




VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 




ID 


liiing 


N 


•Signetics 


N74H102A 


TTL 




CR 






Texas Instr 


SN74H102N/J 








156-0100-02 


N 


Texas Instr 


74H102 


TTL 




CS 


156-0101-00 


N 


Natl Semic 




TTL 




CR 






Texas Instr 


SN74L93N/J 








llBl* * B' I 


X 




74L93 


TTL 




CS 




X 


Texas Instr 




Mem Sel Guide 




DL 


iHlH 


X 


Texas Instr 




Mem Sel Guide 




DL 




X 


Texas Instr 




Mem Sel Guide 




DL 




A 


Natl Semic 


LM301AN 


Op Amp 


3-3 


CR 






Nippon Elec 


UPC301AC 












RCA 














Texas Instr 


LM301AP 








156-0105-01 


A 




LM301AN 


Op Amp 




CR 


156-0105-02 


A 


Motorola 




Op Amp 


3-3 


CR 






Texas Instr 


LM301AJG4 








156-0105-03 


U 




UPC451C 


Op Amp 




SC 


156-0105-04 


A 


Texas Instr 


LM301AJG4 


Op Amp 


3-3 


CR 


156-0106-00 


N 


RCA 


CA3039 


Array 


3-2 


CR 


156-0106-01 


A 


RCA 


CA3039 


Array 


3-2 


CR 


156-0107-00 


X 


Motorol a 


SL17084L 


Op Amp 




CS 


156-0108-00 


A 


RCA 


CA3030AE 


Op Amp 


3-3 


CS 


156-0110-00 


N 


Fairchild 


74155PC/DC 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


DM741 55N/J 












Signetics 


N74155N/F 












Texas Instr 


SN74155N/J 








156-0110-01 


N 




74155 


TTL ' 


1-16 


CR 


156-0110-02 


N 


Fairchild 




TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


DM741 55NA+/JA+ 












Signetics 


N74155NB/FB 












Texas Instr 


SN74155NP3/JP4 








imsi 


N 


Fairchild 


74145PC 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


DM8849N 












Signetics 


N74145B 












Texas Instr 


SN74145N 








156-0111-01 


N 




74145 


Jli 


1-16 


CR 


156-0111-02 


N 




74145PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


0M74145NA+/JA+ 












Signetics 


N74145NB/FB 












Texas Instr 


SN74145NP3/JP4 








iiHa.niia.i.B 


N 


Fairchild 


7426PC 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM7426N 












Signetics 


N7426A 












Texas Instr 


SN7426N 








156-0112-01 


N 




7426 


TTL 


1-18 


CR 


156-0112-02 


N 


Fairchild 




TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM7426NA+/JA+ 












Signetics 


N7426NB/FB 












Texas Instr 


SN7426NP3/JP4 








mBEI 


N 


Natl Semic 




TTL 




CR 






Texas Instr 










156-0113-01 


N 






TTL 




CR 


156-0113-02 


N 






TTL 




CR 


156-0113-03 


N 


Natl Semic 




TTL 




PP 






Texas Instr 










fmm 


N 


Fairchild 


SN7492PC/DC 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM7492AN/J 












Signetics 


N7492N/J 












Texas Instr 


SN7492AN/J 








156-0114-01 


N 




7492 


TTL 


1-15 


CR 


156-0114-02 


N 


Fairchild 




TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM7492NA+/JA+ 












Signetics 


N7492NB/FB 












Texas Instr 


SN7492NP3/JP4 










X 










DL 




A 


Motorola 


MC1711CL 


Spec Function 


2-3 


CR 




N 


Fairchild 




TTL 


1-15 


CR 




c 


»ITT Semic 


ITT74161N 












Signetics 


N74161N/F 












Texas Instr 


SN74161N/J 









* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 

* NOT CURRENT VENDOR. 



S§ FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 

























INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

DADT MIIMRFR TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


** 

NO 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


§§ 

ST 


156-0117-01 


N 




74161 


TTL 


1-15 


CR 


156-0117-02 


N 


Fairchild 


74161PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Signetics 


N74161NB/FB 












Texas Instr 


SN74161NP3/JP4 








156-0118-00 


X 


“Fairchild 


SL57898 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S112N/J 












“Signetics 


N74S112N 












Texas Instr 


SN88792N/J 








156-0118-01 


X 




74S112 


TTL 




NP 


156-0118-02 


X 


Texas Instr 


SN74S112N 


TTL 




CR 


156-0118-03 


A 


Natl Semic 


DM74S1120A+ 


TTL 


1-17 


CR 






“Signetics 


N74S112FIIB 












Texas Instr 


SH74Sn2JP3 








156-0119-00 


X 


Motorola 


HC411P 


TTL 




DL 


156-0120-00 


N 


Fairchild 


7495PC/DC 


TTL 


1-20 


CR 






Natl Semic 


DM7495N/J 












Signetics 


N7495AN/F 












Texas Instr 


SN7495AN/J 








156-0120-01 


N 




7495 


TTL 


1-20 


CR 


156-0120-02 


N 


Fairchild 


7495PCQR/DCQR 


TTL 


1-20 


CR 






Natl Semic 


DM7495NA+/0A+ 












Texas Instr 


SN7495NP3/JP4 








156-0121-00 


A 


Motorol a 


MC4024P 


Spec Funct 


1-19 & 2-3 


CR 


156-0121-01 


X 


Motorol a 


MC4024 


TTL 




DL 


156-0121-02 


N 


Motorola 


MC4024PDS/LDS 


TTL 




CR 


156-0122-00 


N 


Signetics 


NE531H/CC3807H 


Op Amp 




CR 


156-0122-01 


N 




NE531V 


Op Amp 




CR 


156-0123-00 


N 


Fairchild 


7485PC 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM8201 N 












Signetics 


N7485B 












Texas Instr 


SN7485N 








156-0123-01 


N 




7485 


TTL 


1-14 


CR 


156-0123-02 


N 


Fairchild 


7485PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM7485NA+/JA+ 












Signetics 


N7485NB/FB 












Texas Instr 


SN7485NP3/JP4 








156-0124-00 


A 


Motorola 


MC4044 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0124-01 


X 




MC4044 


Spec Funct 




DL 


156-0t24-02 


N 


Motorola 


MC4044PDS/LDS 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0125-00 


N 


Fairchild 


74157PC 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM741 57N 












Signetics 


N74157B 












Texas Instr 


SN74157N/J 








156-0125-01 


N 




74157 


TTL 


1-15 


CR 


156-0125-02 


N 


Fairchild 


74157PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM741 57NA+/JA+ 












Signetics 


N74157NB/FB 












Texas Instr 


SN74157NP3/JP4 








156-0126-00 


U 


Monsanto 


MANl 


Array 




DL 






Texas Instr 


TIXL302 








156-0127-00 


N 


Fairchild 


74192PC/DC 


TTL 


1-15 


CR 






Signetics 


N74192N/F 












Texas Instr 


SN74192N/J 








156-0127-01 


N 




74192 


TTL 


1-15 


CS 


156-0127-02 


N 


Fairchild 


74192PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Signetics 


N74192NB/FB 












Texas Instr 


SN74192NP3/JP4 








156-0128-00 


X 


Fairchild 


7447APC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM7447AN/J 












“Signetics 


N7447N/F 












Texas Instr 


SN7447AN/J 








156-0128-01 


N 


Natl Semic 


DM7447ANA+/JA+ 


TTL 


1-16 


CR 






Texas Instr 


SN7447AN3/J4 








156-0129-00 


X 


Fairchild 


7408PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM7408N/J 












Signetics 


N7408N/F 












Texas Instr 


SN7408N/J 








156-0129-01 


X 




7408 


TTL 




NP 


156-0129-02 


N 


Fairchild 


7408PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM8008NA+/JA+ 












Signetics 


N7408NB/FB 












Texas Instr 


SN7408NP3/JP4 









PART NUMBER 


"*T 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


156-0130-00 


A 


Motorola 


MCI 4966 


Linear 


3-1 


156-0130-01 


N 


Motorola 


MC1496G 


Linear 








Silicon Gen 


SG9399/1496T 






156-0130-02 


N 


Motorola 


SC77162GH 


Linear 


3-1 


156-0131-00 


N 


Fairchild 


74164PC 


TTL 


1-20 






“ITT Semic 


ITT74164N 










Natl Semic 


DM741 64N 










Signetics 


N74164A 










Texas Instr 


SN74164N 






156-0131-01 


N 




74164 


TTL 


1-20 


156-0131-02 


N 


Fairchild 


74164PCQR/DCQR 










Natl Semic 


DM741 64NA+/JA+ 










Signetics 


N74164NA+/JA+ 










Texas Instr 


SN74164NP3/JP4 






156-0132-00 


X 


Harris Corp 


HA2-911-5 


Op Amp 




156-0133-00 


X 


Intel 


1601 


Mem Sel Guide 




156-0133-01 


u 










156-0134-00 


N 


Texas Instr 


TL710CP 


Spec Funct 




156-0134-01 


N 




N5710V 


Spec Funct 




156-0135-00 


X 


AMD 


1101A 


Mem Sel Guide 








“Natl Semic 


MM1101AN 










“Signetics 


2501 B 






156-0136-00 


A 


RCA 


CA3030 


Op Amp 


3-3 


156-0136-01 


u 


RCA 


CA3030X 






156-0137-00 


N 


Prec. Mono 


AIMDAC-I00AD-Q2 


Spec Funct 


2-2 


136-0138-00 


A 


Texas Instr 


SN74154N 


TTL 


1-16 


156-0138-01 


X 




75154 


TTL 




156-0138-02 


N 


Texas Instr 


SN74154NP3/JP4 


TTL 


1-16 


156-0139-00 


A 


Texas Instr 


SN74150P 


TTL 


1-16 


156-0139-01 


X 




75150 


TTL 




156-0139-02 


N 


Texas Instr 


SN75150NP3/JP4 


TTL 


1-16 


156-0140-00 


X 


Fairchild 


741 7PC 


HL 








Natl Semic 


DM741 7N 










Signetics 


N7417A 










Texas Instr 


SN7417N 






156-0140-01 


X 




7417 


TTL 




156-0140-02 


N 


Fairchild 


7417PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 






Natl Semic 


DM801 7NA+/JA+ 










Signetics 


N7417NB/FB 










Texas Instr 


SN7417NP3/JP4 






156-0141-00 


X 


Fairchild 


74156PC/DC 


TTL 








Natl Semic 


DM741 56N/J 










Signetics 


N74156N/F 










Texas Instr 


SN74156N/J 






156-0141-01 


X 




74156 


TTL 




156-0141-02 


N 


Fairchild 


74156PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 






Natl Semic 


0M74156NA+/JA+ 










Signetics 


N74156NB/FB 










Texas Instr 


SN74156NP3/JP3 






156-0142-00 


N 


Fairchild 


74197PC 


TTL 


1-15 & 19 






Natl Semic 


DM741 97N 










Texas Instr 


SN74197N 






156-0142-01 


N 




74197 


TTL 


1-15 & 19 


156-0142-02 


N 


Fairchild 


74197PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 






Natl Semic 


DM741 97NA+/JA+ 










Texas Instr 


SN74197NP3/JP4 






156-0143-00 


X 


Fairchild 


74122PC/DC 


TTL 








“Signetics 


N74122N 










Texas Instr 


SN74122N/J 






156-0143-01 


X 




74122 


TTL 




156-0143-02 


N 


Fairchild 


74122PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 






Texas Instr 


SN74122NP3/JP4 






156-0144-00 


N 


Fairchi Id 


7412PC/DC 


TTL 


1-18 






“Natl Semic 


DM741 2A 










“Signetics 


N7412N/J 










Texas Instr 


SN7412N/J 







CR 



LS 



NP 



CR 



NP 



CR 



** NEW DESIGN CODE FROM COMPONENT ENGINEERING 

A = Acceptable 
N = Not Recommended 
U = Imdefined 
X = Do Not Use 



INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

i- number to vendor NUMBER 



PART NUMBER 



VENDOR NO. 



156-0144-01 

156-0144-02 



156-0145-00 



156-0145-01 X 
156-0145-02 N 



156-0146-00 X 



156-0146-01 X 
156-0146-02 N 



156-0147-00 X 



156-0147-01 X 
156-0148-00 N 

156-0148-01 N 
156-0148-02 

156-0149-00 N 



156-0149-01 N 
156-0149-02 N 



156-0150-00 N 



156-0150-01 N 
156-0150-02 N 



156-0151-00 X 
156-0152-00 X 

156-0152-01 N 
156-0153-00 X 



156-0153-01 N 
156-0153-02 N 



156-0154-00 X 
156-0155-00 N 



156-0155-01 N 
156-0156-00 N 



156-0156-01 N 
156-0157-00 U 
156-0158-00 A 



Fairchild 
Natl Semic 



7412 

7412PCQR/DCQR 

DM7412NA+/0A+ 



Texas Instr SN7412NP3/JP4 



Fairchild 
ITT Semic 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 



7438PC/DC 

ITT7438N 

DM7438N/J 

N7438N/F 

SN7438N/J 

7438 

7438PCQR/DCQR 

DM7438NA+/JA+ 

N7438NB/FB 



Texas Instr SN7438NP3/JP4 

Fairchild 74165PC 

Natl Semic DM741 65N 

Signetics N74165N 

Texas Instr SN74165N 
74165 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 
Gen Instr 
-Signetics 



-AMD 

Fairchild 

Fairchild 

Fairchild 
ITT Semic 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Signetics 
Texas Instr 
Fairchild 
Signetics 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

Signetics 
Fairchild 
Natl Semic 
■DSignetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Natl Semic 
“Signetics 
Texas Instr 



Motorola 
Fairchild 
«*Motorola 
NEC America 
RCA 

Signetics 



74165PCQR/DCQR 

DM741 65NA+/0A+ 

N74165NB/FB 

SN74165NP3/JP4 

R032513 

N2513/CM2140N 

2513 

AM9304PC 

U6B930459X 

9304 

9304PCQR/DCQR 

7413PC 
ITT7413N 
DM741 3N 
N7413A 
SN7413N 

7413 

7413PCQR/DCQR 
DM741 3NA+/JA+ 
N7413NB/FB 
SN7413NP3/JP4 

7437PC 

DM7437N 

N7437N 

SN7437N 

7437 

7437PCQR/DCQR 

N7437NB/FB 

SN7437NP3/JP4 

uA715C 

N8201N 

MC8201 

7406PC 

DM/SN7406 

N7406N 

SN7406N 

7406 

7406PCQR/DCQR 

DM8006NA+/JA+ 

N7406NB/FB 

SN7406NP3/JP4 

2511K 

74H74PC/DC 

DM74H74N/J 

N74H74N 

SN74H74N/J 

SN74H74N 

74H40PC/DC 

DM74H40N/J 

N74H40N 

SN74H40N/J 

SN74H40N 

MCF8010 

UA1458TC/RC 

MC1458P1/U 

yPC1458C 

CA1458G 

MC1358N 



. Op Amp 

ttl 



I PAGE NO. 



NP 

1-14 CR 



1-14 & 18 CR 



1-18 CR 
1-18 CR 



1-14 CR 



1-14 CR 
1-14 CR 



I PART NUMBER I 



156-0158-01 

156-0158-02 

156-0158-03 

156-0158-04 



ooMotorol a 
Natl Semic 



MCI 458 
MC1458 
MCI 458 
MC1458U 
LM1458J 



NEC Electron UPC251D 
Texas Instr N99320JG 



156-0158-05 A 
156-0158-06 
156-0158-07 A 



156-0159-00 

156-0159-01 

156-0160-00 

156-0161-00 



“Motorola 
Natl Semic 



MC1458UDS 

LM1458N/A+ 



Texas Instr MC1458JG4 



Motorola 

Natl Semic 
Texas Instr 
“Fairchild 
“Motorola 
Natl Semic 
“Signetics 



MC4048P 

MC4048P 

DM74L20N/J 

SN74L20N/0 

74L78PC 

MC74L78P 

DM74L78N/J 

77811-000 



Texas Instr SN74L78N/J 

156-0162-00 A Fairchild UA733DC 

156-0162-01 X 733C 

156-0162-02 N “Motorola MC1733CLDS 
Natl Semic LM733CN/A+ 
156-0163-00 N Fairchild 7411 PC 

Natl Semic 
Signetics 



733C 

MC1733CLDS 
LM733CN/A+ 
7411 PC 
DM7411 N 
N7411A 



“Texas Instr SN7411N 



156-0163-01 N 
156-0163-02 N 



156-0164-00 X 
156-0165-00 X 



156-0165-01 X 
156-0165-02 N 



156-0166-00 X 
156-0167-00 X 
156-0167-01 X 
156-0168-00 X 



156-0169-00 N 
156-0170-00 N 
156-0170-01 N 
156-0171-00 X 



156-0171-01 X 
156-0171-02 N 



156-0172-00 X 



156-0172-01 X 



7411 

7411PCQR/DCQR 
DM741 1NA+/JA+ 
N7411NB/FB 



Prec. Mono DAC-OICP 
Fairchild 7425PC 
Natl Semic DM7425N 
Signetics N7425N 
Texas Instr SN7425N 

7425 

Fairchild 7425PCQR/DCQR 
Natl Semic DM8025NA+/JA+ 
Signetics N7425NB/FB 
Texas Instr SN7425NP3/JP4 

Signetics 8228 
Signetics 2510K 
251 OK 

“Clare-Pendar 321-0056-6 
Gen Instr AY-5-2376 
SMC Microsys KR2376-STP 



Fai rchild 
Natl Semic 
Signetics 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 



Motorola MC836P 

Motorola MC846P 

SN15646N 

Fairchild 7432PC 

Natl Semic DM7432N 

Signetics N7432A 

Texas Instr SN7432N 



* ss 

PAGE NO. ST 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

AMD 

Fairchild 
“NEC America 
Signetics 



3-1 CR 

NP 

3-1 CR 



7432 

7432PCQR/DCQR 

DM7432NA+/UA+ 

N7432NB/FB 

SN7432NP3/JP4 

SN74123N/J 

74123PC/0C 

pPB74123C 

CY323/N74123N/F 

74123 



NP 

1-18 CR 



LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN. OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK.) 

> NOT CURRENT VENDOR. 



§§ FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 





IB 


!■■■■ 






* 


m 




IB 








* ' 




PART NUMBER 


IDS 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


\M 


PART NUMBER 


m 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


ST 


156-0172-02 


N 


“AMD 


SN74123PCB2/DCB2 


TTL 


1-19 


CR 


156-0190-00 


X 


Fairchild 


7450PC 


TTL 




OB 






Fairchild 


74123PCQR/DCQR 












Natl Semic 


DM7450N 












Natl Semic 


DM741 23NA+/0A+ 












Signetics 


N7450N 












Signetics 


N74123NB/FB 












Texas Instr 


SN7450N 












Texas Instr 


SN74123NP3/JP4 








156-0191-00 


X 


Texas Instr 


SN54100 


TTL 




OB 


iipn 


U 


Aertech Ind 








DL 


156-0192-00 


N 


Texas Instr 


SN7489N 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 




N 


“Natl Semic 


DM741 1 IN/ J 


TTL 


1-17 


CR 


156-0192-01 


U 




7489 






NP 






“Signetics 


N74111A 








156-0192-02 


N 


Texas Instr 


SN7489N3 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






Texas Instr 


SN74111N/0 








156-0193-00 


N 


Signetics 


N74100N 


TTL 


1-19 


CR 


156-0174-01 


N 




74111 


TTL 


1-17 


CR 






Texas Instr 


SN74100N 








ilipn 


N 


Texas Instr 


SN74111NP3/JP4 


TTL 


1-17 


CR 


156-0193-01 


X 




74100 


TTL 




OT 




X 


Fairchild 


741 91 PC/DC 


TTL 




NP 


156-0193-02 


N 


Texas Instr 


SN74100NP3/JP4 


TTL 


1-19 


CR 


1 




Natl Semic 


DM741 91 N/J 








156-0194-00 


X 


Fairchild 


7491 PC 


TTL 




OB 


J 




“Signetics 


N74191N 












Natl Semic 


DM7491AN 








li 




Texas Instr 


SN74191N/J 












Signetics 


N7491N 








1 


















Texas Instr 


SN7491AN 








■ 156-0175-01 


X 




74191 


TTL 




NP 
















J 156-0175-02 


N 


Fairchild 


74191PCQR/DCQR 


TTL 




CR 


156-0195-00 


X 


Texas Instr 


SN15835N 






OB 


1 




Natl Semic 


DM741 91 NA+/0A+ 








156-0196-00 


X 


Fairchild 


9020 


TTL 




OB 


1 




Texas Instr 


SN74191NP3/JP4 








156-0197-00 


A 


“Natl Semic 


LM3146N 


Array 


3-2 


CR 




N 


Fairchild 


SL22648 


Linear 


3-1 


CR 






Plessey 


SL3086 








1 




Natl Semic 


LM309KC 












RCA 


CA3086 


























“Silicon Gen 


SG3886N 










N 


Fairchild 


75107APC 


TTL 


1-16 


CR 




















Motorol a 


MC75107P 








156-0197-01 


N 




CA3086 


Array 


3-2 


CR 






Texas Instr 


SN74107AN 








156-0197-03 


N 




CA3086 


Array 


3-2 


CR 


156-0177-01 


X 




751 OA 


TTL 




CR 


156-0198-00 


N 


Motorola 


MC4035P 


TTL 




CS 


156-0177-02 


N 


Fairchild 


75107PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 


156-0199-00 


N 


Signetics 


N82S25N/F 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






Motorol a 


MC75107NDS/JDS 








156-0199-01 


U 




83S25 






CS 






Texas Instr 


SN75107ANP3/JP4 




































156-0200-00 


A 


Motorol a 


MC1456P1 


Op Amp 


3-4 


CR 




N 


Fairchild 


7427PC 


TTL 


1-18 


CR 






Signetics 


MC1456N 












Natl Semic 


DM7427N 








156-0200-01 


U 




MCI 456 


Op Amp 


3-4 


CR 






Signetics 


N7427N 








156-0200-02 


A 


Motorola 


MC1456U 


Op Amp 


3-4 


CR 






Texas Instr 


SN7427N 








156-0201-00 


N 


Natl Semic 


DM74L90N/J 


TTL 




PP 


156-0178-01 


N 




7427 


TTL 


1-18 


CR 






Texas Instr 


SN74L90N/J 








156-0178-02 


N 


Fairchild 


7427PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 


156-0202-00 


N 


Motorola 


MC4018P 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM8027NA+/JA+ 








156-0202-01 


N 




401 8P 


TTL 




CR 






Signetics 


N7427NB/FB 








156-0202-02 


N 


Motorola 


MC4018NDS/JDS 


TTL 


1-15 


CR 






Texas Instr 


SN7427NP3/JP4 








156-0203-00 


X 


Texas Instr 


SN7418N 


TTL 




OL 




U 


Amer Micro 


S4006 


Mem Sel Guide 




LS 


156-0203-01 


X 




7418 


TTL 




NP 






Mostek 


MK4006P-6 




































156-0204-00 


X 


Motorola 


MC1669L 


ECL 




CR 




U 




MK4006P 


Mem Sel Guide 




CS 






Plessey 


SP1669B 








IlMJtlHiiAl 


X 


Fairchild 


74S00PC/DC 


TTL 




NP 


156-0204-01 


X 




1669L 


ECL 




CS 






Natl Semic 


DM74S00N/J 








156-0204-02 


X 




1669L 


ECL 




DL 






Signetics 


N74S00N/F 








156-0205-00 


A 


Fairchild 


F10102PC/DC 


ECL 


1-11 


CR 






Texas Instr 


SN74S00N/J 












Motorola 


MC10102P/L 


























“NEC Electron 


pPB10102C/D 










X 




74S00 


TTL 




NP 






Signetics 


N10102N/F 










X 




74S00 


TTL 




1 NP 






“Texas Instr 


SN10102N/J 








156-0180-03 


X 


Texas Instr 


SN74S00N 


TTL 




CS 
















156-0180-04 


A 


Fairchild 


74S00PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 


156-0205-01 


A 


' 


10102 


ECL 


1-n 


CR 






Natl Semic 


DM74S00NA+/JA+ 








156-0205-02 


A 


Fairchild 


F10102PC/DCQR 


ECL 


i-n 


CR 






Signetics 


N74S00NB/FB 












Motorola 


SC22689L102 












Texas Instr 


SN74S00NP3/JP4 












Signetics 


10102FB 






















156-0206-00 


N 


Motorola 


MC75325N/J 


TTL 


1-17 


CR 


■ ■KaaiMilil 


N 


Natl Semic 


DS8830N/J 


TTL 


1-17 


CS 






Texas Instr 


SN75325N/J 












Texas Instr 


SN74183N/J 






















1 


A 


Motorola 


MC10105P 


ECL 


1-11 


CR 


156-0206-01 


X 




75325 


TTL 




NP 


156-0182-01 


A 




10105 


ECL 


1-11 


CR 


156-0206-02 


N 


Texas Instr 


SN75325NP3/JP4 


TTL 


1-17 


CR 


156-0182-02 


A 


Motorola 


SC22689P105 


ECL 


1-11 


CR 


156-0207-00 


U 


Motorol 


MC1440G 


Linear 




LS 
















156-0208-00 


N 


Silicon Gen 


SG81 95/3501 AJ 


Linear 


3-1 


CR 




X 




NA747C 


Linear 




OB 


156-0208-01 


N 




SG501P 


Linear 


3-1 


CR 




X 


Fairchild 


9000PC 


TTL 




OB 




















Natl Semic 


DM741 04N 








156-0209-00 


X 


Elec Arrays 


EA3021 


Mem Sel Guide 




OB 






Signetics 


N74104A 








156-0210-00 


U 


Elec Arrays 


EA3304 


MOS 




OB 






Texas Instr 


SN29000N 








156-0211-00 


u 


Elec Arrays 


EA3305-7 


MOS 




OB 
















156-0212-00 


U 


Elec Arrays 


EA3310-7 


MOS 




OB 




X 


Texas Instr 


SN15862N 






OB 


156-0213-00 


u 


Elec Arrays 


EA3311-7 


MOS 




OB 




X 


Fairchild 


7403PC 


TTL 




NP 




















ITT Semic 


ITT7403N 








156-0214-00 


X 


Elec Arrays 


EA3503-7 


Mem Sel Guide 




OB 






Natl Semic 


DM7403N 








156-0215-00 


X 


Elec Arrays 


EA120 


MOS 




OB 






Signetics 


N7403A 








156-0216-00 


X 


Elec Arrays 


EAl 208-2 


MOS 




OB 






Texas Instr 


SN7403N 








156-0217-00 


X 


Elec Arrays 


EA1210-7 


MOS 




OB 
















156-0218-00 


N 


Fairchild 


9334PC/DC 


TTL 




CR 


156-0186-01 


X 




7403 


TTL 




NP 
















156-0186-02 


N 


Fai rchi Id 


7403PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 




















Natl Semic 


DM8003NA+/OA+ 


























Signetics 


N7403NB/FB 


























Texas Instr 


SN7403NP3/JP4 






















156-0187-00 


X 


Texas Instr 


SN15830N 






OB 
















156-0183-00 


N 


Natl Semic 


DM74H106N 


TTL 




CS 


** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 










Texas Instr 


SN74H106N 






















156-0189-00 


N 


Natl Semic 


DM74H04N 


TTL 




CS 


A * Acceptable 














Texas Instr 


SN74H04N 








N *= Not Recommended 
























U = Undefined 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


** 

ND 


VENDOR 


VENDOR NUMBER 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


1 


156-0218-01 


N 




9334 


TTL 




CR 


156-0218-02 


N 


Fairchild 


9334PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 


156-0219-00 


Q 


AMD 


9318PC/DC 


TTL 




NP 




H 


Fairchild 


74148PC 












Signetics 


N74148B 










1 


Texas Instr 


SN74148N 








156-0219-01 


i 




9318 


TTL 




NP 


156-0219-02 


N 


-AMD 


9318PCB2/DCB2 


TTL 


1-17 


CR 






Fairchild 


9318DCQR 












Texas Instr 


SN74148N3/J4 








156-0220-00 


N 


-AMD 


93L08PC/DC 


TTL 




CR 






Fairchild 


F93L08PC/DC 








156-0220-01 


N 




93L08 


TTL 




CR 


156-0221-00 


11 


Fairchild 


74175PC 


TTL 




NP 




H 


Natl Semic 


DM74175N 










■ 


NEC America 


UPB74175C 










■ 


Signetics 


N74175N 










■ 


Texas Instr 


SN74175N 








156-0221-01 


H 




74175 


TTl 




NP 


156-0221-02 


N 


Fairchild 


74175PCQR/DCQR 


TTL 


1-17 


CR 






Natl Semic 


DM741 75NA+/JA+ 












Signetics 


N74175NB/FB 












Texas Instr 


SN74175NP3/JP4 








156-0222-00 


N 


Fairchild 


74174PC 


TTL 


1-17 


CR 






Natl Semic 


DM741 74N 












Signetics 


N74174B 












Texas Instr 


SN74174N 








156-0222-01 


N 




74174 


TTL 


1-17 


CR 


156-0222-02 


N 


Fairchild 


74174PCQR/DCQR 


TTL 


1-17 


CR 






Natl Semic 


DM8557NA+/JA+ 












Signetics 


N74174NB/FB 












Texas Instr 


SN74174NP3/JP4 








156-0222-03 


N 




74174 


TTL 


1-17 


MP 


156-0223-00 


A 


-Intersil 


ITS6637 


Op Amp 


3-4 


CR 






Natl Semic 


LM308H 








156-0223-01 


A 




LM308 


Op Amp 


3-4 


CR 


156-0224-00 


A 


Motorol a 


MC1658L 


Spec Funct 


1-12 & 2-3 


CR 


156-0224-01 


A 


Fairchild 


11C58DCQR 


Spec Funct 


1-12 & 2-3 


CR 






Motorola 


SC62528L658 








156-0225-00 


X 


-Motorola 


MCI 661 /PL 


ECL 




LR 






Plessey 


SP1661DP/0G 








156-0226-00 


A 


Motorola 


MC1662P/L 


ECL 


1-11 


CR 






Plessey 


SP1662DP/DG 








156-0226-01 


A 




MC1662L 


ECL 




CR 


156-0226-02 


A 


Motorola 


SC2528L662 


ECL 


1-11 


CR 


156-0226-03 












SC 


156-0227-00 


A 


Motorol a 


MC1664P/L 


ECL 


1-11 


CS 






Plessey 


SP1664BDP/DG 








156-0227-01 


A 


Motorola 


MC1664L1 


ECL 


1-11 


CR 


156-0228-00 


A 


Plessey 


SP1670DG 


ECL 


1-11 


CR 


156-0229-00 


A 


Motorola 


MC10109L/P 


ECL 


1-11 


CR 






-NEC America 


yPB10109C 




i 








Signetics 


10109N/F 








156-0229-01 


A 


Motorola 


^rcl0109PDS 


ECL 


1 1-n 


CR 


156-0229-02 












SC 


156-0230-00 


A 


Fairchild 


FI 01 31 PC/DC 


ECL 


1-11 


CR 






Motorola 


MC10131P/L 












-NEC America 


pPB10131PC/DC 












Signetics 


N10131N/F 








156-0230-01 


A 




10131 


' ECL 




' CR 


156-0230-02 


A 


Motorola 


MC10131LDS 


ECL 


1-11 


CR 


156-0231-00 


U 


Amer Micro 


C08685 


MOS 




LS 


156-0232-00 


U 


Amer Micro 


C08686 


MOS 




LS 


156-0233-00 


U 


Amer Micro 


C08687 


MOS 




LS 


156-0234-00 


U 


Amer Micro 


C08688 


MOS 




LS 


156-0235-00 


U 


Amer Micro 


C08684 


MOS 




LS 


156-0236-00 


a 


Amer Micro 


C01841 


Mem Sel Guide 




LS 


156-0237-00 


li 


Amer Micro 


C01839 


Mem Sel Guide 




LS 


156-0238-00 


B 


Amer Micro 


C01840 


MOS 




LS 


156-0239-00 


U 


Amer Micro 


C01836 


MOS 




LS 


156-0240-00 


U 


Amer Micro 


C01837 


MOS 




LS 


156-0241-00 


u 


Amer Micro 


C01843 


MOS 




LS 


156-0242-00 


u 


Amer Micro 


C01838 


MOS 




LS 


156-0243-00 


u 


Amer Micro 


C01842 


MOS 




LS 





PART NUMBER 


iDy 


VENDOR 


VENDOR NUMBER 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


1 




156-0244-00 


X 


Intel 


1301-0044 


Mem Sel Guide 




OB 




156-0245-00 


N 


Natl Semic 


DM85L60N/J 


TTL 




CR 








"Texas Instr 


SN74L192N 










156-0245-01 


N 




74L192 


TTL 




CS 




156-0246-00 


X 




1765 


MOS 




OB 




156-0247-00 


X 


Fairchild 


U7B932251X 


TTL 




OB 




156-0248-00 


X 


Fairchild 


74163PC 


TTL 




NP 








ITT Semic 


m74163N 














Natl Semic 


DM741 63AN 














Signetics 


N74163B 














Texas Instr 


SN74163N 










156-0248-01 


X 




74163 


TTL 








156-0248-02 


N 


Fairchild 


74163PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


|m9 








Natl Semic 


DM741 63ANA+/0A+ 














Signetics 


N74163NB/FB 














Texas Instr 


SN74163NP3/JP4 










156-0249-00 


X 


Signetics 


N8203N 


TTL 




LR 




156-0249-01 


N 




8203 


TTL 




CR 




156-0250-00 


N 


Signetics 


N8202N 


TTL 




CR 




156-0250-01 


N 




8202 


TTL 




CR 




156-0251-00 


N 


Natl Semic 


LM361H 


Spec Funct 




CR 








"Signetics 


NE529K 










156-0251-01 


N 


Natl Semic 


LM361H/A+ 






CR 








"Signetics 


NE529K 










156-0252-00 


A 


Fairchild 


F10106PC/DC 


ECL 


1-11 


CR 








Motorola 


MC10106P/L 














Signetics 


10106B/F 










156-0252-01 


X 




10106 


ECL 




CR 




156-0252-02 


A 


Motorol a 


SC22689P106 


ECL 


1-11 


CR 




156-0253-00 


X 


Motorol a 


MC1040P 


TTL 




LR 




156-0254-00 


X 


Signetics 


SP391N 


JJl 




LR 




156-0255-00 


X 


Signetics 


SP380N 


TTL 




LR 




156-0255-01 


N 




SP380A 


TTL 




CR 




156-0256-00 


X 


Signetics 


SP381N 


HL 




CR 




156-0257-00 


X 


"Fairchild 


7444PC 


TTL 




DL 








Signetics 


N7444N/F 














Texas Instr 


SN7444AN/J 










156-0257-01 


X 




7444 


TTL 




DL 




156-0258-00 


X 


Motorola 


MC1034P 


TTL 




LR 




156-0259-00 


A 


RCA 


CA3083 


Array 


3-2 


CR 








Sprague Elec 


ULN2083 










156-0259-01 


N 




CA3083 


Array 


3-2 


CR 




156-0259-02 


N 


"Motorola 


CA3083EX 


Array 


3-2 


CR 




156-0259-03 












TC 




156-0260-00 


A 


Fairchild 


UA727HC 


Op Amp 


3-5 


CR 




156-0261-00 


X 




741 60N 


TIL 




OB 




156-0262-00 


U 


Signetics 


N8205F 


HL 




OB 




156-0263-00 


X 


Signetics 


2513NX/CM3840 


MOS 




CM 




156-0264-00 


A 


Fairchild 


mA7818UC 


Linear 


3-1 


CR 








"Silicon Gen 


SG7818CN 














"Signetics 


mA78HV18CU 










156-0265-00 


X 


Motorola 


MC1016P 


ECL 




ILR 




156-0266-00 


A 


Motorol a 


MC1648P/L 


Spec Funct 


1-11 & 2-3 


CR 








Plessey 


SP1648BDP/BDG 










156-0266-01 


A 


Motorol a 


SC22695P048 


' Spec Funct 


M2 & 2-3 


CR 








Plessey 


SP1648 










156-0267-00 


N 


"Cramer/Stle 


21452-000 


TTL 




CR 








"Fairchild 


29365-001 














"Motorola 


56644-000 














Natl Semic 


DM74L30N/J 














"Signetics 


77ai 1-000 














Texas Instr 


SN74L30N/J 










156-0267-01 


N 




74L30 


TTL 




CR 




156-0268-00 


N 


"Fairchild 


74L02PC/0C 


TTL 




CR 








"Motorola 


SN74L02N/J 














Natl Semic 


DM74L02N/0 














"Signetics 


77811-000 














Texas Instr 


SN74L02N/J 









* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 



« NOT CURRENT VENDOR. 



SS FOR STATUS CODES. SEE PAGE 4-39. 



4-9 


















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


ES 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


1 


156-0268-01 


N 




74L02 


TTL 




CR 


156-0269-00 


N 


•Fairchild 


74H183PC/DC 


TTL 




CS 






•-Motorola 


56644-000 






T 






•Natl Semic 


58210-000 












•Signetlcs 


77811-000 












Texas Instr 


SN74H183N/J 








156-0269-01 


N 




74H183N 






CS 


156-0270-00 


U 


Signetlcs 


SP300A 


TTL 




DL 


156-0271-00 


II 


Signetlcs 


SP317A 






DL 


156-0272-00 


a 


Signetlcs 


SP384N 


TTL 




LS 


156-0272-01 


N 




SP384A 


TTL 




CS 


156-0273-00 


N 


Signetlcs 


H8T13B/F 


TTL 


1-17 


CR 


156-0274-00 


N 


•AMD 


AH9615PC 


TTL 


1-17 


CR 






Fairchild 


961 5DC 








156-0274-01 


N 


Fairchild 


9615DCQR 


TTL 


1-17 


CR 


156-0275-00 


N 


•AMD 


961 4DC 


TTL 


1-17 


CR 






Fairchild 


SL23900 








156-0275-01 


N 


Fairchild 


9614PCQR/0CQR 


TTL 


1-17 


CR 


156-0276-00 


N 


Texas Instr 


SN74LS13N/J 


TTL 




CS 


156-0277-00 


A 


Fairchild 


uA7805UC 


Linear 


3-1 


CR 






Motorola 


MC7805CT 












Natl Semic 


LM340T-5 








156-0277-01 


A 


Fairchild 


vA7805UCQR 


Linear 


3-1 


CR 






Motorola 


MC7805CTD 








156-0278-00 


A 


Plessey 


SP8630BDP/DG 






LS 


156-0279-00 


X 


Signetlcs 


2513/CM3551N 






DL 


156-0279-01 


X 




2413 






DL 


156-0280-00 


N 


•Fairchild 


29365-001 


TTL 




CR 






•Motorol a 


56644-000 












Natl Semic 


DM74L72N/J 












•Signetlcs 


77811-000 












Texas Instr 


SN74L72N/J 








156-0281-00 


A 


• 

Motorol a 


SPQ1626 


Array 


3-2 


CR 






RCA 


CA3725 








156-0282-00 


A 


Motorola 


MC1660L 


ECL 


1-11 


CR 






Plessey 


SP1660B 








156-0282-01 


A 


Motorola 


MC1660L 


ECL 


1-11 


CR 


156-6282-02 


A 


Motorola 


SC62528L660 


ECL 




CR 






Plessey 


SP1660BDG 








156-0284-00 


X 


Beckman 


DD700 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DS8880N 








156-0284-01 


N 




8880 


TTL 




NP 


156-0284-02 


H 




8880 


TTL 




DL 


156-0284-03 


Bi 


Natl Semic 


DS8880NA+/JA+ 


TTL 


1-16 


CR 


156-0285-00 


ijl 


Fairchild 


SL23300 


Linear 


3-1 


CR 




III 


Motorola 


MC7812CT 












Natl Semic 


LM340T-12 










I 


•Signetlcs 


781 2CU 








156-0285-01 


M 


Fairchild 


UA7812UCQR 


Linear 


3-1 


CR 






Motorola 


MC7812CTD 








156-0285-02 


n 


Natl Semic 


LM340T-12 


Linear 


3-1 


CR 






Silicon Gen 


SG7812ACP 








156-0286-00 


u 




TAA790 






CS 


156-0287-00 


u 




709C 


Op Amp 




CS 


156-0288-00 


u 




1123 


Linear 




CS 


156-0289-00 


□ 


Natl Semic 


CD4016CJ 


Spec Funct 


2-3 


CR 




H 


RCA 


CD4016AY 








156-0289-01 


Q 




4016 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0289-02 


□ 


Natl Semic 


MM4016CJ/A+ 


Spec Funct 


2-3 


CR 




1 


RCA 


CD4016BFX 








156-0290-00 


H 




U6A902259X 


TTL 




OB 


156-0291-00 


N 


•AMD 


2102 


Mem Se1 Guide 


1-6 


CR 






Fairchild 


2102FDC/PC 












•Intel 


2102 












•Intersil 


IM7552CDE 












Natl Semic 














•Signetlcs 










156-0291-01 


N 


AMD 


2102 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 






Fairchild 


2102/FDC/PC 












Intel 


2102 












Intersil 


IM7552CDE 












Natl Semic 


MM2102AN 












Signetlcs 


2102N 









PART NUMBER 


HQ 

E9 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


★ 

PAGE NO. 


§S 

$T 


156-0292-00 


N 


•Klerulff 


46307-001 


TTL 




CR 






Natl Semic 


DM74L02N/J 












Texas Instr 


SN74L04N/J 








156-0292-01 


N 




74L04 


TTL 




CR 


156-0293-00 


U 


Elec Arrays 


EA4000 


MOS 




DL 


156-0293-01 


U 




EA4000 


MOS 




DL 


156-0293-03 


u 




EA4000 


MOS 




NP 


156-0294-00 


U 


Elec Arrays 


EA4000 


MOS 




DL 


156-0294-01 


u 




EA4000 


MOS 




DL 


156-0294-02 


u 




EA2000 


MOS 




LR 


156-0294-03 


u 




EA4000 


MOS 




NP 


156-0295-00 


A 


Motorola 


MCI 01 07 


ECL 


1-11 


CR 






•NEC America 


NPB10107D 








156-0295-01 


X 




10107 


ECL 




CR 


156-0295-02 


A 


Motorol a 


MC10107P1 


ECL 


1-11 


CR 


156-0296-00 


X 


Elec Arrays 


EA42267A-SG 


Mem Sel Guide 




LS 


156-0296-01 


X 




EA4001 






NP 


156-0297-00 


N 


Fairchild 


7421 PC 


TTL 


1-18 


CR 






Signetlcs 


N7421N 








156-0297-01 


N 




7421 


TTL 


1-18 


CR 


156-0297-02 


N 


Fairchild 


7421PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Signetlcs 


N7421NB/FB 








156-0298-00 


N 


Signetlcs 


N8T20N/F 


TTL 




CR 


156-0298-01 


X 




N8T20B 


TTL 




NP 


156-0299-00 


N 


Fairchild 


74150PC 


TTL 


1-15 


CR 






ITT Semic 


ITT74150N 












Natl Semic 


DM741 SON 












Signetlcs 


N74150N 








' 




Texas Instr 


SN74150N 








156-0299-01 


N 




74150 


TTL 


1-15 


CR 


156-0299-02 


N 


Fairchild 


74150PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM741 50NA+/JA+ 












Signetlcs 


N74150NB/FB 












Texas Instr 


SN74150NP3/JP4 








156-0300-00 


X 


Signetlcs 


2513N/CM3441 1 


MOS 




DL 


156-0301-00 


X 


Fairchild 


74166PC i 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM741 66N ! 












Signetlcs 


N74166N 1 












Texas Instr 


SN74166N 








156-0301-00 


X 




74166 


TTL 




NP 


156-0301-02 


N 


Fairchild 


74166PC/DC 


TTL 


1-20 i 


CR 






Natl Semic 


DM741 66NA+/JA+ 












Signetlcs 


N74166NB/FB 












Texas Instr 


SN74166NP3/JP4 ! 








156-0302-00 


A 


Fairchild 


75452BTC 


TTL 


1-17 


CR 






Natl Semic 


DS75452N/J 












Texas Instr 


SN75452BP 








156-0302-01 


X 




75452 


TTL 




CR 


156-0302-02 


A 


Fairchild 


75452PCQR/DCQR 


TTL 


1-17 


CR 






Natl Semic 


DS75452NA+/JA+ 












Texas Instr 


SN75452NP3/JP4 








156-0303-00 


X 


Fairchild 


74S03PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S3N 












Signetlcs 


N74S03A 


■ 1 










Texas Instr 


SN74S03N 








156-0303-01 


A 


Fairchild 


74S03PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM74S03NA+/JA+ 












Signetlcs 


N74S03NB/FB 












Texas Instr 


SN74S03NP3/JP4 








156-0304-00 


X 


Fairchild 


74S20PG 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S20N 


' 










Signetlcs 


N74S20N 












Texas Instr 


SN74S20N 








156-0304-01 


X 




74S20 


TTL 




NP 


156-0304-02 


A 


Fairchild 


74S20DCQR/PCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM74S20NA+/JA+ 












Signetics 


N74S20NB/FB 












Texas Instr 


SN74S20NP3/JP4 








156-0305-00 


A 


AMD 


AM27S18CD 

i 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 



** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N = Not Recommended 
U = Undefined 
X = Do Not Use 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


HHj 


VENDOR 


VENDOR NO. • 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


B 


156-0305-01 


u 




27LS08 




mm 


CM 


156-0305-02 












NP 


156-0305-03 












CS 


156-0306-00 


A 


Fairchild 


381 4DC 


MOS 




LR 


156-0307-00 


A 


Motorola 


MC1692L 


ECL 




CR 






Plessey 


SP1692DG 








156-0307-01 


A 


Motorola 


MC1692L1 


ECL 


1-12 


CR 






Plessey 


1692DG 








156-0308-00 


A 


Motorol a 


MC10115P/L 


ECL 


1-12 


CR 






Signetics 


10115 








156-0308-01 


X 




10115 


ECL 




CR 


156-0308-02 


A 


Motorol a 


MC10115L 


ECL 


1-12 


CR 






Plessey 


SP10115E 












Signetics 


10115FJ 








156-0308-03 


A 


Motorola 


SC22689P115 


ECL 


1-12 


CR 






Signetics 


10115FB 








156-0308-04 


A 


Motorol a 


MC10115P1 


ECL 


1-12 


CR 






Signetics 


101 15N 








156-0309-00 


N 


AMD 


93L00PC 


TTL 




EN 






Fairchild 


F93L00PC 








156-0310-00 


N 


»AMD 


93L28PC 


HL 


1-20 


CR 






Fairchild 


F93L28PC 








156-0310-01 


N 




U7/B93L2859X 


TTL 




CR 


156-0310-02 


N 




93L28 


TTL 


1-20 


MP 


156-0311-00 


X 


Fairchild 


7497PC/DC 


TTL 




NP 






Texas Instr 


SN7497N 








156-0311-01 


X 




7497 


TTL 




NP 


156-0311-02 


N 


Fairchild 


7497DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Texas Instr 


SN74970P4 








156-0312-00 


A 


“Fairchild 


UA7815UC 


Linear 


3-1 


CR 






Motorola 


MC7815CT 












Natl Semlc 


LM40T-15 












Silicon Gen 


SG7815CP 








156-0312-01 


X 




UA7815UC 


Linear 




DL 


156-0313-00 


A 


Natl Semic 


DS75454N/J 


111 


1-17 


CR 






Texas Instr 


SN75454P/0G 








156-0313-01 


X 




75454 


TTL 




CR 


156-0313-02 


A 


Natl Semic 


DM75454NA+/JA+ 


TTL 


1-^7 


CR 






Texas Instr 


SN75454PP3/JP4 








156-0314-00 


N 


Fairchild 


93L21 PC/DC 


Til 




CR 


156-0315-00 


N 


Natl Semic 


DM/SN74184 


TTL 


1-14 


CR 






Texas Instr 


SN74184N 








156-0315-01 


N 




74184 


TTL 


1-14 


CS 


156-0315-02 


N 


Natl Semic 


DM741 85NA+/JA+ 


TTL 


1-14 


CR 






Texas .Instr 


SN74184NP3/JP4 








156-0316-00 


A 


Motorola 


MC10125P 


ECL 


1-11 


CR 


156-0316-01 


A 




10125 


ECL 




CR 


156-0316-02 


A 


Motorola 


MC10125L 


ECL 


1-11 


CR 






Signetics 


10125FJ 








156-0316-03 


A 


Motorola 


SC22689P125 


ECL 


1-11 


CR 






Signetics 


10125FB 








156-0316-04 


A 


Motorola 


SC22689L125 


ECL 


1-n 


CR 


156-0317-00 


A 


Analog Devc 


AD40060 


Op Amp 


3-3 


CR 






Harris 


HA2-2625-5 








156-0317-01 


A 




HA2625 


Op Amp 




CR 


156-0317-02 


A 


Harris 


HA2-2625B0796 


Op Amp 


3-3 


CS 


156-0317-03 


A 




HA2625 


Op Amp 


3-3 


CR 


156-0318-00 


N 


Fairchild 


74H87DC 


TTL 




CR 






“Motorola 


MC74H87P 












Texas Instr 


SN74H87N/J 








156-0318-01 


X 




74H87 


TTL 




CM 


156-0320-00 


X 


Fairchild 


74S11PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S11N 












Signetics 


N74S11N 












Texas Instr 


SN74S11N 








156-0320-01 


X 




74S11 


TTL 




NP 


156-0320-02 


X 


Texas Instr 


SN91340N/J 


TTL 




CR 


156-0320-03 


A 


Fairchild 


74S11PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Signetics 


N74S11NB/FB 












Texas Instr 


SN74S11NP3/JP4 








156-0321-00 


X 


Fairchild 


74S10PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S10N 












Signetics 


N74S10A 












Texas Instr 


SN74S10N 









PART NUMBER 


M 


VENDOR 


VENDOR NO. 






il 


156-0321-01 


X 




74S10 


HL 




NP 


156-0321-02 


A 


Fairchild 


N74S10PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DH74S10HA+/OA+ 












Signetics 


74S10NB/FB 












Texas Instr 


SN74S10NP3/JP4 








156-0322-00 


X 


Signetics 


N82S41N 


TTL 




DL 


156-0323-00 


X 


Fairchild 


74S04PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


0M74S04N 












Signetics 


N74S04N 












Texas Instr 


SN74S04N 








156-0323-01 


X 




74S04 


TTL 




NP 


156-0323-02 


A 


Fairchild 


74S04PCQR/0CQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM74S04NA+/JA+ 












Signetics 


N74S04NB/FB 












Texas Instr 


SN74S04NP3/JP4 








156-0323-03 


X 




74S04 


TTL 




DL 


156-0324-00 


X 


AMD 


SN74S151N 


TTL 




NP 






Fairchild 


74S151PC 












Natl Semic 


DM74S151N 












Signetics 


N74S151B 












Texas Instr 


SN74S151N 








156-0324-01 


X 




74S151 


TTL 




NP 


156-0324-02 


X 


Texas Instr 


SN84980N 


TTL 




CR 


156-0324-03 


A 


AMD 


SN74S151NB/JB 






CR 






Fairchild 


N74S151DCQR/PCQR 












Natl Semic 


DM74S151NA+/JA+ 












Signetics 


N74S151NB/FB 












Texas Instr 


SN74S15TNP3/JP4 








156-0325-00 


X 


AMD 


SN74S153N/J 


TTL 




NP 






Fairchild 


74S153PC/DC 












Natl Semic 


DM74S153N/J 












Signetics 


N74S153N/J 












Texas Instr 


SN74S153N/J 








156-0325-01 


X 




S74S153N 


TTL 




NP 


156-0325-02 


A 


AMD 


SN74S153JB 


TTL 


1-15 


CR 


. 




Fairchild 


74S153DCQR i 








! 




Signetics 


N74S153FB 












Texas Instr 


SN74S153JP3 








156-0326-00 


X 


AMD 


SN74S195N/J 


TTL 1 




NP 






“Fairchild 


74S195PC/DC 












“Natl Semic 


DM74S195N/J 












Signetics 


N74S195N/F 












Texas Instr 


SN74S195N/0 








156-0326-01 


X 




74S195 


TTL 




NP 


156-0326-02 


A 


AMD 


SN74S195NB/JB 


TTL 


1-20 


CR 






“Natl Semic 


DM74S195NA+ 












Signetics 


N74S195NB/FB 












Texas Instr 


SN74S195NP3/JP4 








156-0326-03 


X 


AMD 


SN74S195JB 


HL 




CR 






Natl Semic 


DM74S195JA+ 












Texas Instr 


SN74S195JP4 








156-0327-00 


N 


“AMD 


93L14DC 


TTL 




CR 






Fairchild 


93L14DC 








156-0327-01 


N 




93L14 


TTL 




CR 


156-0328-00 


A 


Natl Semic 


MH0026CN 


MOS 


1-13 


CR 


156-0328-01 


X 


Natl Semic 


DS0026CN 


MOS 




LD 


156-0329-00 


A 


AMD 


AM2802PC 


MOS 


1-13 


PP 


156-0330-00 


X 


“Harris 


HD1-4CS0-9 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC14050BCL 












RCA 


CD4050BF 








156-0330-01 


X 




4050 


CMOS 




NP 


156-0330-02 


A 


Motorol a 


MC14050BCL0 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4050BFX 








156-0331-00 


X 


Fairchild 


74S74PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S74N/J 












“Signetics 


N74S74N/F 












Texas Instr 


SN74S74N/J 








156-0331-01 


X 




74S74 


TTL 




NP 



♦LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN. OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 

» NOT CURRENT VENDOR, 






S§ FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 














INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


Bin 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


H 


156-0331-02 


X 


Fairchild 


9S74DC/74S74DC 


TTL 




nn 






Texas Instr 


SN38624J 








156-0331-03 


A 


Texas Instr 


SN74S74NP3 


TTL 


1-17 




156-0332-00 


X 


Motorola 


MCI 01 IP 


ECL 






156-0333-00 


X 


Plessey 


SP1650C 


Spec Funct 






156-0333-01 


X 


Motorol a 


MC1650L 


Spec Funct 




DL 






Plessey 


SP1650DG 








156-0334-00 


X 


Motorola 


MC1666L 


ECL 




DL 


156-0335-00 


N 


Natl Semic 


LH0042CH 


Op Amp 




CR 


156-0335-01 


N 




LH0042CH 


Op Amp 




CR 


156-0336-00 


N 


Signetics 


N8234N/F 


TTL 


1-15 


CR 


156-0336-01 


N 


Signetics 


N8234NB/FB 


TTL 


1-15 


CR 


156-0336-02 


N 




8234 


TTL 


1-15 




156-0337-00 


X 


Mono Mem 


MM6055 


Til 




DL 


156-0338-00 


X 


Natl Semic 


DS0025CN 


ms 




CS 


156-0339-00 


N 


Natl Semic 


DM8599N 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


156-0339-01 


N 




8599 






CR 


156-0339-02 




Natl Semic 


8599 






CR 


156-0340-00 


N 


-Signetics 


N74190N/J 


TTL 


1-15 


CS 






Texas Instr 


SN74190N/J 








156-0340-01 


N 




74190 


TTL 


1-15 


CS 


156-0340-02 


N 


Texas Instr 


SN74190NP3/JP4 


TTL 


1-15 


CR 


156-0341-00 


X 


Fairchild 


75453BTC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


LM75453N/J 












Texas Instr 


SN75453BP/BJG 








156-0341-01 


X 




75454 


TTL 




NP 


156-0341-02 


A 


Natl Semic 


LM75453NA+/JA+ 


TTL 


1-17 


CR 






Texas Instr 


SN75453PP3/JGP4 








156-0342-00 


A 


Dionics 


DI-297N 


Spec Funct 




LS 


156-0343-00 


A 


Motorol a 


MC1668L 


ECL 


1-12 


CR 






Plessey 


SP1668DG 








156-0344-00 


X 


Motorola 


MC1043P 


ECL 




LR 


156-0345-00 


N 


»Natl Semic 


DM741 85AN 


TTL 


1-14 


CR 






Texas Instr 


SN74185AN 








156-0345-01 


N 




74185 


TTL 


1-14 


CR 


156-0345-02 


N 


Natl Semic 


DM741 85NA+/JA+ 


TTL 


1-14 


CR 






Texas Instr 


SN74185NP3/JP4 








156-0346-00 


X 


Intel 


1602A 


Mem Sel Guide 




LR 


156-0347-00 


X 


Texas Instr 


SN74147N/J 


TTL 




NP 


156-0347-01 


X 




74147 


TTL 




NP 


156-0347-02 


N 


Natl Semic 


DM741 47NA+/0A+ 


TTL 


1-17 


CR 






Texas Instr 


SN7414NP3/JP3 








156-0348-00 


A 


Motorol a 


MC1663L 


ECL 


1-11 


OT 






Plessey 


SP1663D6 








156-0349-00 


N 


Motorol a 


MCI 4001 UBCL 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


CD4001CJ 








156-0349-01 


N 


Fairchild 


34001 BDC 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0349-02 


X 




4001A 


CMOS 




CR 


156-0349-03 


N 


Motorola 


MCI 4001 UBCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4001UBFX 








156-0349-04 


N 




4001 B 


CMOS 




CS 


156-0349-05 


X 


Motorola 


MCI 4001 BCL 


CMOS 




NP 






Natl SEmic 


CD4001BCJ 












RCA 


CD4001BF 








156-0349-06 


A 


Motorola 


MCI 4001 BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


CD4001BCJ/A+ 












RCA 


CD4001BFX 








156-0350-00 


N 


Mitel Semic 


SIL4011UBF 


^ CMOS 


1-9 


CR 






Motorola 


MCI 4011 UBCL 












RCA 


CD40nUBF 








156-0350-01 


N 


Fairchild 


4011 BDC 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0350-02 


N 


Motorola 


MC14011UBCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4011BFX 








156-0350-03 


N 


Fairchild 


4011BDCQR 


CMOS 




CS 


156-0350-04 


X 


Motorola 


MCI 4011 BCL 


CMOS 




NP 






Natl Semic 


CD4011BCJ 












RCA 


CD4011BF 








156-0350-05 


A 


Motorol a 


MCI 4011 BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


CD4011BCJA+ 












RCA 


CD4011BFX 








156-0350-06 


X 


Motorola 


MCI 4011 BCLD 


CMOS 




DL 






RCA 


CD4011BFX 








156-0351-00 


X 


Fairchild 


9341 PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74181N/J 












“oSignetics 


N74181N 












Texas Instr 


SN74181N/J 










PART NUMBER 


H 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


S§ 

ST 


156-0351-01 


N 


Fairchild 


74181PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 








Natl Semic 


DM741 81 N/A+ 












Texas Instr 


SN74181NP3 








156-0352-00 


N 


RCA 


CD4007AE 


CMOS 




CR 


156-0353-00 


A 


Motorol a 


MC1672L 


ECL 


1-11 


CR 






Plessey 


SP1672B 








156-0353-01 


X 


Motorola 


MC1672L1 


ECL 




DL 






Plessey 










156-0354-00 


U 


Natl Semic 


MM5213NZF/N 


MOS 




LS 


156-0355-00 


A 


RCA 


CA3081 


Array 


3-2 


CR 


156-0356-00 


A 


RCA 


85S72 


Op Amp 


3-5 


CR 


156-0356-01 


A 


RCA 


CA3080TX 


Op Amp 


3-5 


CR 


156-0357-00 


U 


Signetics 


N8205N 


TTL 




DL 


156-0357-02 




Signetics 


N82S115F/CB9403F 






CS 


156-0358-00 


U 


Signetics 


N8205N 


Til 




NP 


156-0358-02 




Signetics 


N82S115F/CB9402F 






CS 


156-0359-00 


U 


Signetics 


N8205N 


TTL 




NP 


156-0359-02 




Signetics 


N82S115F/CB9401F 






CS 


156-0360-00 


U 


Signetics 


N8205N 


TTL 




PP 


156-0360-02 




Signetics 


N82S115F/CB9400F 






CS 


156-0361-00 


X 


Gen Instr 


AY-5-1013A 


Multi Funct 




LR 


156-0361-01 


X 


Gen Instr 


AY-5-1013 


Multi Funct 




NP 


156-0361-02 


X 


Gen Instr 


AY-5-1013 


Multi Funct 




NP 


156-0361-03 


u 




AY-3-1015D 


Multi Funct 


1-2 


MP 


156-0362-00 


A 


AMD 


AM685HL 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0362-01 


A 


AMD 


AM685HL-B 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0363-00 


X 


Fairchild 


SL30738 


Mem Sel Guide 




NP 


156-0363-01 




Fairchild 


SL30738 






CS 


156-0364-00 


U 


Signetics 


2530N/CM5711 


MOS 




LS 


156-0365-00 


X 


Fairchild 


7445PC/9345PC 


TTL 




DL 






Natl Semic 


DM7445N 












Texas Instr 


SN7445N 








156-0366-00 


X 


Harris 


HD1-4013B-9 


CMOS 




NP 






Motorol a 


MC14013BCL 












RCA 


CD4013BF 








156-0366-01 


X 




4013 


CMOS 




NP 


156-035fe-02 


N 


Motorol a 


MC14013BCLD 


CMOS 




CR 






RCA 


CD4013BFX 








156-0366-03 


A 


Motorol a 


MC14013BCLD 


CMOS 


1-9 


DL 






RCA 


CD4013BFX 








156-0367-00 


N 


Fairchild 


74195PC/DC 


TTL 


1-20 


CS 






Natl Semic 


DM741 95N/J 












Signetics 


N74195N/F 












Texas Instr 


SN74195N/J 








156-0367-01 


N 




74195 


TTL 


1-20 


CS 


156-0367-02 


N 


Fairchild 


74195PCQR/DCQR 


111 


1-20 


CR 






Natl Semic 


DM741 95NA+/JA+ 












Signetics 


N74195NB/FB 












Texas Instr 


SN74195NP3/JP4 








156-0368-00 


A 


Motorola 


MC10124L 


ECL 


1-11 


CR 


156-0368-01 


A 


Motorol a 


SC22689L124 


ECL 


1-n 


CR 


156-0368-02 


A 


Motorol a 


SC22689L124 


ECL 


1-11 


CR 


156-0368-03 


A 


Motorola 


SC22689L124 


ECL 


i-n 


CR 


156-0368-04 












SC 


156-0369-00 


A 


Motorola 


MC10216P/L 


ECL 


1-12 


CR 






Signetics 


10216A 








156-0369-01 


A 


Motorola 


MCI 021 6L 


ECL 


1-12 


CR 


156-0369-02 


A 


Motorola 


SC22689P216 


ECL 


1-12 


CR 


156-0369-03 


A 


-Fairchild 


F10216DC 


ECL 


1-12 


CR 






Motorola 


SC22689P216 












Signetics 


10216NB/FB 








156-0370-00 


X 


Burr- Brown 


3041 B 


Op Amp 




CR 


156-0371-00 


X 


Fairchild 


74132PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM741 32N/J 












Signetics 


N74132N/J 












Texas Instr 


SN74132N/J 








156-0371-01 


X 




74132 


Til 




NP 


156-0371-02 


N 


Fairchild 


74132PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


74132NA/JA+ 












Signetics 


N74132NB/FB 












Texas Instr 


SN74132NP3/JP4 









♦*NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N = Not Recommended 
U =* Undefined 
X = Do Not Use 















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK part number to vendor number ' 



PART NUMBER 



156-0372-00 N 
156-0373-00 N 



156-0373-01 N 
156-0373-02 N 



Motorola 
Fairchild 
S1gnet1cs 
Texas Instr 



156-0374-00 



156-0374-01 X 
156-0374-02 N 

156-0375-00 X 
156-0376-00 X 



Fairchild 
Signetics 
Texas Instr 
•Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Signetics 
Texas Instr 
Fairchild 
AMD 

Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



156-0376-01 A H 



156-0377-00 A 



156-0378-00 X 
156-0378-01 U 

156-0378-02 U 
156-0378-03 
156-0379-00 N 
156-0379-01 X 
156-0379-02 A 

156-0380-00 X 



156-0381-00 X 



156-0381-01 X 
156-0381-02 A 



156-0382-00 X 



156-0382-01 

156-0382-02 



•AMD 

Fairchild 
Motorol a 
Signetics 
Texas Instr 

Fairchild 
Motorol a 
•Plessey 
Signetics 



MC4022P TTL 

74298PC/DC TTL 

N74298N/J 
SN74298N/J 

74298 TTL 

74298PCQR/DCQR TTL 

N74298NB/FB 

SN74298NP3/JP4 

DM7428N TTL 

N7428A 

SN7428N 

7428 TTL 

N7428ANB/FB TTL 

SN7428NP3/JP4 
9307PC TTL 

SN74LS195AN/AJ TTL 

74LS195APC/ADC 
DM74LS195AN/AJ 
74LS195AN/AF 
SN74LS195AN/AJ 

SN74LS195NB2/JB2 TTL 

74LS195APCQR/DCQR 

SN74LS195NDS/JDS 

N74LS195ANB/FB 

SN74LS195NP3/JP4 

11C06DC ECL 

SC22967L 

SP1690S 

2530N MOS 

2530N MOS 



Signetics N8T06N/F 

8T06N 

Signetics N8T06NB/FB 



Hamllton-Av B1702A 
Intel B1702A 

Micro Sys MIL1702A 
Fairchild 74LS86PC/DC 
Motorola SN74LS86N/J 
Natl Semic DM74LS86N/J 
Signetics N74LS86N/F 
Texas Instr SN74LS86N/J 

74LS86 

Fairchild 74LS86PCQR/DCQR 
Motorol a SN74LS86NDS/ JDS 
Natl Semic DM74LS86NA+/JA+ 
Signetics N74LS86NB/FB 
Texas Instr SN74LS86NP3/JP4 



Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
Signetics 



Fairchild 
Motorol a 
Natl Semic 
Signetics 



74LS00PC/DC 

SN74LS00N/J 

DM74LS00N/J 

N74LS00N/F 



Texas Instr SN74LS00N/J 



Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
Signetics 



74LS00 

74LS00PCQR/DCQR 

SN74LS00NDS/JDS 

DM74LS00NA+/0A+ 

N74LS00NB/FB 



Texas Instr SN74LS00NP3/JP4 



156-0383-00 



156-0383-01 

156-0383-02 



56-0384-00 



Fairchild 
•Motorola 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Motorola 
Signetics 
Texas Instr 

Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
•Signetics 
Texas Instr 



74LS02PC/DC 

SN74LS02N/J 

DM74LS02N 

N74LS02N/F 

SN74LS02N/J 

74LS02 

74LS02PCQR/DCQR 

SN74LS02N0S/JDS 

N74LS02NB/FB 

SN74LS02NP3/JP4 

74LS03PC/DC 

SN74LS03N/J 

DM74LS03N/J 

N74LS03N/F 

SN74LS03N/J 




* S5 
PAGE NO. ST 



Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 



74LS03 

74LS03PCQR/DCQR 

SN74LS03NDS/JDS 

74LS03NA+/JA+ 



Texas Instr SN74LS03NP3/0P4 

Fairchild 74LS04PC/DC TTL 
Motorola SN74LS04N/G 

Natl Semic DM74LS04N/J 
Signetics N74LS04N/F 

Texas Instr SN74LS04N/J 



Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
Signetics 



SN74LS04N 

SL82115 

SN74LS04NDS/JDS 

DM74LS04NA+/JA+ 

N74LS04NB/FB 



NP 

1-14 CR 



Texas Instr SN74LS04NP3/JP4 



Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

•Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Motorol a 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 
Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
•Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
Motorola 
Texas Instr 

Fairchild 
Signetics 
Texas Instr 
•Fairchild 
•Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Signetics 
Texas Instr 
N Fairchild 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



Fairchild 
•Motorola 
Natl Semic 
signetics 
Texas Instr 

AMD 

Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



74LS10PC/DC TTL 
DM74LS10N/J 
N74LS10N/F 
• SN74LS10N/J 

74LS10 TTL 

74LS10PCQR/DCQR TTL 

SN74LS10NDS/JDS 

DM74LS10NA+/JA+ 

N74LS10NB/FB 

SN74LS10NP3/JP4 

74LS73PC/DC TTL 

DM74LS73N/J 

N74LS73N/F 

SN74LS73N/J 

74LS73 TTL 

SN74LS73ANDS HL 

DM74LS73N/A+ 

N74LS73NB/FB 

SN74LS73NP3 

74LS74PC/DC TTL 

SN74LS74N/J 

DM74LS74N/J 

N74LS74N 

SN74LS74N/J 

74LS74 HL 

74LS74 TTL 

74LS74APCQR/DCQR TTL 
SN74LS74ANDS/JDS 
SN74LS74ANP3/JP4 

74LS74D HL 

N74LS74F 

SN74LS74J 

74LS95PC/DC TTL 

DM74LS95N/J 
N74LS95N/F 
SN74LS95BN/J 

74L95 TTL 

N74LS96NB/FB TTL 

SN74LS95NP3/JP4 

74LS155PC/DC TTL 

DM74LS155N/J 

N74LS155N/F 

SN74LS155N/J 

74LS155 m 

74LS155PCQR/DCQR TTL 

SN74LS155NDS/JDS 

DM74LS155NA+/JA+ 

N74LS155NB/FB 

SN74LS155NP3/JP4 

SN74LS174N/J TTL 

74LS174PC/DC 
74LS174N/J 
DM74LS174N/J 
N74LS174N/F 
ISN74LS174N/J 



4 



1-18 CR 



1-17 CR 



NP 

1-17 NP 
1-17 CR 



1-20 CR 



1-20 CR 
1-20 CR 

1-16 CR 



1-16 CR 
1-16 CR 



LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE. NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 

NOT CURRENT VENDOR ^ 



il FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 
















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 



TEK PART NUMBER TO VENDOH NUMBER 



PART NUMBER 




VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


i 


1S6-0391-01 


X 




74LS174 


TTL 




I 


156-0391-02 


A 


Motorola 


SN74LS174NDS/JDS 


TTL 


1-17 








Texas Instr 


SN74LS174NP3/JP4 








156-0392-00 


X 


AMD 


SN74LS175N/J 


TTL 




NP 






Fairchild 


74LS175PC/DC 












Natl Sem1c 


DM74LS175N/J 












Signetics 


N74LS175N/F 












Texas Instr 


SN74LS175N/J 








156-0392-01 


X 


AMD 


AM25LS175PC/DC 


TTL 




NP 






•Raytheon 


AH25LS175J/PC 








156-0392-02 


X 




74LS175 


HL 




NP 


156-0392-03 


A 


AMD 


SN74LS175NB/JB 


TTL 


1-17 


CR 






Fairchild 


74LS175PCQR/DCQR 












-Motorola 


SN74LS175NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS175NA+/JA+ 












Signetics 


H74LS175NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS175NP3/JP4 








156-0393-00 


X 


MOS Tech 


MTC 2517-3 


MOS 


■ 


LS 


156-0394-00 


X 


MOS Tech 


MCS 1020 


Mem Sel Guide 




LS 


156-0395-00 


N 


Texas Instr 


SN7490AN/J 


TTL 




CR 


156-0395-01 


N 


Texas Instr 


SN7490ANP3/JP3 


TTL 




CR 


156-0396-00 


X 


Natl Semic 


DM8094N/J 


TTL 




NP 






Signetics 


N74126N/F 








156-0396-01 


X 




DM8094 


TTL 




NP 


156-0396-02 


N 


Natl Semic 


DM8094NA+/JA+ 


TTL 


1-14 


CR 


156-0397-00 


N 


Natl Semic 


DM8121N/J 


TTL 


1-15 


CR 






Texas Instr 


SN74251NJ 








156-0397-01 


N 




DM81 21 N 


TTL 


1-15 


CR 


156-0397-02 


N 


Natl Semic 


DM74251 NA+/JA+ 


TTL 


1-15 


CR 






Texas Instr 


74251 NP3/JP4 








156-0398-00 


N 


Natl Semic 


DM8551 N/J 


TTL 


1-20 


CR 


156-0398-01 


N 




8551 


TTL 




CR 


156-0398-02 




Natl 


DM8551 NA+/JA+ 






CR 


156-0399-00 


N 


Natl Semic 


DM8599N 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


156-0399-02 


N 


Natl Semic 


DM8599N 


Mem Sel Guide 


1-5 




156-0400-00 


□ 


Motorola 


MC1436CG 


Op Amp 


3-5 


CR 


156-0401-00 


H 


Gen Instr 


RO-3-2513 


MOS 




CS 






•Signetics 


2513N/CM6330 








156-0401-01 


U 




2513 


MOS 




CS 


156-0402-00 


A 


Natl Semic 


LM555CN 


Spec Funct 


2-3 


CR 






Silicon Gen 


SG555CM/CY 








156-0402-01 


A 




NE555 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0402-02 


A 


Natl Semic 


LM555CN/A+ 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0402-03 


A 


Natl Semic 


LM555CJ 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0402-04 












SC 


156-0402-05 












SC 


156-0403-00 


X 


Fairchild 


74S05PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S05N/J 












Signetics 


N74S05N/F 












Texas Instr 


SN74S05N/J 








156-0403-01 


X 




74S05 


TTL 




NP 


156-0403-02 


A 


Fairchild 


74S05PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM74S05NA+/JA+ 












Signetics 


N74S05NB/FB 












Texas Instr 


SN74S05NP3/JP4 








156-0404-00 


X 


Fairchild 


74S22PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S22N/J 












Signetics 


N74S22N/F 












Texas Instr 


SN74S22N/J 








156-0404-01 


A 


Texas Instr 


SN74S22N/P3 


TTL 


1-18 


CR 


156-0405-00 


X 


Fairchild 


9502PC/0C 


TTL 1 




NP 






•Motorola 


MC9602P/L 












Natl Semic 


0M9602N/J 












Signetics 


N9602N/F 








156-0405-01 


X 




9602 


TTL 




NP 


156-0405-02 


X 




9602 


TTL 




NP 


156-0405-03 


N 


Fairchild 


9602PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 






•Motorol a 


MC9602PDS/LDS 












Natl Semic 


DM9602NA+/JA+ 












Signetics 


N9602NB/FB 








156-0406-00 


N 


Natl Semic 


DM8090N/J 


TTL 




CR 


156-0406-01 












CR 


156-0406-06 












MP 


156-0407-00 


A 


Motorola 


MC1495L 


Linear 


3-1 


CR 


156-0407-01 


N 




1495L 


Linear 


3-1 


CR 



PART NUMBER 


BEI 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


IS 

ST 


156-0407-02 


N 


Motorola 


MC1495LDS 


Linear 


3-1 


CR 


156-0408-00 


X 


Mostek 


MK5002P 


MOS 


■ 


DL 


156-0409-00 


A 


Mostek 


MK5007P 


MOS 


' 1-13 


CR 


156-0410-00 


A 


Mostek 


MK5009P 


MOS 


1-13 


CR 


156-0410-01 


X 




MK5009 


MOS 




DL 


156-0411-00 


A 


Natl Semic 


LM339N 


Spec Funct 


2-3 


CR 






NEC America 


pPC339C 












•RCA 


CA339G ■ 








156-0411-01 


A 




339N 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0411-02 


A 


Motorola 


LM339JDS 


Spec Funct 


2-3 


CR 






Silicon Gen 


SG10203/339J 












"Texas Instr 


LM339J 








156-0412-00 


X 


•AMD 


SN74LS193N 


TTL 




NP 






Fairchild 


74LS193PC/DC 












Natl Semic 


OM74LS193N/0 












Signetics 


N74LS193N/F 












Texas Instr 


SN74LS193N/J 








156-0412-01 


X 




74LS193 


TTL 




NP 


156-0412-02 


A 


Fairchild 


74LS193DCQR/PCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Motorola 


SN74LS193NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS193NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS193NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS193NP3/JP4 








156-0413-00 


X 


•Fairchild 


74S132PC/DC 


TTL 




NP 






•Signetics 


N74S132A 












Texas Instr 


SN74S132N/J 








156-0413-01 


X 




SN74S132N 


TTL 




NP 


156-0413-02 


A 


Nat1 Semic 


74S132DCQR/PCQR 


TTL 


1-18 








Signetics 


N74S132NB/FB 












Texas Instr 


SN74S132NP3/JP4 








156-0414-00 


X 


Harris 


HIl-1800-5 


CMOS 




DL 


156-0415-00 


X 


CPS, Inc. 


411-12BIN-I 


Spec Funct 




NP 






Funct Mods 


411-12-BIN-I 












Hybrid Sys 


DAC-411 












Zeltex 


Z50249 








156-0415-01 


X 




411-12-BIN-I 


Linear 




NP 


156-0415-02 












SC 


156-0416-00 


X 


Signetics 


N8243N 


TTL 




DL 


156-0418-00 


X 


Fairchild 


74S30PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S30N/J 












Signetics 


N74S30N/F 












Texas Instr 


SN74S30N/J 








156-0418-01 


A 


Fairchild 


SL81936 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM74S30NA+/JA+ 












Texas Instr 


SN74S30NP3/JP4 








156-0419-00 


X 


Fairchild 


74S140PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S140N/J 












Signetics 


N74S140N/F 












Texas Instr 


SN74S140N/J 








156-041 9-01 


X 




SN74S140N 


TTL 




NP 


156-0419-02 


A 


Fairchild 


74S140PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


DM74S140NA+/JA+ 












Signetics 


N74S140NB/FB 












Texas Instr 


SN74S140NP3/JP4 








156-0420-00 


A 


•Hami 1 ton-Av 


LM321H 


Op Amp 


3-4 


CR 






Natl Semic 


LM321H 








156-0421-00 


X 


Fairchild 


3341 DC 


MOS 




EN 


156-0422-00 


X 


•AMD 


SN74LS191N/0 


TTL 




NP 






Fairchild 


74LS1 91 PC/DC 












Natl Semic 


DM74LS191N/J 












Signetics 


N74LS191N/F 












Texas Instr 


SN74LS191N/J 








156-0422-01 


X 




74LS191 


TTL 




NP 


156-0422-02 


A 


•AMD 


SN74LS191NB 


TTL 


1-15 


CR 






Fairchild 


74LS191PCQR/DCQR 












•Motorola 


SN74LS191NDS/JDS 












Signetics 


N74LS191NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS191NP3/JP4 








156-0423-00 


X 


Gen Instr 


RO-3-2513 






CR 






•Signetics 


2513N/CM8180 








156-0423-01 


X 




251 3N 






CR 


156-0424-00 


X 


ITT 


ITT7433N 


TTL 




NP 






Signetics 


N7433A 












Texas Instr 


SN7433N 









** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N = Not Reconmended 
U = Undefined 
X = Do Not Use 



4-W 
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PART NUMBER 


ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


\ 
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* 

PAGE NO. 


S 


156-0424-01 


N 




7433 


TTL 






156-0424-02 


N 


Signetics 


N7433NB/FB 


TTL 


1-14 


EA'M 






Texas Instr 


SN7433NP3/JP4 








156-0425-00 


U 


Natl Semic 


DM74S288ASX/N 


TTL 




CR 






•Texas Instr 


TBP18S030 








156-0426-00 


N 


Amer Micro 


S6800E 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Fairchild 


F6800DS 












Motorola 


MC6800S 








156-0426-01 


N 




6800 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0426-02 


X 


AMI 


6800 


Multi Funct 




DL 


156-0426-03 


X 


Motorola 


SC67013LK 


Multi Funct 




OT 


156-0426-04 


N 


Amer Micro 


S68B00 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Motorola 


MC68B00L 








156-0426-05 


N 


Motorola 


MC6800LD 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0427-00 


N 


Amer Micro 


S6820P/E 


Multi Funct 




CR 






Fairchild 


6820PC/DC 












Motorol a 


MC6820L/P 












Synertek 


SY6520P/D 








156-0427-01 


X 




6820 


Multi Funct 




CR 


156-0427-02 


X 


AMI 


6820 


Multi Funct 




DL 


156-0427-03 


A 


Amer Micro 


6821 PIA 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Fairchild 


F6821DC 












Motorola 


MC6821L 












•Synertek 


6521/6821 








156-0427-04 


A 


Motorola 


MC6821L0/PD 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0428-00 


X 










DL 


156-0429-00 


X 










DL 


156-0430-00 


X 










DL 


156-0431-00 


X 










DL 


156-0432-00 


X 










DL 


156-0433-00 


X 










DL 


156-0434-00 


X 










DL 


156-0435-00 


X 










DL 


156-0436-00 


X 










DL 


156-0437-00 


X 










DL 


156-0438-00 


X 










DL 


156-0439-00 


X 










DL 


156-0440-00 


X 










DL 


156-0441-00 


X 










DL 


156-0442-00 


X 










DL 


156-0443-00 


X 










DL 


156-0444-00 


X 










DL 


156-0445-00 


X 










DL 


156-0446-00 


X 










DL 


156-0447-00 


X 











DL 


156-0448-00 


X 










DL 


156-0449-00 


X 










DL 


156-0450-00 


X 










DL 


156-0451-00 


X 


Signetics 


N74128N/F 


TTL 




NP 






Texas Instr 


SN74128N/J 








156-0451-01 


X 




74128 


TTL 




NP 


156-0451-02 


N 


Signetics 


N74128NB/FB 


TTL 


1-14 


CR 






Texas Instr 


SN74128NP3/JP4 








156-0451-03 


X 




74128 


TTL 




DL 


156-0452-00 


X 


•Fairchild 


74LS54PC 


TTL 




NP 






•Natl Semic 


DM74LS54N 












•Signetics 


N74LS54N 












Texas Instr 


SN74LS54N/J 








156-0452-01 


X 




74LS54 


Til • 




NP 


156-0452-02 


A 


Fairchild 


74LS54PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM74LS54NA+/JA+ 












Texas Instr 


SN74LS54NP3/0P4 








156-0453-00 


X 


AMD 


5055N 


MOS 




DL 






Natl Semic 


M5055N 








156-0453-01 


X 


AMD 


AM2855 


MOS 




CR 






•Natl Semic 


MM5055N 








156-0453-02 


X 






MOS 




NP 


156-0453-03 


X 


AMD 


AM2855PCB/DCB 


MOS 




CR 


156-0454-00 


N 


Intel 


8008 


mP 




CR 


156-0454-01 


N 




IC8008 


yP 




NP 


156-0455-00 


X 


Natl Semic 


DS8837N 


TTL 




NP 


156-0455-01 


X 




8837 


TTL 




NP 


156-0455-02 


N 


Natl Semic 


DM8837N/A+ 


TTL 


1-17 


CR 


156-0456-00 


N 


Natl Semic 


DS8836N 


TTL 


1-17 


CR 






Signetics 


N8T380A 









PART NUMBER 


E 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 




156-0456-01 


N 




8836 


TTL 


1-17 


CR 


156-0456-02 


N 


Natl Semic 


DS8836NA+/JA+ 






CR 


156-0457-00 


X 


Motorola 


MC1035P 


■a 




LS 


156-0458-00 


A 


Motorola 


MC10104L 




1-n 


CR 


156-0458-01 


A 


Motorola 


MC10104P1 




1-11 


CR 


156-0459-00 


X 


Fairchild 


74S08PC/DC 


TTL 




NP 






Signetics 


N74S08N/F 












Texas Instr 


SN74S08N/J 








156-0459-01 


X 




74S08 


TTL 




NP 


156-0459-02 


A 


Fairchild 


74S08PCQR/DC0R 


HL 


1-18 


CR 






Signetics 


N74S08NB/FB 












Texas Instr 


SN74S08NP3/JP4 








156-0460-00 


N 


Fairchild 


7409PC/DC 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM7409N/J 












•Signetics 


N7409N 












Texas Instr 


SN7409N/J 








156-0460-01 


N 


Fairchild 


7409PCOR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM7409NA+/JA+ 












Texas Instr 


SN7409NP3/JP4 








156-0461-00 


Q 


Motorola 


MC1594L 


Linear 




CS 


156-0462-00 


u 


Fairchild 


741 4PC 


TTL 




NP 




m 


Natl Semic 


DM741 4N 












Signetics 


N7414N 










1 


Texas Instr 


SN7414N 






■ 


156-0462-01 


H 




7414 


TTL 




NP 


156-0462-02 


N 


Fairchild 


7414PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM741 4NA+ 












Signetics 


N7414NB/FB 












Texas Instr 


SN7414NP3/0P4 








156-0463-00 


X 


Natl Semic 


MM5203Q 


Mem Sel Guide 




LR 


156-0464-00 


X 


Fairchild 


74LS20PC/DC 


TTL 




NP 






Motorol a 


74LS20N/J 












Natl Semic 


DM74LS20N/0 












Signetics 


N74LS20N/F 












Texas Instr 


SN74LS20N/J 








156-0464-01 


X 




74LS20 


TTL 




NP 


156-0464-02 


A 


Fairchild 


74LS20PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Motorola 


SN74LS20NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS20NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS20NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS20NP3/JP4 








156-0465-00 


X 


Fairchild 


74LS30PC/DC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74LS30N/J 












Signetics 


N74LS30N/F 












Texas Instr 


SN74LS30N/J 








156-0465-01 


X 




74LS30 


TTL 




NP 


156-0465-02 


A 


Fairchild 


74LS30PCQR/DCQR 


! TTL 


1-18 


CR 






•Motorol a 


SN74LS30NDS 












Natl Semic 


DM74LS30NA+/0A+ 












Signetics 


N74LS30NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS30NP3/JP4 








156-0466-00 


N 


Fairchild 


74LS37PC/DC 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM74LS37N/J 












Signetics 


N74LS37N/F 












Texas Instr 


SN74LS37N/J 








156-0466-01 


N 




74LS37 


TTL 


1-14 


CR 


156-0466-02 


A 


Fairchild 


74LS37PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM74LS37NA+/0A+ 












Signetics 


N74LS37NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS37NP3/JP4 








156-0467-00 


X 


Fairchild 


74LS38PC 


m 




NP 






Natl Semic 


DM74LS38N 












Signetics 


N74LS38N 












Texas Instr 


SN74LS38N 








156-0467-01 


X 




74LS38 


TTL 




NP 


156-0467-02 


A 


Fairchild 


74LS38PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Motorol a 


AN74LS38NDS 












Signetics 


N74LS38NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS38NP3/JP4 









* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE. NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 

. NOT CURRENT VENDOR 
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SS FOR STATUS CODES. SEE PAGE 4-39. 
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D 








* 








in 








* 




PART NUMBER 




VENDOR 


VENDOR NO. 
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M 




PART NUMBER 




VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


la 


156-0468-00 


U 


Texas Instr 


SN74LS83N 


TTL 




DL 




156-0480-00 


X 


Fairchild 


74LS08PC/DC 


TTL 




NP 


156-0468-01 


U 




74LS38 


TTL 




DL 








Motorol a 


SN74LS08N/J 








156-0469-00 


X 


AMD 


SN74LS138N 


TTL 




NP 








Natl Semic 


DM74LS08N/J 












Fairchild 


74LS138PC 














Signetics 


N74LS08N/F 












Natl SEm1c 


DM74LS138N 














Texas Instr 


SN74LS08N/J 












Signetics 


N74LS138N 




























Texas Instr 


SN74LS138N 










156-0480-01 


X 




74LS08 - 


TTL 




m 


















156-0480-02 


A 


Fairchild 


74LS08PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


HJ 


156-0469-01 


X 




74LS138 


TTL 




m 








-Motorola 


SN74LS08NDS/JDS 








156-0469-02 


A 


«AMD 


SN74LS183NB2/JB2 


TTL 


1-16 










Natl Semic 


DM74LS08NA+/JA+ 












Fairchild 


74LS138PCQR/DCQR 














Signetics 


N74LS08NB/FB 












Motorola 


SN74LS138N0S/JDS 














Texas Instr 


SN74LS08NP3/JP4 












Signetics 


N74LS183NB/FB 




























Texas Instr 


SN74LS138NP3/JP4 










156-0481-00 


X 


Fairchild 


74LS11 PC/DC 


TTL 




NP 






















Motorola 


SN74LS11N/J 








156-0470-00 


X 


-AMD 


SN74LS251N/J 


TTL 




NP 








Natl Semic 


DM74LS11N/J 












Fairchild 


74LS251 PC/DC 














Signetics 


N74LS11N/F 












Motorol a 


74LS251N/J 














Texas Instr 


SN74LS11N/J 












Natl Semic 


DM74LS251N/J 




























“Signetics 


N74LS251N 










156-0481-01 


X 




74LS11 


HL 




NP 






Texas Instr 


SN74LS251N/J 










156-0481-02 


A 


Fairchild 


74LS11PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






















Motorola 


SN74LS11NDS/JDS 








156-0470-01 


X 




74LS251 


TTL 




NP 








Natl Semic 


DM74LS11NA+/0A+ 








156-0470-02 


A 


-AMD 


SN74LS251NB2/JB2 


TTL 


1-15 


CR 








Signetics 


N74LS11NB/FB 












Fairchild 


74LS251PCQR/DCQR 














Texas Instr 


SN74LS11NP3/JP4 












Motorola 


SN74LS251NDS/JDS 




























Texas Instr 


SN74LS251NP3/JP4 










156-0482-00 


N 


Natl Semic 


DM74S196N/J 


TIL 


1-15 


CR 






















-Signetics 


N82S90N 








156-0471-00 


X 


AMD 


SN74LS253N 


TTL 




NP 








-Texas Instr 


SN74S196N/J 












Fairchild 


74LS253PC 










156-0482-01 


A 


Natl Semic 


DM74S196NA+/JA+ 


TTL . 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM74LS253N 










156-0483-00 


N 


AMD 


AM26S12APC 


TTL 


1-16 


CR 






Signetics 


N74LS253N 




























Texas Instr 


SN74LS253N 










156-0483-01 


N 


AMD 


AM26S12PCB/DCB 






CR 


















156-0484-00 


N 


Natl Semic 


LH0022CH 


Op Amp 




CR 


156-0471-01 


X 




74LS253 


TTL 




NP 




156-0485-00 




Signetics 


2533N 


MOS 




LS 


156-0471-02 


A 


AMD 


SN74LS253NB2/JB2 


TTL 


1-15 


CR 




156-0485-01 


a 


2533V 


MOS 




NP 






Fairchild 


74LS253PCQR/DCQR 










156-0486-00 


U 




MM6300N 


TTL 




DL 






Motorola 


SN74LS253NDS/JDS 




























Natl Semic 


DM74LS253NA+/0A+ 










156-0487-00 


N 


AMD 


AM96L02PC 


TTL 




CR 






Signetics 


N74LS253NB/FB 














Fairchild 


96L02PC 






CR 






Texas Instr 


SN74LS253NP3/JP4 










156-0487-01 


N 




96L02 


TTL 




















156-0487-02 


N 


«AMD 


SN96L02N82 


TTL 




CR 


156-0472-00 


X 


Fairchild 


74S133PC 


TTL 




NP 








Fairchild 


96L02PCQR/DCQR 












Natl Semic 


DM74S133N 














ooNatl Semic 


DM96L02NA+ 












Signetics 


N74S133N 




























Texas Instr 


SN74S133N 










156-0488-00 


N 


ooAMD 


93L22PC 


TTL 




CR 


156-0472-01 


X 




74S133 


TTL 




NP 




156-0488-01 


N 


Fairchild 


93L22PC 

93L22 


TTL 




CR 


156-0472-03 


A 


Fairchild 


74S133DCQR/PCQR 


TTL 


1-18 


CR 




156-0489-00 


U 


Texas Instr 


SN74L193N 






DL 






Natl Semic 


DM74S133NA+/JA+ 










156-0490-00 


N 


Natl Semic 


DM74L42AN 


TTL 




CR 






Signetics 


N74S133NB/FB 




























Texas Instr 


SN74S133NP3/JP4 










156-0490-01 


N 




74L42 


TTL 




CR 


156-0473-00 


X 


Natl Semic 


DM8092N j 


TTL 




NP 




156-0490-02 


N 


Natl Semic 


DM86L42NA+/JA+ 






PP 


















156-0491-00 




Motorol a 


MC2257L 






LS 


156-0473-01 


X 




8092 


TTL 




NP 




156-0491-01 






MC2257L 


t . 

MOS 




DL 


156-0473-02 


N 


Natl Semic 


DM8092NA+/JA+ 


TTL 




CR 




156-0492-00 




Motorola 


MC2259L 




LS 


156-0474-00 


U 


Amperex 


ATF267 






CR 






■H 












156-0475-00 


A 


Natl Semic 


LH0033CG 


Op Amp 


3-3 


OT 




156-0492-01 






MC2259L 


MOS 




DL 


156-0476-00 


A 


Siliconix 


LDllOCJ 


Spec Funct 


2-2 


CR 




156-0493-00 


IS 


Fairchild 


9368DC 


TTL 


1-16 & 17 


CR 


















156-0493-01 






9368PC 


TTL 




OT 


156-0477-00 


X 


Siliconix 


LDinCJ 


Linear 




LR 




156-0493-02 


N 


Motorola 


MC14049UCBL 


TTL 


1-16 & 17 


CR 


156-0478-00 


X 


Fairchild 


74LS21PC 


TTL 




NP 








RCA 


CD4049UBF 












Natl Semic 


DM74LS21N 




























Signetics 


N74LS21N 










156-0494-00 


X 


opFairchild 


34049BCD 


CMOS 




NP 






Texas Instr 


SN74LS21N 














ooHarris 


HE1-40498B-9 




























Motorola 


MC14049UBCL 








156-0478-01 


X 




74LS21 


TTL 




NP 








RCA 


CD4049UBF 








156-0478-02 


A 


Fairchild 


74LS21PCQR/DCQR 


TTL 


' 1-18 


CR 




156-0494-01 


X 




4049 


CMOS 




NP 






Motorola 


SN74LS21NDS/JDS 




























Natl SEmic 


DM74LS21NA+/0A+ 










156-0494-02 


A 


Motorola 


MC14049UBCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






Signetics 


N74LS21NB/FB 














RCA 


CD4049UBFX 












Texas Instr 


SN74LS21NP3/JP4 










156-0495-00 


A 


Natl Semic 


LM324N 


Op Amp 


3-3 


CR 






















NEC America 


UPC3246 








156-0479-00 


X 


Fairchild 


74LS32PC/DC 


TTL 




NP 








RCA 


CA324G 












Natl Semic 


DM74LS32N/J 














Texas Instr 


LM324N 












Signetics 


N74LS32N/F 




























Texas Instr 


SN74LS32N/J 










156-0495-01 


A 




LS324N 


Op Amp 


3-3 


CR 


156-0479-01 


X 




74LS32 


TTL 




NP 




156-0495-02 


A 


-Motorol a 


SC73198L 


Op Amp 


3-3 


CR 






















Natl Semic 


LM324J/A+ 








156-0479-02 


A 


Fairchild 


74LS32PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 








Silicon Gen 


SG9872/324J 












^Motorola 
Natl Semic 
Signetics 


SN74LS32NDS 

DM74LS32NA+/JA+ 

N74LS32NB/FB 














Texas Instr 


LM324J4 


































Texas Instr 


SN74LS32NP3/JP4 




















156-0479-03 


N 


Motorola 


SN74LS32NDS 


TTL 




NP 


















Texas Instr 


SN74LS32NP3 








** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 




156-0479-04 


N 


Fairchild 


74LS32DCQR 


TTL 


1-18 


CR 


















Motorola 
Texas Instr 


SN74LS32NDS/JDS 

SN74ALS32NP3/JP4 








M * HCcepi,aoie 

N = Not Recommended 
U = Undefined 










L — 












X = Do N 


ot Use 









«<-16 
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♦ 
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i 


156-0495-03 


R 




LM324 


Op Amp 




DL 




156-0514-01 


A 


Motorola 


MC14052BLD 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0496-00 


□ 


Raytheon 


RC4194DC 


Linear 


3-1 


CR 








RCA 


CD4052BFX 










m 


Silicon Gen 


SG4194CJ 










156-0514-02 


A 


Fairchild 


4052BDC 


Spec Funct 




g j 


156-0496-01 


11 


Raytheon 


RC4194DC 


Linear 


3-1 


CR 




156-0514-03 












E M 


156-0497-00 


a 


Signetics 


N8273N 


TTL 




NP 




156-0515-00 


A 


Motorola 


MC14053BCL 


Spec Funct 


2-3 




156-0497-01 


N 




82738 


HL 




NP 








KUft 










156-0497-02 


N 


Signetics 


N8273NB/FB 


TTL 




CR 




156-0515-01 


X 


Motorola 


MC14053BCLD 


Spec Funct 


2-3 


NP 


156-0498-00 


N 


Signetics 


N8274N 


TTL 




CR 




156-0515-02 


A 


Motorol a 


MC14053BCL0 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0498-01 


X 




8274B 


TTL 




DL 








RCA 


CD4053BFX 








156-0499-00 


X 


Texas Instr 


TMS4024NC 


CMOS 




LS 




156-0515-03 


A 


Motorola 


MC14052BCL 


Spec Funct 


2-3 


CR 






















RCA 


CD4053BF 








156-0499-01 


X 




TMS4024NC 


CMOS 




NP 


















156-0500-00 


U 


Monsanto 


QC1313A 


Linear 




TC 




156-0515-04 


A 




4053B 


Spec Funct 




PP 


156-0501-00 


U 


Motorola 


MC7805CP 






TC 




156-0516-00 


N 


Analog Dev 


AD523J 


Op Amp 




CR 


156-0502-00 


X 


Motorola 


MC14008BCL 


CMOS 




NP 




156-0517-00 


A 


Texas Instr 


TL442CN 


Linear 


3-1 


CR 






RCA 


CD4008BF 










156-0517-01 


N 




TL442CN 


Linear 


3-1 


CR 


















156-0518-00 


A 


Motorola 


MC12040L 


Spec Funct 


1-12 A 2-3 


CR 


156-0502-01 


X 




4008 


CMOS 




NP 


















156-0502-02 


A 


Motorol a 


MC14008BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0519-00 


X 


Motorola 


MC14018BCL 


CMOS 




NP 






RCA 


CD4008BFX 














RCA 


CD4018BF 








156-0503-00 


X 


«Natl Semic 


CD4009CUBF 


CMOS 




NP 




156-0519-01 


A 


Motorol a 


MC14018BCLDS 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4009UBF 














RCA 


CD4018BFX 
























156-0520-00 


A 


Motorola 


MC10133P 


ECL 


1-12 


CR 


156-0503-01 


X 




4009 


CMOS 




NP 


















156-0503-02 


N 


Natl Semic 


CD4009CJ/A+ 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0520-01 


A 


Motorol a 


MC10133P1 


ECL 


1-12 


CR 






RCA 


CD4009UBFX 










156-0520-02 












SC 


156-0504-00 


N 


Natl Semic 


MM5610AJ 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0521-00 


N 


AMC 


AM9308PC 


TTL 




CR 






RCA 


CD4010BF 














Fairchild 


9308PC 




























Texas Instr 


SN74116N 








156-0504-01 


N 




4010 


CMOS 


1-9 


CR 


















156-0504-02 


N 


Natl Semic 


CD4010JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0521-01 


N 




9308 


TTL 




CR 






RCA 


CD4010BFX 










156-0521-02 


N 


Fairchild 


74116PC/DCQR 


TTL 




PP 


156-0505-00 


N 


Motorola 


MC14519BCL 


CMOS 


1-9 


CR 








Texas Instr 


SN74116NP3/JP4 








156-0505-01 


Q 




1451 9C 


CMOS 




NP 




156-0522-00 


X 


AMO 


SN74S257N 


TTL 




NP 




II 


















Fairchild 


74S257PC 








156-0505-02 


Q 


Motorol a 


MC14519BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 








Natl Semic 


DM74S257N 








156-0506-00 


n 


Natl Semic 


DS8831N 


TTL 


1-17 


CR 








Signetics 


N74S257B 








156-0507-00 


u 


Natl Semic 


DM75491 N 


TTL 




DL 








Texas Instr 


SN74S257N 








156-0508-00 


a 


Fairchild 


74279PC 


TTL 




NP 




















H 


Signetics 


N74279N 










156-0522-01 


X 




74S257 


TTL 




NP 




■ 


Texas Instr 


SN74279N 










156-0522-02 


A 


AMD 


SN74S257NB/JB 


m 


1-15 


CR 




m 


















Fairchild 


74S257DCQR/PCQR 








156-0508-01 


o 




74279 


HL 




NP 








•Natl Semic 


DM74S257NA+/JA+ 








156-0508-02 


N 


Fairchild 


74279PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 








Signetics 


N74S257NB/FB 












Signetics 


N74279NB/FB 














Texas Instr 


SN74S257NP3/JP4 












Texas Instr 


SN74279NP3/0P4 
























156-0509-00 


u 


AMD 


AM1408L8 


Spec Funct 


2-2 


CR 




156-0523-00 


X 


Fairchild 


34024BDC 


CMOS 




NP 




H 


Motorola 


MC1408L8 














•Mitel Semic 


4024BF 










■ 


Prec. Mono 


SSS1408A-021 














Motorola 


MC14024BCL 










■ 


Signetics 


MC14088N 










156-0523-01 


A 


Fairchild 


4024BDC 


CMOS 


1-9 


CR 






















Motorola 


MC14024BCLD 








156-0509-01 


D 




MC1408L-8 


Linear 




DL 








RCA 


CD4024BFX 








156-0509-02 


n 




MC1408L 


Linear 




DL 


















156-0509-03 


u 


AMD 


AM1408L8-B 


Linear 




CR 




156-0524-00 


X 


Motorola 


MC14023BCL 


CMOS 




NP 




N 


Motorola 


MC1408L8DS 














RCA 


CD4023BF 




i 




156-0510-00 


n 


Motorola 


MC1317L 


ECL 




OT 




156-0524-01 


X 




4023 


CMOS 




NP 


















156-0524-02 


A 


Motorola 


MC14023BCLDS 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0511-00 


N 


Raytheon 


RC4531NB 


Op Amp 




CR 








RCA 


CD4023BFX 












Signetics 


NE531N 
























156-0511-01 


N 




NE531V 


Op Amp 




CR 




156-0525-00 


X 


Fairchild 


4027DC 


CMOS 




NP 


156-0511-02 


N 


Signetics 


NE531N-IIB 


Op Amp 




PP 








Motorola 


MC14027B 








156-0512-00 


A 


AMD 


LM308N 


Op Amp 


3-4 


CR 




156-0525-01 


X 




4027 


CMOS 




NP 






-Intersil 


LM308N 










156-0525-02 


N 


Fairchild 


4027DC 


CMOS 




CS 






Natl Semic 


LM308N 










156-0525-03 


A 


Motorol a 


MC14027BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0512-01 


A 


-Natl Semic 


LM308N 


Op Amp 


3-4 


CR 




156-0526-00 


A 


AMD 


SN74LS192N 


HL 


1-15 


CR 


156-0512-02 


A 


Motorola 


LM308J-8DS 


Op Amp 


3-4 


CR 








Fairchild 


74LS192PC • 












Natl Semic 


LM308J-8/A+ 














Natl Semic 


DM74LS192N 












Silicon Gen 


SG9427/308Y 














Signetics 


N74LS192B 








156-0512-03 


A 


Motorola 


LM308J-8 


Op Amp 


3-4 


CR 








Texas Instr 


SN74LS192N 












Natl Semic 


LM308J-8 




























Silicon Gen 


S6308Y 










156-0526-01 


N 




74LS192 


HL 


1-15 




















156-0526-02 


II 


AMD 


SN74LS192PCB/0CB 


TTL 


1-15 




156-0513-00 


A 


Fairchild 


34051 BD 


Spec Funct 


2-3 


CR 






H 


Fairchild 


74LS192PCQR/DCQR 






■ 






-Harris Semic 


HDl-40516 












■ 


Natl Semic 


0M74LS192NA+/JA+ 






■ 






-Natl Semic 


34051 BD 












■ 


Signetics 


N74LS192NB/FB 






■ 






Motorol a 


MC14051BCL 












■ 


Texas Instr 


SN74LS192NP3/JP4 






■ 


156-0513-01 


X 




4051 


Spec Funct 




NP 






1 










■ 


156-0513-02 


A 


Motorola 


MCI 4051 BCLO 


Spec Funct 


2-3 


CR 






■1 










■ 




Natl Semic 


CD4051CJ/A+ 
























RCA 


CD4051BFX 






















156-0514-00 


A 


Fairchild 


34052BD 


Spec Funct 


2-3 


CR 




















Motorola 


MC14052BCL 


























RCA 


CD4052BF 








* LACK OF ENTRY 


IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
















OF CATALOG 


THIS INDICATES 


ITEM IS OBSOLETE, 


NOT RECOWENDED FOR NEW 


















DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 





« NOT CURRENT VENDOR 



^-17 



i§ FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 




















INTEGRATED CIRCUIT.PARTN^^^^ (CONT) 



PART NUMBER 



156-0527-00 



156-0527-01 

156-0528-00 

156-0529-00 



156-0529-01 

156-0529-02 



156-0530-00 



156-0530-01 

156-0530-02 



156-0531-00 

156-0531-01 

156-0531-02 

156-0532-00 

156-0533-00 

156-0534-00 

156-0534-01 

156-0535-00 

156-0535-01 

156-0535-02 

156-0536-00 

156-Cfc36-01 

156-0536-02 

156-0537-00 

156-0537-01 

156-0538-00 



156-0538-01 

156-0538-02 



156-0539-01 

156-0539-02 



156-0541-01 



156-0542-01 



156-0543-01 



156-0544-00 

156-0544-01 



** 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


i 


A 


«Ham11ton-Av 


MC7915CT 


Linear 


3-1 


CR 




Motorola 


HC7915CT 










Silicon Gen 


SG7915CP 










Texas Instr 


UA7915CKC 








N 




MC7196CT 


Linear 


3-1 


PP 


X 


Natl Semic 


MM5204AQ 


Mem Sel Guide 




DL 


X 


«AMD 


SN74LS257N 


TTL 




NP 




Fairchild 


74LS257PC/DC 










Motorola 


SN74LS257N/J 










Natl Semic 


DM74LS257N/J 










Signetics 


N74LS257N/F 










Texas Instr 


SN74LS275N/J 








X 




74LS257 


TTL 




NP 


A 


»AMD 


SN74LS257NB2/JB2 


TTL 


1-15 


CR 




Farlchild 


74LS257PCQR/DCQR 










Motorola 


SN74LS257NDS/0DS 










Texas Instr 


SH74LS257NP3/JP4 








X 


AND 


SN74LS157N 


TTL 




NP 




Fairchild 


74LS157PC 










Natl Semic 


DM74LS157N 










Texas Instr 


SN74LS157N 








X 




74LS157 


TTL 




NP 


A 


•AMD 


SN74LS175NB2/JB2 


TTL 


1-15 


CR 




Fairchild 


74LS157PCQR/DCQR 










Motorola 


SN74LS157NDS/JDS 










Texas Instr 


SN74LS157NP3/JP4 








X 


Natl Semic 


DS8833N 


TTL 




NP 


X 




8833 


TTL 




NP 


N 


Natl SEmic 


DM8833NA+/JA+ 


TTL 


1-17 


CR 


A 


Analog Dev 


171J 


Op Amp 


3-5 


CR 


X 




8223 


TTL 




DL 


A 


RCA 


CA3102E 


Array 


3-2 


CR 


N 


RCA 


CA3102EX 


Array 


3-2 


CR 


X 


Natl Semic 


DM8097N 


TTL 




NP 


X 




8097 


TTL 




NP 


N 


Natl Semic 


DM8097NA+/JA+ 


TTL 




CR 


X 


Fairchild 


74177PC 


TTL 




NP 




Texas Instr 


SN74177N 








X 




SN74177 


TTL 




NP 


N 


Fairchild 


74177PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 &19 


CR 




Texas Instr 


SN74177NP3/JP4 








N 


Natl Semic 


DM81 30N 


TTL 




CR 


N 


Natl Semic 


DM8130NA+/JA+ 


TTL 




CR 


N 


Fairchild 


74LS22PC 


TTL 




CR 




Natl SEmic 


DM74LS22N 










Signetics 


N74LS22N 










Texas Instr 


SN74LS22N 








X 




74LS22 


TTL 




NP 


in 


Natl Semic 


DM74LS22NA+/JA+ 


TTL 


1-18 


CR 




Texas Instr 


SN74LS22NP3/JP4 








N 


Natl Semic 


DM81 36N 


TTL 




CR 


N 


Natl Semic 


DM8136NA+ 


TTL 




CR 


X 




8136 


TTL 




NP 


u 


Natl Semic 


MM52138BUF/N 


MOS 




LS 


X 


AMD 


SN74LS139N 


TTL 




NP 




Fairchild 


74LS139PC 










Natl SEmic 


DM74LS139N 










Signetics 


N74LS139N 










Texas Instr 


SN74LS139N 








X 




74LS139 


TTL 




NP 


A 


Fairchild 


74LS139PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 




Motorola 


SN74LS139NDS/JDS 










Signetics 


N74LS139NB/FB 










Texas Instr 


SN74LS139NP3/JP4 








A 


Signetics 


10189N 




1-11 


CR 


A 


Motorola 


MC10189P 




1-11 


CR 




Signetics 


10189N 








A 


Signetics 


10188N , 


ECL 


1-11 


CR 


A 


Motorola 


SC22689P188 ' 


ECL 


1-11 


CR 




Signetics 


10188NB/FB 








X 


•AMD 


93L34PC 


TTL 




OT 




Fairchild 


93L34PC/DC 








X 




93L34 


TTL 




DL 


N 


Fairchild 


93L34PCQR/DCQR 


TTL 




CR 


X 


Fairchild 


4040BDC 


CMOS 




NP 




Motorola 


MC1404BCL 









PART NUMBER 


ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


§§ 

ST 


156-0545-01 


A 


Fairchild 


4040BDCQR 


CMOS 


1-9 


CR 






Motorola 


MC14040BCLD 












RCA 


CD4040BFX 








156-0546-00 


N 


Burr-Brown 


3430K 


Linear 




CR 


156-0547-00 


N 


Harris Semic 


HD1-74C157 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C157J 








156-0547-01 


N 




74C157 


CMOS 




NP 


156-0547-02 


X 


Natl Semic 


MM74C157JA+ 


CMOS 




CR 


156-0547-03 


A 


Natl Semic 


MM74C157JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0548-00 


X 


Motorola 


MC14585BCL 


CMOS 




NP 


156-0548-01 


U 




14585 


CMOS 




NP 


156-0548-02 


A 


Motorola 


MC14585BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0549-00 


N 


Texas Instr. 


SN7400J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0549-01 


N 




7400J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0550-00 


N 


Texas Instr 


SN7401J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0550-01 


N 




7401 J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0551-00 


N 


Texas Instr 


SN74020 


TTL 


1-18 


CS 


156-0551-01 


N 




7402J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0552-00 


N 


Texas Instr 


SN7404J 


TTL 


1-14 


CS 


156-0552-01 


N 




7404J 


TTL 


1-14 


CS 


156-0553-00 


N 


Texas Instr 


SN7410J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0553-01 


N 




741 OJ 


TTL 


1-18 


CS 


156-0554-00 


N 


Texas Instr 


SN7420J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0554-01 


N 




7420J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0555-00 


N 


Texas Instr 


SN7430J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0555-01 


N 




7320J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0556-00 


N 


Texas Instr 


SN7442J 


TTL 


1-16 


CS 


156-0556-01 


N 




7442J 


TTL 


1-16 


CS 


156-0557-00 


N 


Texas Instr 


SN7473vl 


TTL 


1-17 


CR 


156-0557-01 


N 




7473J 


TTL 


1-17 


CR 


156-0558-00 


N 


Texas Instr 


SN7474J 


TTL 


1-17 


CS 


156-0558-01 


N 




7474J 


TTL 


1-17 


CS 


156-0559-00 


N 


Texas Instr 


SN7475J 


Til 


1-19 


CS 


156-0559-01 


N 




7475J 


TTL 


1-19 


CS 


156-0560-00 


N 


Texas Instr 


SN7476J 


HL 


1-17 


CS 


156-0560-01 


N 




7476J 


TTL 


1-17 


CS 


156-0561-00 


N 


Texas Instr 


SN7493AJ 


TTL 


1-15 


CS 


156-0561-01 


N 




7493J 


TTL 


1-15 


CS 


156-0562-00 


N 


Texas Instr 


SN74121J 


TTL 


1-19 


CR 


156-0562-01 


N 




74121 


TTL 


1-19 


CR 


156-0563-00 


N 


Texas Instr 


SN74151J 


TTL 


1-15 


CS 


156-0563-01 


N 




74151J 


TTL 


1-15 


CS 


156-0564-00 


N 


Texas Instr 


SN74154J 


TTL 


1-16 


CS 


156-0564-01 


N 




741 54J 


TTL 


1-16 


CS 


156-0565-00 


N 


Texas Instr 


SN74193J 


TTL 


1-15 


CS 


156-0565-01 


N 




741 93J 


TTL 


1-15 


CS 


156-0566-00 


N 


Harris 


HD1-74C42 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C42J 








156-0566-01 


X 




74C42 


CMOS 




DL 


156-0566-02 


A 


Natl Semic 


MM74C42JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0567-00 


X 


Fairchild 


74LS113PC/DC 


TTL 




NP 






Motorola 


SN74LS113N/J 












Natl Semic 


DM74LS113N/J 












Signetics 


N74LS113N/F 












Texas Instr 


SN74LS113N/J 








156-0567-01 


X 




74LS113N 


TTL 




NP 


156-0567-02 


A 


Fairchild 


74LS113PCQR/DCQR 


TTL 


1-17 


CR 






Motorola 


SN74LS113NDS/ODS 












Natl Semic 


DM74LS113NA+/JA4 












Signetics 


N74LS113NB/FB 












Texas Instr^ 


SN74LS113NP3/JP4 








156-0568-00 


N 


Fairchild 


401 4DC 


CMOS 


1-10 


CR 






Motorola 


MC14014BCL 








156-0568-01 


□ 


Fairchild 


4014DCQR 


CMOS 


1-10 


CR 




H 


Motorola 


MC14014BCLD 








156-0569-00 


a 


•AMD 


SN74LS190N/J 


TTL 


1-15 


CR 




H 


•Fairchild 


74LS190PC/DC 










■ 


Natl Semic 


DM74LS190N/J 










■ 


•Signetics 


N74LS190N 










1 


•Texas Instr 


SN74LS190N/J 









NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N = Not Recommended 
U - Undefined 
X = Do Not Use 















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


Qgj 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


SS 

ST 


156-0569-01 


i 


Motorol a 


SN74LS190NDS 


TTL 




DL 




II 


Texas Instr 


SN74LS190NP3 








156-0570-00 


II 


Natl Semic 


LM319H 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0570-01 


N 




LM319G 


Spec Funct 


2->3 


NP 


156-0571-00 


U 


Motorola 


MC1407L 


Linear 




DL 


156-0572-00 


X 


Harris 


HD1-74C164 


CMOS 




NP 






Natl Semic 


MM74C164J 








156-0572-01 


X 




74C164 








156-0572-02 


A 


Natl Semic 


MM74C164JA+ 




1-10 




156-0573-00 


U 


Motorola 


MCM6605AL 








156-0574-00 


X 


Harris 


HD1-74C173 


CMOS 




NP 






Natl Semic 


MM74C173J 








156-0574-01 


X 




74C173 


CMOS 




NP 


156-0574-02 


A 


Fairchild 


407BDCQR 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C173JA+ 








156-0575-00 


X 


Fairchild 


4025DC 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC14025BCL 








156-0575-01 


X 




14025 


CMOS 




NP 


156-0575-02 


N 


Fairchild 


34025DC 


CMOS 




DL 


156-0575-03 


A 


Motorol a 


MC14025BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD14025BFX 








156-0575-04 


X 


Fairchild 


4025BDCQR 


CMOS 




CS 


156-0575-05 


N 


Motorola 


MC14025UBCL 


CMOS 




cs 






RCA 


CD4025UBF 








156-0576-00 


X 


Fairchild 


SL110043 


CMOS 




NP 






Motorol a 


MCI 4021 BCL 












RCA 


CD4021BF 








156-0576-01 


X 




14021A 


CMOS 




NP 


156-0576-02 


A 


Fairchild 


4021BDCQR 


CMOS 


1-10 


CR 






Motorola 


MCI 4021 BCLD 












RCA 


CD4021BFX 








156-0577-00 


N 


Harris 


HD1-74C08 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C08J 








156-0577-01 


X 




74C08 


CMOS 




CR 


156-0577-02 


A 


Natl Semic 


DM74C08NA+/JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0578-00 


X 


Fairchild 


4528D 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC14528BCL 








156-0578-01 


X 




14528 


CMOS 




NP 


156-0578-02 


A 


Fairchild 


4528DCQR 


CMOS 


1-10 i 


CR 






Motorol a 


MC14528BCLDS 








156-0579-00 


X 


Motorola 


MC14520BCL 


CMOS 




NP 






RCA 


CD4520BF 








156-0579-01 


X 




14520 


CMOS 




NP 


156-0579-02 


A 


Motorola 


MC14520BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4520BFX 








156-0579-03 












SC 


156-0580-00 


X 


Fairchild 


34035DC 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC14035BCL 








156-0580-01 


X 




CD4035A 


CMOS 




NP 


156-0580-02 


A 


Fairchild 


4035BDCQR 


CMOS 


1-10 


CS 






Motorol a 


MC14035BCLD 












RCA 


CD4035BFX 








156-0581-00 


A 


RCA 


CD4040AE 


CMOS 




DL 


156-0582-00 


X 


Fairchild 


4516BDC 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC14516BCL 








156-0582-00 


X 




MC14516CP 


CMOS 




NP 


156-0582-02 


X 


Motorola 


MC14516BCLD 


CMOS 




DL 






RCA 


CD4516BFX 








156-0582-03 


A 


Fairchild 


4516DCQA 


CMOS 


1-9 


CR 






Motorola 


MC14516BCLD 












RCA 


CD4516BFX 








156-0583-00 


X 


Hitachi 


HD14559BP 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC14559BCL 








156-0583-01 


X 




14559 


CMOS 




DL 


156-0583-02 


N 


Motorola 


MC14559BCPDS/ 


CMOS 


1-10 


CR 








BCLDS 








156-0583-03 


X 


Motorol a 


MC14559BCLD 


CMOS 




NP 


156-0584-00 


N 


Texas Instr 


SN7426J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0584-01 


N 




7426J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0585-00 


N 


Kierulff 


46307-001 


TTL 


1-14 


CS 






Texas Instr 


SN7416J 








156-0585-01 


N 




741 6J 


TTL 


1-14 


CS 


156-0586-00 


N 


Texas Instr 


SN7413J 


TTL 


1-18 


CS 
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156-0586-01 


N 




741 3 J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0587-00 


N 


Texas Instr 


SN7412J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0587-01 


N 




741 2J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0588-00 


N 


Texas Instr 


SN7408J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0588-01 


N 




7408J 


TTL 


1-18 


cs 


156-0589-00 


N 


Texas Instr 


SN7417J 


TTL 


1-14 


CR 


156-0589-01 


N 




7417J 


TTL 


1-14 


CR 


156-0590-00 


N 


Texas Instr 


SN7425J 


• TTL 


1-18 


cs 


156-0590-01 


N 




7425J 


TTL 


1-18 


CS 


156-0591-00 


N 


Fairchild 


9N37DC 


TTL 


1-14 


cs 






Natl Semic 


DM7437J 












Signetics 


N7437FH 












Texas Instr 


SN7437J 








156-0591-01 


N 




7437J 


rti 


1-14 


cs 


156-0592-00 


N 


Texas Instr 


SN7438J 


TTL 


1-14 


cs 


156-0592-01 


N 




7438J 


TTL 


1-14 


cs 


156-0592-02 


N 




7438J 


TTL 


1-14 




156-0593-00 


N 


Texas Instr 


SN74111J 


TTL 


1-17 


CS 


156-0593-01 


N 




74111J 


TTL 


1-17 


CS 


156-0594-00 


N 


Texas Instr 


SN74122J 


TTL 


1-19 


cs 


156-0594-01 


N 






TTL 


1-19 


cs 


156-0595-00 


N 


»AMD 


SN74123J 


m 


1-19 


cs 






Fairchild 


74123DC 












Signetics 


N74123F 












Texas Instr 


SN74123J 








156-0595-01 


N 




741 22J 


TTL 


1-19 


cs 


156-0596-00 


N 


Texas Instr 


SN74197J 


TTL 


1-15 & 19 


cs 


156-0596-01 


N 






TTL 


1-15 & 19 


cs 


156-0597-00 


N 


Texas Instr 


SN741503 


TTL 


1-15 


CR 


156-0597-01 


N 




741 50J 


TTL 


1-15 


CR 


156-0598-00 


N 


Texas Instr 


SN74145J 


TTL 


1-16 


CS 


156-0598-01 


N 




741 45J 


TTL 


1-16 


cs 


156-0599-00 


N 


»AMD 




Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






Natl Semic 










156-0599-01 


N 


AMD 




Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






Natl Semic 










156-0600-00 


N 


Motorola 


MC3441P 


Multi Funct 


1-3 & 16 


CR 


156-0600-01 






3441 P 


Multi Funct 




CR 


156-0600-02 


El 




3441 P 


Multi Funct 


1-3 


MP 


156-0600-03 


H 




3441 P 


Multi Funct 


1-3 & 16 


MP 


156-0601-00 


N 


Raytheon 


RC8201R 


TTL 




CS 


156-0601-01 


N 




8201 


TTL 




CS 


156-0602-00 


N 


Texas Instr 


SN7495J 


TTL 


1-20 


CS 


156-0602-01 


N 




7495J 


TTL 


1-20 


CS 


156-0603-00 


X 


«AMD 


SN54123J 


TTL 




cs 






Fairchild 


54123DM 












"“Signetics 


554123F 








156-0603-01 


X 




541 23J 


TTL 




CS 


156-0604-00 


X 


Texas Instr 


SN74153J 


TTL 




CS 


156-0604-01 


X 




74153 


TTL 




CS 


156-0605-00 


X 


Texas Instr 


SN74161J 


TTL 




CS 


156-0605-01 


X 




74161J 


TTL 




CS 


156-0606-00 


X 


Texas Instr 


SN74177J 


TTL 




CS 


156-0606-01 


S 




741 77J 


TTL 




t;s 


156-0607-00 


X 


Texas Instr 


SN74180J 


HL 




cs 


156-0607-01 


S 




741 80J 


TTL 




CS 


156-0608-00 


X 


Amador Assoc 


AAM112 






|DL 


156-0609-00 


X 


Texas Instr 


SN7427J 


TTL 




EN 


156-0609-01 


X 




7427J 


TTL 




EN 


156-0610-00 


X 


Texas Instr 


SN74164J 


; TTL 




CS 


156-0610-01 


X 






TTL 




cs 


156-0611-00 


X 


Almac-Stroum 


02782-001 


TTL 




CR 






Cramer/Stle 


21452-000 












Texas Instr 


SN7406J 








156-0611-01 


X 




7406J 


TTL 




CR 


156-0611-02 


N 




7406J 


TTL 


1-14 


MP 


156-0612-00 


X 


Fairchild 


741 IDC 


TTL 




CS 






Signetics 


N7411F 












"“Texas Instr 


SN7411J 









* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 



« NOT CURRENT VENDOR 



§§ FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


Qy 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


1 


156-0612-01 


X 




471 IJ 


m 




CS 


156-0613-00 


X 


Texas Instr 


SN741280 


TTL 




cs 


156-0613-01 


N 




741 280 


TTL 


1-14 


CR 


156-0614-00 


N 


Texas Instr 


SN74H87J 


TTL 




cs 


156-0614-01 


N 




74H87J 


HL 




CS 


156-0615-00 


X 


Texas Instr 


SN741750 


TTL 




CS 


156-0615-01 


X 




MJUMKJ 


TTL 




CS 


156-0616-00 


X 


Texas Instr 


SN7440J 


TTL 




CM 


156-0616-01 


X 




7440J 


TTL 




DL 


156-0617-00 


X 


Texas Instr 


SN74393N 


TTL 




NP 


156-0617-01 


X 




74393 






NP 


156-0617-02 


N 


Texas Instr 


SN74393NP3/JP4 




1-15 


CR 


156-0618-00 


U 


Natl Semic 


HM5214N/Mask 1 






LS 


156-0619-00 


u 


Natl Semic 


HN5214N/Mask 2 






LS 


156-0620-00 


u 


Natl Semic 


MM5214N/Mask 3 


MOS 




LS 


156-0621-00 


u 


Natl Semic 


MM5214N/Mask 4 


MOS 




LS 


156-0622-00 


N 


«AMD 


AM9601DC 


TTL 


1-19 


CS 






wMotorola 


MC9601L 












Natl Semic 


DM8601 0 








156-0622-01 


N 




9601 DC 


TTL 


1-19 


CS 


156-0623-00 


N 


«AMD 


AM9602DC 


m 


1-19 


CS 






Fairchild 


9602DC 












"Motorola 


MC9602L 












Natl Semic 


DM86020 












Signetics 


N9602F 








156-0623-01 


N 




9602DC 


Ttl 


1-19 


CS 


156-0624-00 


A 


Motorola 


MCI 2061 P 


ECL 


1-12 


CR 


156-0624-01 


X 


Motorola 


SC22695P061 


ECL 




CR 


156-0625-00 


X 


Harris 


HD1-74C165 


CMOS 




NP 






Natl Semic 


MM74C1650 








156-0625-01 


A 


Natl Semic 


74C1650A+ 


CMOS 


1-10 


CR 


156-0626-00 


N 


Texas Instr 


SN74390N 


TTL 




CR 


156-0626-01 


N 




74C165 


TTL 




CR 


156-0626-02 


N 


Texas Instr 


SN7439ONP3/0P4 


TTL 


1-15 


CR 


156-0627-00 


N 


"Harris 


HD1-74C193 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl SEmic 


HH74C193J 








156-0627-01 


X 




74C193 


CMOS 




NP 


156-0627-02 


A 


Fairchild 


40193BDC 


CMOS 


1-9 I 


CR 






Natl Semic 


MM74C1930A+ 








156-0628-00 


N 


Fairchild 


F34011PC 


CMOS 




DL 


156-0629-00 


X 


Fairchild 


74LS197PC 


HL 


1-15 


NP 






Natl Semic 


DM74LS197N 












Signetics 


N74LS197A 












Texas Instr 


SN74LS197N 








156-0629-01 


A 


Fairchild 


74LS197PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 1 


CR 






Motorola 


SN74LS197NDS/0DS 












Natl Semic 


DM74LS197NA+/0A+ 












Signetics 


N74LS197NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS1O7NP3/0P4 








156-0630-00 


A 


Motorola 


MC10195L 


ECL 


1-11 


CR 


156-0630-01 


A 


Motorol a 


MC10195P1 


ECL 


1-11 


CR 


156-0631-00 


A 


Motorol a 


MCI 01 01 


ECL 


1-11 


CR 






"NEC America 


yPBlOlOlC 








156-0631-01 


A 


Motorola 


MCI 01 OIL 


ECL 


1-11 


CR 






Plessey 


SP10101E 








156-0631-02 


A 


Motorola 


SC22689P101 


ECL 


1-11 


CR 


156-0631-03 


A 


Motorola 


MCI 01 01 PI 


ECL 


1-11 


CR 


156-0632-00 


A 


Motorola 


MC10173L 


ECL 


1-12 


CR 


156-0632-01 


A 




MCI 0173 


ECL 


1-12 


PP 


156-0632-02 


A 


Motorola 


SC22689P173 


ECL 


1-12 


CR 


156-0633-00 


A 


Motorola 


MC10176L 


ECL 


1-11 


CR 


156-0633-01 


A 


Motorola 


SC22689L176 


ECL 


1-11 i 


CR 


156-0633-02 


A 


Motorola 


MC10176L1 


ECL 


! 


CR 


156-0634-00 


A 


Motorol a 


MC3460L 


MOS 


1-13 


CS 


156-0634-01 


X 




MC3460 


MOS 




DL 


156-0635-00 


U 


Intersil 


IM7505A-2COF 


MOS 




NP 






Motorola 


MCM6605AL-2 








156-0635-01 


U 


DCA Reliab 


6605AL-2 


MOS 




LS 






Motorola 


MCM6605-01 








156-0635-02 


u 




6605AL-2 


MOS 




CS 


156-0636-00 


A 


"Fairchild 


lOlllPC 


ECL 


1-11 


CR 






Motorola 


MCI GULP 












"Signetics 


lOlllN 












"Texas Instr 


SN10111N 








156-0636-01 


X 




lom 


ECL 




DL 



PART NUMBER 


ly 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


§§ 

ST 


156-0636-02 


X 


Fairchild 


SL81661 


ECL 




DL 






Motorol a 


MCI 01 11 PI /LI 








156-0636-03 












SC 


156-0637-00 


A 


Motorola 


MC10174P 


ECL 


1-11 


CR 


156-0637-01 


A 


Motorol a 


MC10174P1 


ECL 


0-11 


CR 


156-0638-00 


A 


"Fairchild 


10141DC 


ECL 


1-12 


CS 






Motorola 


HC10141L 








156-0638-01 


A 


"Fairchild 


SL81651 


ECL 


1-12 


CR 






Motorola 


MC10141P1/L1 








156-0638-02 


X 


Fairchild 


10141DCQR 


ECL 




DL 






Motorol a 


MC10141L1 








156-0639-00 


A 


Motorola 


MCI Oil OP 


ECL 


1-11 


CR 


156-0639-01 


A 


Motorol a 


MC10110P1 


ECL 


1-11 


PP 


156-0640-00 


A 


Motorola 


MC10164L 


ECL 


1-11 


CR 


156-0640-01 


A 


Texas Instr 


SN74S139N3 


ECL 


1-n 


PP 


156-0640-02 


A 


Motorol a 


SC22689P164 


ECL 


1-11 


CR 


156-0641-00 


A 


Motorola 


MC10136L 


ECL 


1-11 


CR 






"NEC America 


UPB10136D 








156-0641-01 


A 


Motorola 


MCldl36LDS 


ECL 


1-11 


CR 


156-0642-00 


A 


Motorol a 


MC10138L 


ECL 


1-n 


CR 


156-0642-01 


A 


Motorola 


MC10138L1 


ECL 


1-11 


CR 


156-0643-00 


N 


Intel 


D8008-1 


Multi Funct 




CR 


156-0644-00 


A 


Motorola 


MC14066BCL 


Spec Funct 




CR 


156-0644-01 


A 




CD4066AE 


Spec Funct 




CR 


156-0644-02 


A 


RCA 


CD4066BF 


Spec Funct 




CR 


156-0644-03 


A 


Motorol a 


MC14066BCLD 


Spec, Funct 




CR 






RCA 


CD4066BFX 








156-0644-04 












SC 


156-0645-00 


X 


Fairchild 


74LS14PC/DC 


TTL 




NP 






Motorol a 


SN74LS14N/J 












Natl Semic 


DM74LS14N/J 












Signetics 


N74LS14N/F 












Texas Instr 


SN74LS14N/J 








156-0645-01 


X 




74LS14 


TTL 




NP 


156-0645-02 


A 


Fairchild 


74LS14PCQR/0CQR 


TTL 


1-14 


CR 






Motorola 


SN74LS14NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS14NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS14NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS14NP3/JP4 








156-0646-00 


X 


Fairchild 


74LS93PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74LS93N 












Signetics 


N74LS93N 












Texas Instr 


SN74LS93N 








156-0646-01 


X 




74LS93 


TTL 




NP 


156-0646-02 


A 


Fairchild 


74LSPCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Motorol a 


SN74LS93NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS93NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS93NB/FB ' 












Texas Instr 


SN74LS93NP3/JP4 1 








156-0647-00 


U 


Harris 


HDl-0165-5 


MOS 




OT 






Intel 


IN957B 








156-0648-00 


X 


Natl Semic 


MM74C151N 


CMOS 




DL 


156-0649-00 


N 


“Harri s 


HD1-80C97 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM80C97J 1 








156-0649-01 


X 




80C97 


CMOS 




NP 


156-0649-02 


A 


Fairchild 


40097DCQR 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM80C97JA+ 








156-0650-00 


X 


Harris 


HD1-74C154 


CMOS 




DL 






Natl Semic 


MM74C1540 








156-0651-00 


X 


•AMD 


SN74LS164N 


TTL 




NP 






Fairchild 


74LS164PC/DC 












Natl Semic 


DM74LS164N/J 












Signetics 


N74LS164AN/F 












Texas Instr 


SN74LS164N/J i 








156-0651-01 


X 




74LS164 


TTL 




NP 


156-0651-02 


A 


Fairchild 


74LS164PCQR/DCQR 


TTL 


1-20 


CR 






Motorola 


SN74LS164NDS/JDS 












Signetics 


N74LS164NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS164NP3/JP4 









**NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A * Acceptable 
N « Not Recommended 
U = Undefined 
X = Do Not Use 
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§s 

ST 


■ 


156-0652-00 


X 


Fairchild 


74LS266PC 


TTL 






156-0669-01 












LS 








Natl Semlc 


DM74LS266N 








156-0670-00 


U 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 








Signetics 


N74LS266N 








156-0670-01 












LS 








Texas Instr 


SN74LS266N 










U 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 




156-0652-01 


X 




74LS366 


TTL 






1156-0671-01 




Motorola 


SCM3961P 






NP 




156-0652-02 


A 


Fairchild 


74LS266PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 


ima 












LS 








Motorola 


SN74LS266NDS/JDS 










u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 








Natl Semic 


DM74LS266NA+/JA+ 








1156-0672-01 




Motorola 


'SCM3962P 






NP 








Signetics 


N74LS266NB/FB 








1156-0672-02 












LS 








Texas Instr 


SN74LS266NP3/JP4 








■Hiil 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




NP 




156-0652-03 


N 


Signetics 


CC3449N 






CR 


tmSSi 




Motorola 


SCM3963P 






NP 




156-0653-00 


N 


AMD 


AM8838N/J 






NP 






Motorol a 


SCM3952P/L 






NP 








Natl Semic 


DS8838N/J 




















LS 




156-0653-01 


X 




DS8838N 






NP 


■Km4M.r.l 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




NP 




156-0653-02 


N 


AND 


AM8838NB/JB 


TTL 


1-17 


CR 


1 156-0674-01 




Motorol a 


SCM3964P 






NP 








Natl Semic 


DS8838NA+/JA+ 






















r 




























LS 




156-0654-00 


X 


AMO 


9324PC 






DL 


iiaffla-M.1.1 


u 


Motorola 


SCM3958 


MOS 




NP 


A 


156-0654-01 


X 




9324 






DL 


1 156-0675-01 




Motorola 








LR 




156-0655-00 


A 


Motorol a 


MC7905.2CT 


Linear 


3-1 


CR 




u 


Motorol a 


SCM3859 


MOS 




NP 








Silicon Gen 


SG79052CP 








1 156-0676-01 




Motorola 


SCM37202P/L 






NP 








Texas Instr 


UA7952CKC 


















































LR 




156-0655-01 


A 


Motorola 


MC7905.2CTD 


Linear 


3-1 


CR 




u 


Motorola 


SCM3860P 


MOS 




NP 








Texas Instr 


UA7952CKC3 








156-0677-01 












LR 




156-0655-02 


A 




7905.2 


Linear 




PP 


156-0678-00 


u 


Motorola 


SCM3861L/P 


MOS 




LR 




156-0656-00 


X 


Fairchild 


74LS90PC/DC 


TTL 




NP 


156-0679-00 


X 


Fairchild 


74LS283PC 


TTL 




NP 








Nat1 Semic 


DM74LS90N/J 










- 


Natl Semic 


DM74LS283N 










i 




Texas Instr 


SN74LS90N/J 












Signetics 


N74LS283N 




























Texas Instr 


SN74LS283N 










156-0656-01 


X 




74LS90 


TIL 




NP 


















156-0656-02 


A 


Fairchild 


74LS90PCQR/DCQR 


HL 


U15 


CR 


156-0679-01 


A 


Fairchild 


74LS283PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 








Motorola 


SN74LS90N0S/J0S 












Motorola 


SN74LS283NDS/jbS 














Texas Instr 


SN74LS90NP3/JP4 












Natl Semic 


DM74LS283NA+/JA+ 










156-0657-00 


N 


-Fairchild 


F10410DC 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






Signetics 


N74LS283NB/FB 














Motorola 


MCM10144L/ 












Texas Instr 


SN74LS283NP3/JP3 
















SCM62462L 




























-NEC America 


UPD10144D 








156-0680-00 


N 


••Harris 


HD-3-74C107-9 


CMOS 


1-9 


CR 








-Raytheon 


RCT0144 












Natl Semic 


MM74C107J 














-Texas Instr 


10144 








156-0680-01 


X 




74C107 


CMOS 




NP 


















156-0680-02 


A 


Natl Semic 


MM74C107J/A+ 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0657-01 


N 




MCM10144 


Mel Sel Guide 


1-5 


CR 


156-0681-00 


X 


Fairchild 


4006DC 


CMOS 




NP 




156-0657-02 


N 


-Fairchild 


F10144DC 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






Motorola 


MC14006BCL 














Motorola 


MCM10144L/ 






























SCM30111LK 








156-0681-01 


X 




CD4006 


CMOS 




NP 








-NEC Electror 


UD10144D 








156-0681-02 


A 


Fairchild 


4006BDCQR 


CMOS 


1-10 


CR 






















Motorola 


MC14006BCLDS 










156-0658-00 


11 


Amer Micro 


S6850P/C 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0682-00 


N 


Harris 


HD1-74C174 


: CMOS 


1-9 


CR 






■ 


Fairchild 


F6850PC/DC 












Natl Semic 


W74C174J 












■ 


Hitachi 


HD46850P/C 


























■ 


Motorola 


MC6850P/L 








156-0682-01 


X 




74CT74 


CMOS 




NP 




156-0658-01 


D 


Amer Micro 


S6850C/E-L 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0682-02 


A 


Natl Semic 


W74C174NA+/JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 








Fairchild 


6850DCQR 








156-0683-00 


N 


Signetics 


N8T37N 


TTL 




CR 








Motorola 


MC67608P 








156-0683-01 


N 




8T37B 


TTL 




CR 




















A 


Natl Semic 


LM323K 


Linear 


3-1 


CR 




156-0659-00 


U 


Motorola 


MCM3953 


MOS 




DL 


















156-0659-01 




Motorola 


SCM3949P 






NP 




A 


Natl Semic 


LM725CN 


Op Amp 


3-4 


CR 




156-0660-00 


U 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


llEaMtll 


X 




LM725C 


Op Amp 




DL 




156-0660-01 












LS 


156-0685-02 


X 




LM725C 


Op Amp 




DL 




156-0661-00 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


156-0685-03 


A 


Natl Semic 


LM725CN/A+ 


Op Amp 


3-4 


CR 


















156-0686-00 


A 


RCA 


CA3130S 


Op Amp 


3-4 


CR 




156-0661-01 












LS 


















156-0662-00 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


156-0686-01 


N 


RCA 


CA3130S 


Op Amp 


3-4 


PP 




156-0662-01 












LS 


156-0686-02 


A 


RCA 


CA3131SX 


Op Amp 


3-4 


CR 




156-0663-00 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


156-0687-00 


A 


Motorola 


MCI 01 13 


ECL 


1-11 


CR 




156-0663-01 












LS 


156-0687-01 


A 


Motorol a 


SC22689P1T3 


ECL 


1-n 


CR 


















156-0688-00 


A 


Motorola 


MC10135L 


ECL 


1-11 


CR 




156-0664-00 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


















156-0664-01 


u 


Motorol a 


SCM3954P 






NP 


156-0688-01 


A . 


-Fairchild 


SL81652 


ECL 


1-n 


CR 




156-0664-02 












LS 






Motorola 


SC22689L135 










156-0665-00 


u 


Motorol a 


MCM6590L 


MOS 




DL 






Signetics 


10135FB 










156-0665-01 












NP 


156-0689-00 


X 


Intel 


C2704 


Mem Sel Guide 




NP 


















156-0689-01 












NP 




156-0665-02 












LS 


















156-0666-00 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


156-0689-02 












NP 




156-0666-01 












LS 


156-0689-03 












NP 




156-0667-00 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


156-0690-00 


X 


Fairchild 


74S02PC 


TTL 




NP 




156-0667-01 




Motorola 


SCM3957P 






NP 






Natl Semic 


W174S02N 




























Signetics 


N74S02N 










156-0667-02 












LS 






Texas Instr 


SN74S02N 










156-0668-00 


u 


Motorola 


MCM6590L 


MOS 




DL 


















156-0668-01 








A.* 




LS 


















156-0668-02 




Motorola 


SCM3897L 


MOS 




NP 
















156-0669-00 


u 


Motorol a 


MCM6590L 


MOS 




DL 




























» LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 1 
















OF CATALOG. 


THIS INDICATES 


ITEM IS OBSOLETE. 


NOT RECOMMENDED FOR NEW 






-JL 












DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 







« NOT CURRENT VENDOR 



IS FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 
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i 


156-0690-01 


X 




74S02 


TTL 




NP 


156-0690-02 


X 


Texas Instr 


SN74S02J/N 


TTL 




CR 


156-0690-03 


A 


Fairchild 


74S02PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DH74S02NA+/JA+ 












Signetics 


N74S02NB/FB 












Texas Instr 


SH74S02NP3/JP4 








156-0691-00 


N 


«Almac-Strom 


SN74S381N/0 


HL 


1-14 


CS 






Monolithic 


MHISN745381 












Texas Instr 


SN74S381N/0 








156-0691-01 


N 




74S381 


TTL 




NP 


156-0691-02 


A 


Monolithic 


SN74S381J 


TTL 


> 


CR 






Texas Instr 


SN74S381J 








156-0691-03 


X 




74S381J 


TTL 




DL 


156-0692-00 


N 


-Fairchild 


74S183PC/0C 


TTL 


1-19 


CR 






Monolithic 


74S183N/D 












««Natl Semic 


DM74S182N 












Signetics 


N74S183N/F 












Texas Instr 


SN74S182N/J 








156-0692-01 


N 




74S182 


TTL 


1-19 


CR 


156-0692-02 


A 


Monolithic 


74S182N/D 


TTL 


1-19 


CR 






Signeti cs 


N74S182NB/FB 












Texas Instr 


SN74S182NP3/JP4 








156-0693-00 


X 


AMD 


SN74SL39N 


TTL 




NP 






Fairchild 


74S139PC 












Natl Semic 


DM74S139N 












Signetics 


N74S139N 












Texas Instr 


SN74S139N 








156-0693-01 


X 




74S139 


HL 




NP 


156-0693-02 


A 


AMD 


SN74S139NB/JB 


TTL 


1-16 


CR 






Fairchild 


74S139PCQR/DCQR 












Natl Semic 


DM74S139NA+/JA+ 












Signetics 


N74S139NB/FB 












Texas Instr 


SN74S139NP3/JP4 








156-0694-00 


X 


AMD 


SN74S138N 


TTL 




NP 






Fairchild 


74S138PC 












Natl Semic 


DM74S138N 












Signetics 


N74S138N 












TExas Instr 


SN74S138N 








156-0694-01 


X 




74S138 


TTL 




NP 


156-0694-02 


A 


AMD 


SN74S138JB 


TTL 


1-16 


CR 






Fairchild 


74S138DCQR 












Natl Semic 


DM74S138JA+ 












Signetics 


N74S138FB 












Texas Instr 


SN74S138JP4 








156-0695-00 


X 


Signetics 


2606-B1 


Mem Sel Guide 




LR 


156-0695-01 


N 




2606B-1 


Mem Sel Guide 




CR 


156-0696-00 


X 


Texas Instr 


SN74265N 


TTL 




NP 


156-0696-01 


X 




74265 


TTL 




NP 


156-0696-02 


N 


Texas Instr 


SN74265JP4 


TTL 


1-18 


CR 


156-0697-00 


N 


Natl Semic 


DM741 94N 


TTL 


1-20 


CS 






Signetics 


N74194N 












Texas Instr 


SN74194N 








156-0697-01 


X 




74194 


HL 




DL 


156-0698-00 


N 


AMD 


AM9101BPC 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 






-Intel 


B2101A-4 












-Signetics 


2101-lN 








156-0698-01 


N 


AMD 


AM9101BDC 


Mem Sel Guide 


1-6 


CS 






Intel 


B2101A-4 












Signetics 


2101-1N 








156-0699-00 


N 


Fairchild 


723HM 


Linear 


3-1 


CR 


156-0699-01 


N 


Fairchild 


UA723HMQB 


Linear 


3-1 


CR 






Natl Semic 


LM723H/883 












Silicon Gen 


SG723T 








156-0700-00 


N 


Natl Semic 


LM741H 


Op Amp 




CS 






-Signetics 


UA741T 








156-0700-01 


A 


RCA 


CA741S 


Op Amp 




CR 


156-0701-00 


A 


AMD 


AM74S251N 


TTL 




CR 






Natl Semic 


DM74S251N 












Signetics 


N74S251B 












Texas Instr 


SN74S251N 








156-0702-00 


A 


Natl Semic 


DM74LS366N/J 


TTL 


1-14 


CR 






Texas Instr 


SN74LS366N/J 








156-0702-01 


A 


Natl Semic 


DM74LS366NA+/JA+ 


TTL 


1-14 


CR 






Texas Instr 


SN74LS366NP3/JP4 








156-0703-00 


X 


Fairchild 


74S64PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74S64N 












Signetics 


N74S64N 












Texas Instr 


SN74S64N 
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156-0703-01 


X 




74S64 


TTL 




NP 


156-0703-02 


A 


Fairchild 


74S64PCQR/DCQR 


TTL 




CR 






Signetics 


N74S64NB/FB 












Texas Instr 


SN74S64N3/J4 








156-0704-00 


A 


Motorol a 


MC14046CP 


Spec Funct 




CR 


156-0704-01 


N 


Motorola 


MC14046CP 


Spec Funct 




CR 


156-0705-00 


A 


Motorola 


SC62438L 


ECL 


1-11 


CS 






Plessey 


SP1651B 








156-0706-00 


N 


Texas Instr 


SN74221N 


TTL 


1-19 


CR 


156-0706-01 


N 




74221 


TTL 


1-19 


CR 


156-0706-02 


N 


Texas Instr 


SN74221NP3/JP4 


TTL 


1-19 


CR 


156-0707-00 


X 


Fairchild 


74S86PC/DC 


TTL 




NP 






Natl SEmIc 


DM74S86N/J 












Signetics 


N74S86N/F 












Texas Instr 


SN74S86N/J 








156-0707-01 


X 




74S86 


TTL 




NP 


156-0707-02 


X 




74S86 


TTL 




DL 


156-0707-03 


A 


Fairchild 


74S86DCQR/PCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM74S86NA+/JA+ 












Signetics 


N74S86NB/FB 












Texas Instr 


SN74S86NP3/0P4 








156-0708-00 


N 


AMD 


AM2708DC 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 






«Intel 


C2708 












Motorola 


MCM2708L 












«Natl Semic 


MM2708Q 








156-0709-00 


U 


Intel 


AOlll 


MOS 




LR 


156-0710-00 


U 


Gen Instr 


16K7-301 


MOS 




CR 






Intel 


C8316 








156-0711-00 


X 


Elec Arrays 


EA42303SG 


MOS 




CM 


156-0712-00 


u 


Motorola 


SCM3842P 


MOS 




NP 


156-0712-01 












LS 


156-0713-00 


u 


Motorola 


SCM3843P 


MOS 




NP 


156-0713-01 




Motorola 


SCM3893L 






CS 


156-0714-00 


u 


Motorol a 


SCM3844P 


MOS 




NP 


156-0714-01 












LS 


156-0715-00 


u 


Motorol a 


SCM3845P 


MOS 




NP 


156-0715-01 




Motorola 








CS 


156-0716-00 


A 


Amer Micro 


S6810-A 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 






Motorola 


MCM6810S 








156-0716-01 


A 


ooAMI 


S6810-A 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 






Motorola 


MCM6810LDS 








156-0717-00 


N 


Analog Dev 


MP2321-01 


Linear 




CM 


156-0718-00 


X 


Fairchild 


74LS27PC 


TTL 1 




NP 






Natl Semic 


DM74LS27N 












Signetics 


N74LS27N 












Texas Instr 


SN74LS27N 








156-0718-01 


X 




74LS27 


TTL 




NP 


156-0718-02 


X 




74LS27 


ni 




DL 


156-0718-03 


A 


Fairchild 


74LS27PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Motorola 


SN74LS27NDS/JDS 












Signetics 


N74LS27NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS27NP3/JP4 








156-0719-00 


A 


Analog Dev 


AD7533LN 


Spec Funct 


2-2 


CR 






Micro Sys 


MP7520LN 








156-0719-01 


A 


Natl Semic 


DAC1020LCD/A+ 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-0720-00 


X 


Fairchild 


74LS368PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74LS368N 












Texas Instr 


SN74LS368N 








156-0720-01 


X 




74LS368 


TTL 




NP 


156-0720-02 


A 


Fairchild 


74LS368PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 






Motorola 


5N74LS368NDS/JDS 












Texas Instr 


SN74LS368NP3/JP4 








156-0721-00 


X 


Fairchild 


74LS132PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74LS132N 












Signetics 


N74LS132N 












Texas Instr 


SN74LS132N 








156-0721-01 


X 




74LS132 


TTL 




NP 


156-0721-02 


A 


Fairchild 


74LS132PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Motorola 


SN74LS132NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS132NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS132NB/FB 






J 






Texas Instr 


SN74LS132N3/J4 






U 



NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 



A = Acceptable 
N == Not Recommended 
U = Undefined 
X = Do Not Use 












INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 
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PART NUMBER 


i 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 




1 


PART NUMBER 


i 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


$5 

ST 


156-0721-03 


X 




74LS132 


TTL 




OL 




156-0733-02 


A 


Motorola 


SN74LS221NDS/JDS 


TTL 


1-19 


CR 


156-0721-04 


X 




74LS132 


HL 




DL 








Texas Instr 


SN74LS221N3/J4 








156-0722-00 


X 


Fairchild 


74LS12PC 


TTL 




NP 




156-0733-03 


N 


Texas Instr 


SN74LS221N/J 


TTL 


1-19 


CR 






Natl Semic 


DM74LS12N 










156-0734-00 


N 


Fairchild 


74LS295PC/DC 


TTL 


1-20 


CR 






Signetics 


N74LS12A 














Natl Semic 


DM74LS295N/J 












Texas Instr 


SN74LS12N 














Signetics 


N74LS295N/F 




























Texas Instr 


SN74LS295N/0 








156-0722-01 


X 




74LS12 


TTL 




NP 


















156-0722-02 


A 


Motorol a 


SN74LS12NDS/JDS 


HL 


1-18 


CR 




156-0734-01 


N 




74LS295A 


TTL 


1-20 


CR 






Natl Semic 


DM74LS12NA+/0A+ 










156-0734-02 


A 


Fairchild 


74LS295APCQR/DCQR 


TTL 


1-20 


CR 






Texas Instr 


SN74LS12NP3/JP4 














Signetics 


N74LS295BNB/FB 








156-0723-00 


A 


Analog Dev 


AD7511DIKN/KD 


Spec Funct 


2-3 


CR 








Texas Instr 


SN74LS295BNPe/JP4 
























156-0735-00 


X 


Natl Semic 


DM74LS75N 


TTL 




NP 


156-0723-01 


A 




AD7511 


Spec Funct 


2-3 


CR 








Signetics 


N74LS74N 








156-0724-00 


X 


Fairchild 


74LS05PC/DC 


TTL 




NP 








Texas Instr 


SN74LS75N 












Motorola 


74LS05N/J 




























Natl Semic 


DM74LS05N/0 










156-0735-01 


X 




74LS75 


TTL 




KliH 






Signetics 


N74LS05N/F 










156-0735-02 


A 


Motorola 


SN74LS75NDS/JDS 


TTL 


1-19 


likB 






Texas Instr 


SN74LS05N/J 














Natl Semic 


DM74LS75NA+/JA+ 




























Signetics 


N74LS75NB/FB 








156-0724-01 


X 




74LS05 


TTL 




Vm 


■ 






Texas Instr 


SN74LS75NP3/JP4 








156-0724-02 


A 


Fairchild 


74LS05PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 




1 




















Motorol a 


SN74LS05NDS/JDS 










156-0736-00 


X 


Fairchild 


74LS42PC 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74LS05NA+/JA+ 














Natl Semic 


DM74LS42N 












Signetics 


N74LS05NB/FB 














Signetics 


N74LS42N 












Texas Instr 


SN74LS05NP3/JP4 














Texas Instr 


SN74LS42N 
























156-0736-01 


X 




74LS42 


TTL 




NP 


156-0725-00 


U 


Natl Semic 


MM5213NCUQ/N 


MOS 




LR 


















156-0726-00 


u 


Natl Semic 


MH5213N/PR0.2 


MOS 




LR 




156-0736-02 


A 


Fairchild 


74LS42PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 


156-0727-00 


X 


Fairchild 


74LS196PC 


TTL 




NP 








Motorola 


SN74LS42NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS196N 














Natl Semic 


DM74LS42NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS196N 














Signetics 


N74LS42NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS196N 














Texas Instr 


SN74LS42NP3/JP4 








156-0727-01 


A 


Fairchild 


74LS196PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 




156-0737-00 


X 


Natl Semic 


DM8574N 


Mem Sel Guide 




DL 






AMD 


SN74LS196NB2/JB2 










156-0738-00 


X 


AMD 


SN74S174N 


TTL 




NP 






Motorola 


SN74LS196NDS/JDS 














Fairchild 


9S174/74S174PC 












Signetics 


N74LS196NB/FB 














Texas Instr 


SN74S174N 


.... 










Texas Instr 


SN74LS196NP3/JP4 










156-0738-01 


X 




74S174 


HL 




NP 


156-0728-00 


X 


Fairchild 


74LS09PC/DC 


TTL 




NP 




156-0738-02 


N 


AMD 


SN74S174J 


TTL 




DL 






Natl Semic 


DM74LS09N/J 














Signetics 


N74S174F 












«S1gnetics 


N74LS09N 










156-0738-03 


N 


AMD 


SN74S174J 


TTL 


1-17 


CR 






Texas Instr 


SN74LS09N/0 














Signetics 


N74S174F 








156-0728-01 


X 




74LS09 


m 




NP 








Texas Instr 


SN83202J 








156-0728-02 


A 


Fairchild 


74LS09PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 




156-0738-04 


El 


Texas Instr 


SN74S174JP4 


TTL 


1-17 


CR 






Motorola 


SN74LS09NDS/JDS 










156-0739-00 


D 


Fairchild 


74S32PC 


TTL 




NP 






Texas Instr 


SN74LS09NP3/JP4 












H 


Signetics 


N74S32N 








156-0729-00 


N 


Natl Semic 


DM80L98N 


TTL 




CR 






PI 


Texas Instr 


SN74S32N 








156-0729-01 


N 


Natl Semic 


DM80L98NA+/JA+ 


TTL 




CR 




156-0739-01 


B 




74S32 


TTL 




NP 


156-0730-00 


X 


Fairchild 


74LS33PC/DC 


TTL 




NP 




156-0739-02 




Fairchild 


74S32DCQR/PCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Motorola 


SN74LS33N/J 














Signetics 


N74S32NB/FB 












«^atl Semic 


DM74LS33N 














Texas Instr 


SN74S32NP3/JP4 












Signetics 


N74LS33N/F 










156-0740-00 


N 


Motorola 


MC3459P 


TTL 


1-16 


XE 






Texas Instr 


SN74LS33N/J 










156-0740-01 


X 




MC3459 


TTL 




CR 


156-0730-01 


X 




74LS33 


TTL 




NP 




156-0740-02 


N 




3459 


TTL 


1-16 


MP 


156-0730-02 


A 


Fairchild 


74LS33PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 




156-0741-00 


N 


^AMD 


93L16PC 


TTL 




CR 






Motorola 


SN74LS33NDS/JDS 














Fairchild 


93L16PC/DC 












Signetics 


N74LS33NB/FB 










156-0741-01 


N 


Fairchild 


93L16 


TTL 




CR 






Texas Instr 


SN74LS33NP3/JP4 










156-0742-00 


IS 


Natl Semic 


LM318N 


Op Amp 


3-3 


CR 






















Texas Instr 


LM318P 








156-0731-00 


X 


Motorola 


SN74LS76AN/J 


TTL 




NP 






■ 
















Natl Semic 


DM74LS76N/J 










156-0742-01 






LM318N 


Op Amp 


3-3 


CR 






Signetics 


N74LS76N/F 










156-0742-02 


eI 


Natl Semic 


LM318N/A+ 


Op Amp 


3-3 


CR 






Texas Instr 


SN74LS76AN/J 












■ 


Texas Instr 


LM318P3 








156-0731-01 


X 




74LS76 


TTL • 




NP 




156-0743-00 




Motorola 


MC10186L 


ECL 


1-11 


CR 


















156-0743-01 


H 


Motorola 


MC10186L1 


ECL 


1-n 


CR 


156-0731-02 


A 


Motorola 


SN74LS76NP3/JP4 


TTL 


1-17 


CR 






















Natl Semic 


DM74LS76NA+/JA+ 










156-0744-00 


N 


•AMD 


SN74S194N 


TTL 


1-20 


CR 






Signetics 


N74LS76NB/FB 














Fairchild 


74F194PC/DC 












Texas Instr 


SN74LS76NP3/JP4 














Texas Instr 


74S194N/J 








156-0732-00 


A 


Fairchild 


74LS170PC 


HL 


1-19 


CS 




156-0744-01 


N 




74S194 


HL 


1-20 


CR 






Natl Semic 


DM74LS170N 










156-0744-02 


fm 




74S194 


TTL 




DL 






Signetics 


N74LS170B 












H 
















Texas Instr 


SN74LS170N 










156-0744-03 


D 


Texas Instr 


SN74S1940 


TTL 


1-20 


CR 


















156-0744-04 




Texas Instr 


SN74S194NP3/JP4 


HL 


1-20 


CR 


156-0732-01 


N 




74LS170 


HL 


1-19 


DL 




156-0745-00 


u 


“Fairchild 


4069DC 


CMOS 




NP 


156-0733-00 


X 


Motorola 


SN74LS221N/0 


HL 




NP 






H 


Motorola 


MC14069UBCL 












Natl Semic 


DM74LS221N/J 












■ 


RCA 


CD4069UBF 












Texas Instr 


SN74LS221N/J 












■ 












156-0733-01 


X 




74LS221 


TTL 




NP 








* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 



NOT CURRENT VENDOR. 



§S FOR STATUS CODES. SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


Qi 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


$5 

ST 




PART NUMBER 


HQ 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 




156-0745-01 


1 


Motorola 


MC14069UBCLD 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0765-01 


X 




74S169 


TTL 










RCA 


CD4069UBFX 










156-0765-02 


N 


Texas Instr 


SN92570J 


TTL 






156-0745-02 


■ 










SC 




156-0765-03 


N 




74S169 


TTL 


1-15 




156-0746-00 


Q 


Motorola 


MC10158P 


ECL 


1 -n 


CR 




156-0765-04 


A 


Texas Instr 


SN74S169N3 


TTL 


1-15 




156-0746-01 


u 


Motorol a 


MC10158P1/L1 


ECL 


1-11 


CR 




156-0765-05 


X 


Texas Instr 


SN74S169JP4 


TTL 




DL 


156-0746-02 












SC 




156-0766-00 


A 


-Harris 


HD1-74C32 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0747-00 


u 


Motorola 


SCM3965P 


MOS 




NP 








Natl Semic 


MH74C32J/N 








156-0747-01 












LS 




156-0766-01 


N 




74C32 


CMOS 




CR 


156-0748-00 


u 


Motorola 


SCM3966P 


MOS 




NP 




156-0766-02 


A 










MP 


156-0748-01 












LS 




156-0767-00 


N 


Hitachi 


HD14572UBC 


CMOS 


1-9 


CR 






















Motorola 


MC14572UBCP/L 








156-0749-00 


X 


Motorola 


MC14435FL 


Linear 




OB 


















156-0750-00 


X 


Harri s 


HD1-74C221 


CMOS 




OB 




156-0767-01 


X 




14572 


CMOS 




PP 


156-0750-01 


X 




74C221 


CMOS 




OB 




156-0767-02 


A 


Motorola 


MC14572UBCLD 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0750-02 


A 


Natl Semic 


MM74C221J/A+ 


CMOS 


1-10 


CR 




156-0768-00 


N 


AMD 


SN74LS194AN 


TTL 


1-20 


CR 


156-0751-00 


X 


Motorola 


MC1405L 


Linear 




OB 








Fairchild 


74LS194APC 




























Texas Instr 


SN74LS194AN 








156-0752-00 


X 


-Mitel 


SIL14518BF 


CMOS 




NP 






















Motorol a 


MC14518BCL 










156-0768-01 


11 


Fairchild 


74LS194APCQR/DCQR 


TTL 


1-20 


CR 






Natl Semic 


CD14518BCJ 












M 


Texas Instr 


SN74LS194ANP3/JP4 








156-0752-01 


A 


Motorol a 


MC14518BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0769-00 


fm 


Signetics 


N82S115F 


Mem Sel Guide 




CR 






Natl SEmic 


MM14518BCJA+ 










156-0769-01 


n 




82S115 






NP 


















156-0770-00 


N 


Natl Semic 


LF356H 


Op Amp 


3-4 


CR 


156-0753-00 


N 


RCA 


CD4086BF 


CMOS 


1-9 


CR 








-Texas Instr 


LF356L 








156-0753-01 


X 


Fairchild 


4086BDCQR 


CMOS 




OB 






















RCA 


CD4086BFX 










156-0770-01 


KM 




LF356 


Op Amp 




NP 


156-0754-00 


N 


-Mitel 


SIL4002BF 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0770-02 


Ifl 


Natl Semic 


LF356H/A+ 


Op Amp 


3-4 


CR 






Motorol a 


MC14002BCL 










156-0771-00 


In 


Fairchild 


F10160DC 


ECL 


1-12 


CS 






RCA 


CD4002BF 












■1 


Motorol a 


MC10160L 




























Signetics 


10160F 








156-0754-01 


N 




4002 


CMOS 


1-9 


CR 








“Texas Instr 


SN10160J 








156-0754-02 


□ 


Motorola 


MC14002BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






|H 














II 


RCA 


CD4002BFX 










156-0771-01 


H 


Fairchild 


F10160DCQR/PCQR 


ECL 


1-12 


PP 


156-0755-00 


Q 


Motorola 


SC62473 


ECL 




CR 








Motorola 


MC10160P1/L1 










H 


Signetics 


10216 










156-0772-00 


u 


Motorola 


SCM3865P/L 






NP 




■ 














156-0773-00 


u 


Motorola 


SCM3866P/L 






NP 


156-0755-01 


H 




10216 


ECL 




CR 




156-0774-00 


U 


Motorola 


SCM3867P/L 


MOS 




NP 


156-0756-00 


N 


«M1 tel 


SIL4028BF 


CMOS 


1-9 


CR 






















Motorola 


MC14028BCL 










156-0775-00 


u 


Motorola 


SCM3868P/L 


MOS 




NP 






RCA 


CD4028BF 










156-0776-00 


u 


Motorola 


SCM3869P/L 


MOS 




LS 


156-0756-01 


A 


Motorola 


MC14028BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 




156-0777-00 


u 


Elec Arrays 


P8308A-72B 


MOS 




NP 






RCA 


CD4028BFX 














Motorol a 


SCM44601L 
























156-0778-00 


U 


Elec Arrays 


P8308A-729 


MOS 




DL 


156-0757-00 


A 


Fairchild 


FI 0211 DC 


ECL 


1-12 


CR 








Motorola 


SCM44602P/L 












Motorola 


MC10211P/L 




























-Signetics 


1021 IN 










156-0779-00 


U 


Elec Arrays 


P8308A-730 


MOS 




DL 






-Texas Instr 


SN10211N/J 














Motorola 


SCM44603P/L 








156-0757-01 


A 


Fairchild 


SL81653 


ECL 


1-12 


CR 




156-0780-00 


U 


Elec Arrays 


P8308A-731 


MOS 




DL 






Motorola 


MC10211P1/L1 i 










156-0781-00 


u 


Elec Arrays 


P8308A-732 


MOS 




DL 


















156-0782-00 


u 


Elec Arrays 


P8308A-733 


MOS 




DL 


156-0758-00 


A 


-Fairchild 


F10172DC 


ECL 


1-11 


CS 






















Motorola 


MC10172L 










156-0783-00 


A 


Natl Semic 


LM399 


Linear 


3-1 


CR 






Signetics 


10172F 










156-0783-01 


N 


Comp Concpts 




Linear 


3-1 


CR 






-Texas Instr 


SN10172J 














Natl Semic 


LM399H/A+ 








156-0758-01 


A 


-Fairchild 


SL81654 


ECL 


1-11 


CR 




156-0784-00 


N 


-AMD 


SN74LS163N 


TTL 


1-15 


CR 






Motorola 


MC10172P1/L1 














Signetics 


N74LS163N/F 




























Texas Instr 


SN74LS163AN/J 








156-0759-00 


A 


Fairchild 


F10103PC/DC 


ECL 


1-11 


CR 






















Motorola 


MC10103L/P 










156-0784-01 


N 




74LS163 


TTL 


1-15 


CR 






Signetics 


10103B/F 










156-0784-02 


A 


Natl Semic 


DM74LS163ANA+ 


TTL 


1-15 


CR 






“Texas Instr 


SN10103N/J 














Texas Instr 


SN74LS163ANP3 








156-0759-01 


X 




10103 


ECL 




NP 




156-0785-00 


N 


Intersil 


IM5610CJE/CPE 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 






















-Natl Semic 


DM8578N 








156-0759-02 


A 


Fairchild 


SL81655 


ECL 


1-11 


CR 








-Texas Instr 


SN74S288J 












Motorola 


SC22689P103 
























156-0760-00 


X 


Fairchild 


F10175DC 


ECL 




NP 




156-0786-00 


X 


Motorola 


MC14070BCL 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC10T75L 














Natl Semic 


MM74C86N 












Signetics 


10175F 














RCA 


CD4070BF 












-Texas Instr 


SN10175J 










156-0786-01 


X 




4070 


CMOS 




NP 


















156-0786-02 


A 


Motorola 


MC14070BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0760-01 


A 


Fairchild 


SL81656 


ECL 


1-12 


CR 








Natl Semic 


MM4070BJA+ 












Motorola 


SC22689L175 














RCA 


CD4070BFX 








156-0761-00 


A 


-Fairchild 


10415ADC 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






















Motorola 


MCM10146L/ 










156-0786-00 


X 


Natl Semic 


DM80L97N 


TTL 




^ DL 








SCM30121L 










156-0787-01 


X 




80L97 


TTL 




DL 


















156-0788-00 


X 


AMD 


SN74LS162AN/J 


TTL 




NP 


156-0761-01 


A 


Motorola 


MCM10146L 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 








Motorola 


SN74LS162AN/J 








156-0762-00 


X 


Fairchild 


F10153DC 


ECL 




DL 








Signetics 


N74LS162AN/F 












Motorola 


MC10153L 














Texas Instr 


N74S162N/J 












Signetics 


10153F 




























Tpyac TncTr 


SN10153J 
























156-0763-00 


A 


Motorola 


MC14490VL 


CMOS 


1-10 


CR 
















156-0763-01 


N 




14490 


CMOS 


1-10 


CR 
















156-0763-02 


A 


Motorola 


MC14490BCLD 


CMOS 


1-10 


CR 
















156-0764-00 


U 


Motorola 


MCM68308 


MOS 




CR 


** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 






156-0765-00 


X 


Texas Instr 


SN74S169J 


TTL 




NP 






























A = Acceptable 






















mm* 


N * Not Recommended 











U = Undefined 
X = Do Not use 
























INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


NC 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


m 


i 


156-0788-01 


A 


Motorola 


SN74LS162NDS/JDS 


JJl 


1-15 


CR 






Natl Semlc 


DM74LS162NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS162NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS162NP3/JP4 








156-0789-00 


X 


Motorol a 


SN74LS165N 


TTL 




NP 






Texas Instr 


SN74LS165N 








156-0789-01 


X 




74LS165 


HL 




NP 


156-0789-02 


A 


Motorola 


SN74LS165NDS/JDS 


JJl 


1-20 


CR 






Texas Instr 


SN74LS165NP3/JP3 








156-0790-00 


N 


Motorol a 


MC689P 






CR 


156-0791-00 


U 


Motorola 


SCM3862L/P 


MOS 




LR 


156-0792-00 


U 


Motorola 


SCM3863L/P 






NP 


156-0793-00 


y 


Motorola 


MC14012BCL 






NP 




N 


RCA 


CD4012BF 








156-0793-01 


H 




4012 


CMOS 




NP 


156-0793-02 


n 


Motorol a 


MC14012BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4012BFX 








156-0794-00 


u 


Motorola 


SCM3864L/P 


MOS 




NP 


156-0795-00 


Q 


Fairchild 


4511BDC 


CMOS 




NP 




H 


Motorola 


MC14511BCL 










■ 


-RCA 


CD4511BF 








156-0795-01 


a 


Fairchild 


4511BDCQR 


CMOS 


1-9 & 10 


CR 






Motorola 


MC14511BCLD 












RCA 


CD4511BFX 








156-0795-02 












SC 


156-0796-00 


N 


RCA 


CD4094BF 


CMOS 


1-10 


CR 


156-0796-01 


A 


Motorola 


MC14094BCLD 


CMOS 


1-10 


CR 






RCA 


CD4094BFX 








156-0797-00 


X 


Intel 


P4002-2 


Mem Sel Guide 




CR 


156-0798-00 


X 


•AMD 


SN74LS153N/J 


TTL 




NP 






Fairchild 


74LS153PC/DC 












Signetics 


N74LS153N/F 












Texas Instr 


SN74LS153N/J 








156-0798-01 


X 




74LS153 


TTL 




NP 


156-0798-02 


A 


AMD 


SN74LS153NB/JB 


TTL 


1-15 


CR 






Fairchild 


74LS153PCQR/DCQR 












Motorola 


SN74LS153NDS/JDS 












Signetics 


N74LS153NB/FB 












Texas Instr 


SN/4LS153NP3/JP4 








156-0799-00 


X 


-Mitel 


SIL4017BF 


CMOS 




NP 






Motorol a 


MC14017BCL 












Natl Semlc 


MM4017BCJ 








156-0799-01 


A 


Motorola 


MC14017BCLD 


CMOS 


1-9 


iCR 






Natl Semic 


CD4017BCJA+ 








156-0800-00 


X 


Motorola 


MC14042BCL 


CMOS 




NP 






RCA 


CD4042BF 








156-0800-01 


A 


Motorol a 


MC14042BCLD 


CMOS 


1-10 


CR 






RCA 


CD4042BFX 








156-0801-00 


X 


Motorola 


MC14015BCL 


CMOS 




NP 






RCA 


CD4015BF 








156-0801-01 


A 


Motorola 


MC14015BCLD 


CMOS 


1-10 


CR 






RCA 


CD4015BFX 








156-0802-00 


X 


Natl Semic 


CD4016CJ 


CMOS 




OB 






RCA 


CD4016AF 








156-0803-00 


N 


Intel 


D4004 


uP 




CR 






Natl Semic 


INS4004 








156-0804-00 


X 


Fairchild 


74LS279PC/DC 


TTL 




NP 






Motorola 


74LS279N/J 












Texas Instr 


SN74LS279N/J 








156-0804-01 


X 




74LS279 


TTL 




NP 


156-0804-02 


A 


Fairchild 


74LS279PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 


I 




Motorola 


SN74LS279NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS279NA+/JA+ 












Texas Instr 


SN74LS279NP3/JP4 








156-0804-03 


X 




74LS279 


JJl 




OL 


156-0805-00 


X 


Texas Instr 


SNC5401J 


TTL 




CM 


156-0806-00 


X 


Texas Instr 


SNC5402J 


JJl 




CM 


156-0807-00 


X 


Texas Instr 


SNC5404J 


TTL 




CM 


156-0808-00 


X 


Texas Instr 


SNC5406J 


TTL 




CM 


156-0808-01 


X 




5406 


TTL 




DL 


156-0809-00 


X 


Texas Instr 


SNC5408J 


JJl 




CM 


156-0810-00 


X 


Texas Instr 


SNC5410J 


TTL 




CM 


156-0811-00 


X 


Signetics 


DM541 1J/883B 


TTL 




CM 


156-0812-00 


X 


Texas Instr 


SNC5412J 


TTL 




CM 



PART NUMBER 


** 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


*. 

PAGE NO. 


§§ 

ST 


156-0813-00 


X 


Texas Instr 


SNC5413J 


TTL 




CM 


156-0814-00 


X 


Texas Instr 


SNC5416J 


TTL 




CM 


156-0815-00 


X 


Texas Instr 


SNC5417J 


TTL 




CM 


156-0816-00 


X 


Texas Instr 


SNC5420J 


TTL 




CM 


156-0817-00 


X 


Texas Instr 


SNC5425J 


TTL 




CM 


156-0818-00 


X 


Texas Instr 


SNC5426J 


TTL 




CM 


156-0819-00 


X 


Texas Instr 


SNC5430J 


TTL 




CM 


156-0820-00 


X 


Texas Instr 


SNC5437J 


TTL 




CM 


156-0821-00 


X 


Texas Instr 


SNC5438J 


TTL 




CM 


156-0822-00 


X 


Texas Instr 


SNC5442AJ 


TTL 




CM 


156-0823-00 


X 


Texas Instr 


SNC5473J 


TTL 




CM 


156-0824-00 


X 


Texas Instr 


SNC5474J 


TTL 




CM 


156-0825-00 


X 


Texas Instr 


SNC5475J 


JJl 




CM 


156-0826-00 


X 


Texas Instr 


SNC5476J 


JJl 




CM 


156-0827-00 


X 


Texas Instr 


SNC5493J 


TTL 




CM 


156-0828-00 


X 


Texas Instr 


SNC54inj 


TTL 




CM 


156-0829-00 


X 


Texas Instr 


SNC54121J 


TTL 




CM 


156-0830-00 


X 


Texas Instr 


SNC54122J 


TTL 




CM 


156-0831-00 


X 


Texas Instr 


SNC54132J 


TTL 




CM 


156-0832-00 


X 


Texas Instr 


SNC54145J 


TTL 




CM 


156-0833-00 


X 


Texas Instr 


SNC54150J 


JJl 




CM 


156-0834-00 


X 


Texas Instr 


SNC54151J 


TTL 




CM 


156-0835-00 


X 


Texas Instr 


SNC54154J 


TTL 




CM 


156-0836-00 


X 


Texas Instr 


SNC54164 


TTL 




CM 


156-0837-00 


X 


Texas Instr 


SNC54175J 


TTL 




CM 


156-0838-00 


X 


Texas Instr 


SNC54177J 


TTL , 




CM 


156-0839-00 


X 


Texas Instr 


SNC54180J 


TTL 




CM 


156-0840-00 


X 


Texas Instr 


SNC54193J 


TTL 




CM 


156-0841-00 


X 


Texas Instr 


SN54197J 


TTL 




CM 


156-0842-00 


N 


Texas Instr 


SNC54H87J 


TTL 




CM 


156-0843-00 


X 


Texas Instr 


SNC5400J 


TTL 




CM 


156-0844-00 


X 


AMO 


SN74LS161N 


JJl 




NP 






Texas Instr 


SN74LS161AN 








156-0844-01 


X 




74LS161 


TTL 




NP 


156-0844-02 


A 


Hitachi 


HD74LS161P/C 


TTL 


1-15 


CR 






Motorola 


SN74LS161AND/JD 












Texas Instr 


SN74LS161ANP3/JP4 








156-0845-00 


X 


Natl Semic 


DM81 60N 


TTL 




1 CR 


156-0845-01 


X 




DM8160 


TTL 




' CR 


156-0845-02 


N 


Natl Semic 


DM8160N/A+ 






CR 


156-0846-00 


A 


Motorola 


MC7905CT 


linear 


3-1 


CR 






Natl Semic 


LM7905CT 












Silicon Geh 


SG7905CP 












Texas Instr 


UA7905KC 








156-0847-00 


A 


Motorola 


MC10145L 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


156-0847-01 


A 


Motorola 


SCM22690L145/ 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 








MC10145L0S 








156-0848-00 


A 


Motorola 


MC10212P/L 


ecl 


1-12 


CR 






-Signetics 


10212B 








156-0848-01 


A 


Motorola 


MC10212P1/L1 


ECL 


1-12 


PP 


156-0849-00 


A 


Motorola 


MC3446AP 


TTL 


1-16 


CR 


156-0850-00 


X 


Fairchild 


4702BDC 


CMOS 




NP 






Harris 


HDl -4702-9 








156-0850-01 


X 




34702 


CMOS 




NP 


156-0850-02 


A 


Fairchild 


4702BCDQR 


CMOS 


1-9 


CR 






Harris 


HD1-4702-B2118 








156-0851-00 


N 


Signetics 


N8T09A 


TTL 


1-17 


CR 


156-0851-01 


X 




N8T09A 


TTL 




CR 


156-0851-02 


N 


Signetics 


N8T09ANB/FB 


TTL 


1-17 


CR 


156-0852-00 


X 


Motorola 


SN74LS367AN/J 


TTL 




NP 






“Signetics 


.N74LS367N/F 












Texas Instr 


SN74LS367N/J 








156-0852-01 


X 




74LS367 


TTL 




NP 


156-0852-02 


X 


Motorol a 


SN74LS367NDS 


TTL 


1-16 


CR 






Texas Instr 


SN74LS367NP3 








156-0853-00 


A 


Motorola 


MLM358P1 1 


Op Amp 


3-3 


CR 






Natl Semic 


LM358N 










* 


^Signetics 


NE532 








156-0853-01 


u 




LM532N 1 


Op Amp 


3-3 


DL 


156-0853-02 


A 


Motorola 


LM358J ( 


Op Amp 


3-3 


CR 



♦ LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE. NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 



• NOT CURRENT VENDOR 



SS FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


m 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


S5 

ST 


156-0854-00 


A 


Natl Semic 


LM308AN 


Op Amp 


3-4 


CR 






Free. Mono 


0P-O8FP 












Silicon Gen 


SG308AY 








156-0854-01 


A 


-Motorola 


LM308AN0S 


Op Amp 


3-4 


CR 






Natl Semic 


LM308AN/A+ 












Prec. Mono 


PM308-027Z 












Silicon Gen 


SG308AY 








156-0855-00 


u 


Motorola 


SCM3889P 


MOS 




CM 


156-0856-00 


u 


Motorola 


SCM3890P 


MOS 




LS 


156-0857-00 


u 


Motorola 


SCM3891P 


MOS 




LS 


156-0858-00 


A 


Sill coni X 


DG201ACJ 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-0859-00 


N 


Monolithic 


HHI6306-1J 


Mem Sel Guide 




CR 


156-0860-00 


A 


Motorola 


MC10116L 


ECl 


1-12 


CR 






Signetics 


10116F 








156-0860-01 


X 




10116 


ECL 




CR 


156-0860-02 


A 


Motorol a 


MC10116P1 


ECL 


1-12 


CR 






Signetics 


10116N 








156-0861-00 


N 


-Fairchild 


74LS124 


Spec Funct 


2-3 


CR 






•"Motorola 


72LS124 












Texas Instr 


SN74LS629N/0 








156-0861-01 


A 


Texas Instr 


SN74LS629NP3/JP4 


Spec Funct 


1-20 & 
2-3 


CR 


156-0862-00 


X 


Mostek 


MK4096K-11 


Mem Sel Guide 




CR 






Motorol a 


MCM6604L 








156-0862-01 


N 




MCM6604 






CR 


156-0862-02 


N 


Motorol a 


MCM6604L 






DL 


156-0863-00 


A 


Motorola 


MCI 01 81 L 


ECL 


1-11 


CR 


156-0863-01 


A 


Motorola 


MCI 01 81 Ll 


ECL 


1-11 


CR 






Signetics 


10181FB 








156-0864-00 


A 


Motorol a 


MCI 4521 BCL 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0864-01 


A 


Motorola 


MCI 4521 BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






epNatl Semic 


MM14521BCJA+ 








156-0865-00 


X 


Fairchild 


74LS273PC/DC 


TTL 




NP 






Signetics 


N74LS273N/F 












Texas Instr 


SN74LS273N/J 








156-0865-01 


X 




74LS273 


TTL 




NP 


156-0865-02 


A 


Fairchild 


74LS273PCQR/DCQR 


TTL 


1-17 


CR 






Motorol a 


SN74LS273NDS/JDS 








» 




Signetics 


N74LS273NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS273NP3/JP3 








156-0866-00 


N 


Fairchild 


74LS133PC/DC 


TTL 


1-18 


CR 






Motorola 


SN74LS133N/J 








156-0866-01 


N 




74LS133 


TTL 


1-18 


CR 


156-0866-02 


A 


Fairchild 


74LS133PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Motorol a 


SN74LS133NDS/JDS 








156-0867-00 


X 


Intel 


D/C4009 


Multi Funct 




DL 






Natl Semic 


INS4009P/0 








156-0868-00 


X 


Intel 


D/C4008 


CMOS 




DL 






Natl Semic 


INS4008P/J 








156-0869-00 


N 


-Harris 


HD1-74C151 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C151J 








156-0869-01 


A 


Natl Semic 


MM74C151JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0870-00 


A 


Fairchild 


FIOOIOOC 


ECL 


1-11 


CR 


156-0870-01 


A 


Fairchild 


SL81658 


ECL 


1-11 


CR 


156-0871-00 


N 


Signetics 


2516N/CM215QN 


Mem Sel Guide 


1-4 


OB 


156-0872-00 


A 


Motorola 


MC7912CT 


Linear 


3-1 


CR 






Natl Semic 


LM7912CT 








156-0872-01 


A 


Fairchild 


UA7912UCQR 


Linear 


3-1 


CR 






Motorol a 


MC7912CTD 








156-0872-02 


A 




7912 


Linear 


3-1 


CR 


156-0873-00 


X 


AMD 


AM9130APC/ADC 


Mem Sel Guide 




CR 


156-0873-01 


X 




9130A 






OL 


156-0873-02 


X 




9130A 






CS 


156-0874-00 


N 


Fairchild 


74LS259PC 


TTL 


1-19 


CR 






Motorola 


SN74LS259N 












Texas Instr 


74LS259N 








156-0874-01 


X 




74LS259 


TTL 




NP 


156-0874-02 


A 


Fairchild 


74LS259PCQR/DCQR 


TTL 


1-19 


CR 






Motorola 


SN74LS259NDS/JDS 












Texas Instr 


SN74LS259NP3/JP4 








156-0875-00 


X 


Fairchild 


74LS51 PC/DC 


TTL 




NP 






Motorola 


SN74LS51N/J 












Natl Semic 


0M74LS51N/J 












Signetics 


N74LS51N/F 












Texas Instr 


SN74LS51N/J 









PART NUMBER 


ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


★ 

PAGE NO. 


S§ 

ST 


156-0875-01 


X 




74LS51 


TTL 




NP 


156-0875-02 


A 


Fairchild 


74LS51DCQR/PCQR 


TTL 


1-18 


CR 






Motorol a 


SN74LS51NDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS51NA+/0A+ 












Signetics 


N74LS51NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS51NP3/JP4 








156-0876-00 


N 


-Harris 


HD1-74C14 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C14 








156-0876-01 


A 


Natl Semic 


MM74C14JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0876-02 


X 


Motorola 


MC14584BCLD 


CMOS 




OB 






-RCA 


CD40106BFX 








156-0877-00 


A 


Intel 


D8251A 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0877-01 


A 


Intel 


Q/P/D8251A 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0877-02 


X 


AMD 


D/P8251 


Multi Funct 




CR 






NEC America 


mPD8251C/D 








156-0877-03 












SC 


156-0877-04 


A 


Intel 


P/D8251A 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0878-00 


X 


Motorol a 


MC1489L 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DS1489J 








156-0878-01 


A 


Motorol a 


MC1489LDS 


TTL 


1-16 


CR 


156-0878-02 












SC 


156-0879-00 


X 


Motorola 


MCI 488 


TTL 




NP 


156-0879-01 


A 


Motorol a 


MC1488LDS 


TTL 


1-16 


CR 


156-0879-02 












SC 


156-0880-00 


A 


Fairchild 


10231 DC 


ECL 


1-11 


CR 






Motorol a 


MCI 0231 L 








156-0880-01 


X 




10231 


ECL. 




DL 


156-0880-02 


A 


Fairchild 


SL81662 


ECL 


1-11 


CR 






Motorola 


SC22689P/L231 








156-0880-03 


A 




10231 


ECL 


1-11 


CR 


156-0880-04 












SC 


156-0881-00 


N 


Fairchild 


95400DC 


Mem Sel Guide 


1-5 


LR 


156-0882-00 


X 


Gen Instr 


RO- 3-251 3C6R-003 


MOS 




CR 


156-0883-00 


N 


Natl Semic 


0M74S196J 


TTL 


1-15 


CR 






Texas Instr 


74S196J 








156-0883-01 


N 


Motorol a 


SC22689P231 


TTL 


1-15 


CR 


156-0883-02 


N 


Natl Semic 


0M74S196JA+ 


TTL 


1-15 1 


CR 


156-0884-00 


X 


Digital Com 


KEVll i 


Linear 




DL 


156-0885-02 


U 


Gen Elec 


H11AX940 


Opto 




PP 


156-0885-03 


U 






Opto 




PP 


156-0886-00 


N 


Harris 


HD1-74C48 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C48J 








156-0886-01 


X 




74C48 


CMOS 




CR 


156-0886-02 


A 


Natl 


MM74C48JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0887-00 


X 


Harris 


HMl -6562-9 


Mem Sel Guide 




LR 


156-0887-01 


X 




HM6562 








156-0888-00 


X 


Natl Semic 


DS75494N 


TTL 




NP 


156-0888-01 


X 




75494 


TTL 




NP 


156-0888-02 


N 


Natl Semic 


DS75494N/A+ 


TTL 


1-17 


CR 


156-0889-00 


U 


AMD 


AM9208BDC 


MOS 




NP 


156-0890-00 


U 


AMD 


AM9208 


MOS 




NP 


156-0891-00 


U 


AMD 


AM9208BDC 


MOS 




CR 


156-0892-00 


U 


AMD 


P8303 


MOS 




CR 






Motorola 


MCM68308 








156-0893-00 


N 


Fairchild 


2102FPC/DC 


Mem Sel Guide 


1-6 


NP 






-Natl Semic 


2102N 












-Signetics 


N21F02B 








156-0893-01 


N 


Fairchild 


2102FDC/PC 


Mem Sel Guide 


1-6 


DL 






Natl Semic 


2102AN 








156-0893-02 












SC 


156-0894-00 


X 


Harris 


HD1-74C89 


CMOS 




OL 






Natl Semic 


MM74C89J 








156-0895-00 


X 


-Mitel 


SIL4020BF 


CMOS 




NP 






Motorol a 


MC14020BCL 












Natl Semic 


MM4020BCJ 








156-0895-01 


A 


Motorola 


MC14020BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4020BFX 









♦* NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N = Not Recommended 



U = Undefined 
X « Do Not Use 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER ' 



PART NUMBER 


ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


S§ 

ST 


156-0896-00 


X 


Motorola 


MC14553BCL 


CMOS 




NP 


156-0896-01 


A 


Motorola 


MC14553BCLD 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0897-00 


X 


Motorola 


MC14508BCL 


CMOS 




OB 


156-0898-00 


X 


Fairchild 


4556BDC 


CMOS 




NP 






Motorola 


MC14556BCL 












RCA 


CD4556BF 








156-0898-01 


A 


Fairchild 


4556BDCQR 


CMOS 


1-9 


CR 






Motorola 


MC14556BCL0 












RCA 


CD4556BFX 








156-0899-00 


U 


Gen Instr 


8316A-1303 






II9» 


156-0899-01 


U 




8316A-1303 








156-0900-00 


U 


Gen Instr 


8316A-4304 


MOS 




CR 


156-0900-01 


u 




8316A-4304 


MOS 




CR 


156-0901-00 


A 


RCA 


CA3060E 


Array 


3-2 & 5 


CR 


156-0902-00 


A 


Motorola 


MC1355P 


Linear 


3-1 


CR 


156-0903-00 


X 


«Intel 


D3624-4 


Mem Sel Guide 




LR 


156-0904-00 


A 


Harris 


HAO-0911-6 


Op Amp 




CR 






Signetics 


XNE5534CK 








156-0905-00 


N 


Fairchild 


93427DC 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-0906-00 


A 


Motorola 


MCI 357 


Linear 


3-1 


CR 


156-0907-00 




Motorola 


4N26 






CR 






Texas Instr 


4N26 








156-0908-00 


A 


Intersil 


ITS80006 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-0909-00 


A 


Intersil 


ITS80007 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-0910-00 


X 


Fairchild 


SL68104 


TTL 




NP 






Motorola 


SN74LS390N/J 












Texas Instr 


SN74LS390N/J 








156-0910-01 


X 




74LS390 


TTL 




NP 


156-0910-02 


A 


Fairchild 


74LS390PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Motorola 


SN74LS390NDS/JDS 












Texas Instr 


SN74LS390NP3/JP4 








156-0911-00 


U 


Natl Semic 


LF13202N 


CMOS 




DL 


156-0912-00 


A 


RCA 


CA3080E 


Op Amp 


3-5 


OB 


156-0912-01 


A 


RCA 


CA3080EX 


Op Amp 


3-5 


CR 


156-0913-00 


X 


Fairchild 


74LS377PC/DC 


TTL 




NP 






Motorola 


SH74LS377N/J 












Signetics 


N74LS377N/F 












Texas Instr 


SN74LS377N/0 








156-0913-01 


X 




74LS377 


TTL 




NP 


156-0913-02 


A 


Motorola 


SN74LS377NDS/LDS 


TTL 


1-17 


CR 






Signetics 


N74LS377NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS377NP3/JP4 








156-0914-00 


X 


«AMD 


SN74LS240N/J 


TTL 




NP 






Fairchild 


74LS240PC/DC 












Monolithic 


74LS240N/J 












Motorola 


SN74LS240N/J 












Signetics 


N74LS240N/F 












Texas Instr 


SN74LS240N/J 








156-0914-01 


X 




74LS240 


TTL 




NP 


156-0914-02 


A 


Fairchild 


74SL240PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 






Monolithic 


74LS240N/J 












Motorola 


SN74LS240NDS/JDS 












Signetics 


N74LS240NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS240NP3/JP4 








156-0914-03 


N 


«AMD 


74LS240N/J 


TTL 




CR 






Signetics 


CD2046N/F-03 








156-0915-00 


X 


Texas Instr 


SN74LS280N 


TTL 




NP 


156-0915-01 


X 




74LS280 


TTL 




NP 


156-0915-02 


A 


Texas Instr 


SN74LS280N3/J4 


TTL 


1-19 


CR 


156-0916-00 


X 


AMD 


DM81LS97N 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM81LS97N 








156-0916-01 


X 




81LS97 


TTL 




NP 


156-0916-02 


A 


AMD 


AM81LS97NB/JB 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM81LS97NA+/JA+ 








156-0917-00 


N 


Signetics 


N8881N 


Linear 




CR 


156-0918-00 


A 


Natl Semic 


LM321AH/A+ 


Op Amp 


3-4 


CR 


156-0919-00 


N 


Raytheon 


RC8271DD 


TTL 




PP 






aoSignetics 


N8271B 








156-0920-00 


A 


Fairchild 


101 61 DC 


ECL 


1-11 


CS 






Motorola 


MD10161L 








156-0920-01 


A 


Fairchild 


F10161DCQR/PC 


ECL 


1-11 


CR 






Motorola 


MC10161P1/L1 








156-0921-00 


A 


RCA 


CA3140S 


Op Amp 


3-4 


CR 


156-0921-01 


A 


DCA Reliab 




Op Amp 


3-4 


CR 






RCA 











PART NUMBER 


** 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


§S 

ST 


156-0921-02 


A 


RCA 




Op Amp 


3-4 


CR 


156-0922-00 


N 


“Fairchild 




TTL 




CR 






Natl Semic 














Signetics 














Texas Instr 










156-0922-01 


N 




74H05 


JIL 




CR 


156-0922-02 


N 




74H05 


TTL 


1-14 


MP 


156-0923-00 


A 


Motorola 


MC1697P. 


ECL 


1-12 


LS 


156-0924-00 


X 


Texas Instr 


TMS4051JL 


Mem Sel Guide 




DL 


156-0925-00 


X 


“Fairchild 




CMOS 




OB 






RCA 


CD4085BF 








156-0925-01 


X 


Fairchild 


4085BDC 


CMOS 




LR 


156-0925-02 


X 


RCA 


CD4085BFX 


CMOS 




OB 


156-0926-00 


A 


Fairchild 


VJA7824UC 


Linear 


3-1 


CR 






Motorol a 


MC7824CT 












“Natl Semic 


LM340T-24 












“Signetics 


uA78HV24CU 








156-0927-00 


A 


Motorola 


MC3410CL 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-0927-01 


N 




MC3410 


Spec Funct 


2-2 


DL 


156-0927-02 


X 




MC3410CL0 


Spec Funct 




CR 


156-0927-03 












PP 


156-0928-00 


N 


AMD 




TTL 


1-14 & 16 


CR 






Motorola 














Texas Instr 










156-0928-01 


N 




74LS243 


TTL 


1-14 & 16 


NP 


156-0928-02 


A 


AMD 




HL 


1-14 & 16 


CR 






Motorola 














Texas Instr 










156-0929-00 


N 


Texas Instr 


SN74159 


TTL ' 


1-16 


CR 


156-0930-00 


N 


Motorola 


SC75012P 


Linear 


3-1 


CR 


156-0931-00 


N 


Harris 


HD1-74C175 


CMOS 


1-9 


CR 






Natl Semic 


MM74C175J 








156-0931-01 


A 


Natl Semic 


W74C175JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0932-00 


U 


Natl Semic 


MM5243 


MOS 




LR 


156-0933-00 


A 


»Exar 


3524CN 


Linear 1 


3-1 


CR 






“RCA 


CA3524G 












Silicon Gen 


S69257 












-Texas Instr 


SG3524J 








156-0933-01 


A 1 


Silicon Gen 


SG9976 


Linear 


3-1 


CR 


156-0934-00 


A 


Texas Instr 


SN75152 


TTL 


1-16 


CM 


156-0934-01 


X 




74152 


TTL 




CM 


156-0935-00 


N 


T xas Instr 


TMS9900J 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0935-01 


N 


Texas Instr 


MP9534JL 


Multi Funct 




CR 


156-0935-02 


N 




9900 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0935-03 


N 


Texas Instr 


TMS9900-40J 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-0936-00 


A 


RCA 


CA3080AS/5 


Op Amp 


3-5 


CR 


156-0937-00 


A 


Analog Dev 


AD580LH 


Linear 


3-1 


CR 


156-0938-00 


N 


Harris 


HD1-74C10 


CMOS 


1-9 


PP 






Natl S mic 


W74C10J 








156-0938-01 


A 


Natl Semic 


MM74C10NA+/JA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0939-00 


X 


“AMD 


93L28PC 


I TTL 




L 






Fairchild 


93L28PC/DC 








156-0940-00 


X 


Intersil 


52S046 


TTL 




LR 


156-0941-00 


N 


Harris 


HD1-74C00 


CMOS 


1-9 


PP 






Natl Semic 


MM74C00J 








156-0941-01 


A 


Natl Semic 


MM74C00JA+/NA+ 


CMOS 


1-9 


CR 


156-0942-00 


X 




MC1391P 






DL 


156-0943-00 


N 


Elec Mem 


4804A 


Mem Sel Guide 


1-6 


LS 


156-0943-01 


N 


EMM 


EMM4804A 


Mem Sel Guide 


1-6 


CS 


156-0944-00 


X 


Motorola 


MC8505P 


MOS 




DL 


157-0945-00 


N 


“AMD 


AM8224D 


Multi Funct 


1-2 & 17 


CR 






Intel 


D8224 












Natl Semic 


DP8224J 












NEC Micro 


UPB8224D 








156-0945-01 


N 


“AMD 


AM8224DCB 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Intel 










156-0946-00 


A 


Natl Semic 


MM5321N 


MOS 


1-13 : 


CR 


156-0947-00 


N 


AMD 


AM8228D 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Intel 














“Natl Semic 


DP8228J 












“NEC Micro 


UP68228D 









* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 



« NOT CURRENT VENDOR. 



S5 FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 




156-0947-01 X 
156-0947-02 N 
156-0948-00 X 



156-0948-01 X 



8228 

Intel D8228-S4241 

Fairchild 74S175DC 

Texas Instr SN74S175J 
74S175 



Multi Funct 
Multi Funct 
TTL 



156-0948-02 A Fairchild I 74S175DCQR 



156-0949-00 X 
156-0950-00 A 
156-0950-01 X 



156-0950-02 X 
156-0951-00 X 



156-0951-01 X 



156-0951-02 A 



156-0952-00 X 
156-0952-01 X 



156-0953-00 X 



156-0953-01 X 



156-0953-02 A 



156-0953-03 N 



Texas Instr SN74S17504 
Monolithic 671 lOD 



MCM66750 

6575 



Motorola 
"Motorola 
Natl Semic 



MCM66750PDS/LDS 

SN74LS173N/J 

DM74LS173N/0 



Texas Instr SN74LS173N/J 
74LS173 



Motorola 
Natl Semic 



Texas Instr SN74LS173N3/J4 



Motorola 



MCM6581L 

MCM6581 



Fairchild 

Motorola 

Signetics 



74LS85PC/0C 

SN74LS85N/J 

N74LS85N/F 



Texas Instr SN74LS85N/0 
74LS85 



Fairchild 
Motorol a 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 



SL82266 

SN74LS85NDS/JDS 

OM74LS85NA+/0A+ 

N74LS85NB/FB 

SN74LS85NP3/0P4 



156-0954-00 N 



Motorola 
Natl Semic 
Texas Instr 
Intel 

Natl Semic 



SN74LS85J 

DM74LS85J 

SN74LS85J 

8080AC 

8080AD 



156-0954-01 X 
156-0955-00 X 



•AMD 

Fairchild 
Monolithic 
Signetics 
Texas Instr 



8080A 

SN74LS241N/J 
74LS241 PC/DC 
74LS241N/J 
N74LS241N/F 
SN74LS241N/J 



156-0955-01 X 
156-0955-02 A 



AMD 

Fairchild 

Monolithic 

Motorola 

Signetics 



156-0956-00 X 



AMD 

Monolithic 
Motorol a 
Signetics 



SN74LS244N/J 

SN74LS244N/J 

SN74LS244N/J 

SN74LS244N/F 



Texas Instr SN74LS244N/J 



156-0956-01 X 
156-0956-02 A 



AMD 

Monolithic 
Motorola 
Signetics 
Texas Instr 



156-0956-03 X 
156-0956-04 N 



156-0957-00 X 



156-0957-01 A 
156-0958-00 A 



156-0958-01 A 
156-0959-00 A 
156-0959-01 A 



AMD 

Signetics 

"AMD 

Natl Semic 
Natl Semic 
Analog Dev 
Burr- Brown 
Burr- Brown 
Burr- Brown 



156-0960-00 N 



156-0961-00 N 



"Natl Semic 
Texas Instr 
Motorola 
RCA 



156-0961-01 X 



74S471J 

TBP18S22 

MC14093BCL 

CD4093RF 

MC4093 



TTL 

Mem Sel Guide 



SN74LS173NDS/JDS TTL 
DM74LS173NA+/0A+ 



Mem Sel Guide 



1-14 CR 



Multi Funct 



Multi Funct 
TTL 



74LS241 

DM74LS241NB/JB 

74LS241PCQR/DCQR 

SN74LS241N/J 

SN74LS241NDS/JDS 

N74LS241NB/JB 



NP 

1-14 CR 



Texas Instr SN74LS241NP3/JP4 



74LS244 TTL 

SN74LS244NB/JB TTL 

SN74LS244N/J 

SN74LS244NDS/JDS 

N74LS244NB/FB 

SN74LS244NP3/0P4 



NP 

1-14 CR 



74LS244 

N74LS244NB/JB 

N74LS244NB/FB 

SN74LS169N 

DM74LS169N/J 

DM74LS169NA+/JA+ 

AD5001B 

2D131 

2D131 

DAC80-CBI-V 

DAC-80-CBI-V 



TTL 

Spec Funct 



Spec Funct 
Spec Funct 



Mem Sel Guide 



PART NUMBER ND VENDOR 



* S§ 

PAGE NO. ST 



156-0961-02 A 



156-0961-03 X 
156-0961-04 
156-0962-00 N 



156-0963-00 N 
156-0964-00 U 
156-0965-00 N 



156-0965-01 



156-0965-02 U 
156-0966-00 X 
156-0966-01 A 
156-0967-00 A 
156-0968-00 A 



156-0968-01 X 
156-0968-02 N 



156-0969-00 N 
156-0969-01 X 



156-0969-02 N 
156-0970-00 X 



156-0970-03 A 



156-0971-00 X 
156-0972-00 N 



156-0972-01 X 
156-0972-02 U 
156-0972-03 U 



156-0975-03 



Motorol a 
RCA 



156-0972-04 X 
156-0972-05 U 
156-0973-00 N 



156-0974-00 U 
156-0975-00 X 



156-0975-01 N 
156-0975-02 A 



156-0976-00 A 
156-0977-00 A 
156-0978-00 U 



156-0979-00 U 
156-0980-00 U 
156-0981-00 U 
156-0982-00 X 



156-0982-01 X 
156-0982-02 N 



MC14093BLDS CMOS 

CD4093BFX 

4093B CMOS 



Multi Funct 



Fairchild FSC35392 



Intel 

Motorola 

Intel 



D3242/S6624 

MC3242AL 

3242 



Multi Funct 
MOS 

Multi Funct 



Multi Funct 



Intel 

Texas Instr 
Texas Instr 
Analog Dev 
"Intel 
ITT 

Mostek 
Nippon Elec 



D3242-S6625 

SN74S260N 

SN74S260NP3 

A0561J 

2117-3 

4116-3J/3D 

MK4116J-3 

416-2 



Multi Funct 

HL 

TTL 

Spec Funct 
Mem Sel Guide 



Mostek MK4116P-3 

Eaton-Pacifc 

Microtest 

Fairchild F9401DC 
Fairchild 9401 



Fairchild 

Fairchild 

Motorola 

Signetics 



F9401DCQR 

74LS26PC/DC 

SN74LS26N/J 

N74LS26N/F 



Texas Instr SN74LS26N/J 



Fairchild 
Signetics 
Texas Instr 
Intel 
"Intel 
Mostek 



74LS26PCQR/DCQR 

N74LS26NB/FB 

SN74LS26NP3/JP4 

P/D3604L-6 

2104A-4 

MK4027-4 



Mostek 

Intel 

Eaton-Pacifc 
Geo Reliab 
Intel 

Microtest 

Mostek 



MK4027-4 

2104A-4 



INT2104A-4 



Intel 

Intel 

"Arrow Elect 
"Kami 1 ton -Av 
Signetics 



2104A-4 

2104A-4 

N82S2708F 

N82S2708F 

N82S2708F 



UA741MJG 

SN74LS299N/J 



Texas Instr SN74LS299N/J 
74LS299 



AMD 

Hitachi 

Signetics 

Harris 

Motorola 



SN74LS299NB/JB 

74LS299P/C 

N82S181F 

HA2-2655-5 

SCM37226P/L 



Motorola 
Motorola 
Motorol a 
"AMD 

Fairchild 
Monolithic 
Signetics 
•Texas Instr 



SCM37227P/L 

SCM37228P/L 

SCM37229P/L 

SN74LS374JTB 

74LS374PC/DC 

SN74LS374N/J 

N74LS374N/F 

SN74LS374N/J 



Mem Sel Guide 
Mem Sel Guide 



Mem Sel Guide 



Mem Sel Guide 
Mem Sel Guide 



Texas Instr SN74LS299NP3/JP4 



Signetics 
"Fairchild 
"Monolithic 
"Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 







DL 


! 




CS 


Mem Sel Guide! 


1-7 


CR 


Op Amp 




DL 


TTL 




NP 


TTL 




DL 


TTL 


1-20 


CR 


TTL 


1-20 


CR 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


Op Amp 


3-3 


CR 


MOS 




NP 


MOS 




NP 


MOS 




NP 


MOS 




NP 


TTL 




NP 



74LS374 TTL 

74LS374PC/DCQR TTL 

SN74LS374N/J 

DM74LS374NA+/JA+ 

N74LS374NB/FB 

SN74LS374N3/J4 



** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 



A = Acceptable 
N = Not Recommended 
U *= Undefined 
X * Do Not Use 






1-18 CR 



DL 

1-4 CS 



^-28 










INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER . 



PART NUMBER 



156-0982-03 A 



156-0983-00 A 

156-0983-01 A 
156-0983-02 A 



156-0983-03 
156-0983-04 
156-0984-00 X 

156-0984-01 X 

156-0985-00 X 



156-0985-01 A 



156-0985-02 X 
156-0986-00 X 
156-0986-01 X 
156-0986-02 X 
156-0987-00 N 

156-0987-01 N 
156-0987-02 N 
156-0988-00 X 



156-0989-00 X 



156-0989-01 X 
156-0989-02 A 



156-0990-00 X 
156-0990-01 A 
156-0990-02 
156-0991-00 A 
156-0991-01 A 
156-0992-00 N 



156-0993-00 N 
156-0993-01 A 
156-0993-02 N 
156-0994-00 X 



156-0994-01 X 
156-0994-02 A 



156-0995-00 N 
156-0996-00 N 



156-0996-01 A 



156-0997-00 N 
156-0998-00 N 
156-0998-01 A 

156-0999-00 N 



Fairchild 
Monolithic 
Natl Semic 
Signetics 



74LS374PCQR/DCQR TTL 
SN74LS374N/J 
DM74LS374NA+/JA+ 
N74LS374NB/FB 



1-17 CR 



Texas Instr SN74LS374N3/04 

Mostek MK3880J-4 

Zilog Z-80A 

Mostek MK3880P-4/0-4 

Mostek 3880N-4 

Zilog Z-80A-CPU-PS 



AMD 

•Signetics 

Signetics 

Fairchild 

Motorola 

Signetics 

Fairchild 

Motorola 

Signetics 



Signetics 

Signetics 

Signetics 

AMD 

AMD 

AMD 

Natl Semic 
•Signetics 
Silicon Gen 

Fairchild 
Natl Semic 
•Texas Instr 

Fairchild 
Motorola 
Natl Semic 
Texas Instr 

Fairchild 
Texas Instr 
Fairchild 
Texas Instr 



27LS00DC 

N82S116F 

N82S116F 

74LS260PC/DC 

SN74LS260N/J 

N74LS260N/F 

74LS260PCQR/DCQR 

SN74LS260NDS/JDS 

N74LS260FB/NB 

74LS260 

2650A-I 

2650A-I 

2650-A-l-I 

9140BDC 

9140BDC 

9140BDC 

LM340T-15 

UA78HV15CU 

SG7815ACP 

74LS670PC/DC 

DM74LS670N/J 

SN74LS670N/J 

74LS670N 

74LS670PCQR/0CQR 

SN74LS670NDS/JDS 

DM74LS670NA+/JA+ 

SN74LS670NP3/JP4 

74LS136PC 

SN74LS136N 

74LS136PCQR/DCQR 

SN74LS136NP3/JP4 



Multi Funct 

Multi Funct 
Multi Funct 



Mem Sel 6u1d 



CR 

1-2 CR 



TTL 

Multi Funct 
Multi Funct 
Multi Funct 
Mem Sel Guide 

Mem Sel Guld 
Mem Sel Guld 
Linear 



NP 

1-19 CR 



1-18 CR 



Fairchild uA78L05AWC Linear 

Motorola MC78L05ACPD 

Fairchild yA78L05AWCQR Linear 

Motorola MC78L05ACPD 

Intel 03245 TTL 



Texas Instr 
Texas Instr 
Texas Instr 
Fairchild 
Hitachi 
Motorola 
Texas Instr 



SN74LS362N 

SN74LS362J4 

TIM9904-40J 

74LS1 51 PC/DC 

HD74LS151P/C 

74LS151N/J 

SN74LS151N/J 



Multi Funct 
Multi Funct 
Multi Funct 
TTL 



1-2 & 16 PP 
1-2 & 16 CR 
1-2 & 16 CR 



Fairchild 
Hitachi 
Motorola 
Texas Instr 

Signetics 

AMD 

Motorola 

Signetics 

AMD 

Motorola 

Signetics 

Signetics 
Motorol a 
Motorola 
Signetics 
Signetics I 
Motorola 



74LS151 TTL 

74LS151PCQR/DCQR TTL 

HD74LS151P/C 
SN74LS151NDS/JDS 
SN74LS151NP3/JP4 

N8T16N/F TTL 

N8T26AF HL 

MC6880/8T26L 
8T26AF 

N8T26ADCB TTL 

MC6880ALD/8T26ALE 

N8T26AFB 

N8T15A TTL 

MC6887/MC8T97L TTL 

8T97LDS TTL 

N8T97FB 

N8T98F TTL 

MC6888/MC8T98L 



1-17 OT 
1-17 CR 



1-17 CR 



PART NUMBER 



li 



156-0999-01 



I 



VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


Motorola 


8T98LDS 


TTL 


1-14 


Signetics 


N8T98FB 






NEC Micro 


0411D-2 


Mem Sel Guide 




Texas Instr 


ZA3240/TMS4732JL 


MOS 




•Elec Arrays 


EA8332A-PC/377A 


MOS 




Texas Instr 


TMS4732/AZ3241 






Texas Instr 


TMS/AZ3242 


MOS 




•Elec Arrays 


EA8332A-PC/378A 


MOS 




Texas Instr 


TMS4732/AZ3243 






Texas Instr 


TMS4732 


MOS 




Texas Instr 


TMS4732 


MOS 




Texas Instr 


TMS473a 


MOS 




Texas Instr 


TMS4732 


MOS 




Texas Instr 


TMS4732JL/ZA3239 


MOS 




•Elec Arrays 


EA8332A-PC/379A 


MOS 




Texas Instr 


TMS4732/ZA3238 






Texas Instr 


TMS4732 


MOS 




“Elec Arrays 


EA8332A-PC/380A 


MOS 




Texas Instr 


TMS4732/AZ3238 






AMD 


S6852E 


Multi Funct 


1-2 


Motorol a 


SC67702L 






Texas Instr 


SN74S280N/J 


TTL 




Texas Instr 


SN74S280NP3/JP4 


TTL 


1-19 


Signetics 


N74109B 


TTL 


1017 


Texas Instr 


SN74109N 






Natl Semic 


LM3900N 


Op Amp 


3-3 


AMD 


AM2716 


Mem Sel Guide 


1-7 


Fujitsu 


MBM2716 






Intel 


D2716 






•Natl Semic 


MM2716Q 






•Synertek 


SYC2716 






Motorola 


MC6885/MC8T95L 


m 


1-14 


Signetics 


8T95F 






Motorola 


MC8T95LDS 


TTL 




Fairchild 


10210DC 


ECL 




Motorola 


MC10210P/L 








10210 


ECL 




Fairchild 


SL81663 


ECL 


1-12 


Motorol a 


SC22689P210 






Motorola 


MC1021 OLD/PD 






Motorola 


MC10134P/L 


ECL 


1-11 


Motorol a 


MC1097P/L 


ECL 


1-12 


Motorola 


SC22689P197 


ECL 


1-12 


Motorola 


MC10165L 


ECL 


1-12 


Signetics 


N10165F 






Motorola 


SC22689L165 


ECL 


1-12 


Signetics 


10165FB 






Fairchild 


10166DC 


ECL 




Motorola 


MC10166L 






Fairchild 


10166DCQR 


ECL 


1-n 


Motorola 


SC22689L166 






Burr- Brown 


DAC60-12 


Spec Funct 


2-2 


Datel-Inters 


DAC660 








DAC60-12 


Spec Funct 




•AMD 


SN74LS242N/J 


TTL 


1-14 & 16 


Motorola 


SN74LS242N/J 






Texas Instr 


SN74LS242N/J 








74LS242 


TTL 


1-14 & 16 


AMD 


SN74LS242NB/JB 


TTL 


1-14 & 16 


Motorola 


SN74LS242NDS/JDS 






Texas Instr 


SN74LS242NP3/JP4 






Natl Semic 


DM74LS154N 


TTL 




Signetics 


N74LS154N 








74LS154 


TTL 




Natl Semic 


DM74LS154NA+ 


TTL 


1-16 


Texas Instr 


SN74LS154N/P3 








74LS154 


TTL 




Mostek 


MK4027J-3 


Mem Sel Guide 


1-4 



156-1000-00 
156-1001-00 I U 
156-1002-00 U 



156-1003-00 U 
156-1004-00 U 

156-1005-00 U 
156-1006-00 U 

156-1007-00 U 
156-1008-00 U 
156-1009-00 U 
156-1010-00 U 



156-1010-01 
156-1011-00 U 
156-1012-00 U 

156-1013-00 



156-1014-00 
156-1014-01 N 
156-1015-00 N 

156-1016-00 

156-1017-00 



156-1018-00 

156-1018-01 

156-1019-00 



156-1019-01 

156-1019-02 

156-1019-03 

156-1020-00 

156-1021-00 

156-1021-01 

156-1021-02 

156-1022-00 



156-1022-01 

156-1023-00 

156-1023-01 



156-1024-00 

156-1024-01 
156-1025-00 I N 



156-1025-01 I N 
156-1025-02 



156-1026-00 



156-1026-01 
156-1026-02 

156-1026-03 N 
156-1027-00 N 



♦ LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE. NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 



NOT CURRENT VENDOR 



il FOR STATUS CODES. SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

flK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


** 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


i 


156-1027-01 


N 


Mostek 


MK4027J-3 






CR 


156-1027-02 


N 




MK4027J-3 






CR 


156-1028-00 


A 


AMD 


SM9114BDC 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 






Intel 


2114/2114AL-4 








156-1028-01 


A 


Intel 


2114AL-4 


Mem Sel Guide 


1-6 


LR 


156-1028-02 


U 




2114 






NP 


156-1029-00 


N 


AMD. 


AM2909ADC 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Motorola 


MC2909LC 












Natl Semic 


IDH2909AJC 








156-1029-01 


A 


AMD 


AM2909ADC 


Multi Funct 


1-2 


PP 






Natl Semic 


IDM2909AJC 








156-1030-00 


A 


Fairchild 


F100141FC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1030-01 


X 




100141 


ECL 




DL 


156-1030-02 


A 




100141 


ECL 


1-12 


CR 


156-1030-03 












PP 


156-1031-00 


A 


«»Fairchild 


1001 31 FC 


ECL 


1-11 


CR 






Hitachi 


HD100131F 








156-1031-01 


X 




F100131FCQR 


ECL 




DL 


156-1031-02 


X 


Fairchild 


F100131FCQR 


ECL 




DL 


156-1031-03 


N 




100131 


ECL 




CR 


156-1031-04 












PP 


156-1032-00 


A 


Fairchild 


F100102FC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1032-01 


X 


Fairchild 


F100102FCQR 


ECL 




DL 


156-1032-02 


A 




100102 


ECL 


1-12 


CR 


156-1032-03 












PP 


156-1032-04 












MP 


156-1033-00 


A 


Fairchild 


F100114FC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1033-01 


X 




10014 


ECL 




DL 


156-1033-02 


X 


Fairchild 


F100114FCQR 


ECL 




DL 


156-1033-03 


A 




100114 


ECL 




CR 


156-1034-00 


A 


Fairchild 


FI 001 01 FC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1034-01 


A 


Fairchild 


FIOOIOIFCQR 


ECL 


1-12 


PP 


156-1034-02 


A 




100101 


ECL 


1-12 


CR 


156-1034-03 












PP 


156-1035-00 


X 


Fairchild 


10405DC 


Mem Sel Guide 




DL 






Motorol a 


MCM10147L 








156-1035-01 


N 


Fairchild 


10405DC 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 






Motorola 


SCM22690L147/ 














MC10147LDS 








156-1036-00 


A 


Intel 


D8253-5 


Multi Funct 


1-2 


CR 






NEC Micro 


UPD8253D-5 








156-1036-01 


A 


Intel 


QD8253 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1037-00 


A 


Motorola 


MCM10139 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 






-Signetics 


10139F 1 








156-1038-00 


A 


Fairchild 


F10016DC 


ECL 


1-n 


CR 


156-1038-01 


A 


Fairchild 


SL81660 


ECL 


1-11 


CR 


156-1039-00 


N 


AMD 


AM2857PC 


MOS 


1-13 


CR 


156-1039-01 


N 




AM2857 


MOS 


1-13 


CR 


156-1039-02 


X 




AM2857 


MOS 




NP 


156-1040-00 


N 


Texas Instr 


SN74S51N/J 


TTL 


1-18 


CR 


156-1040-01 


N 




74S51 


TTL 


1-18 


CR 


156-1040-02 


N 


Texas Instr 


SN74S51NP3/JP4 


TTL 


1-18 


CR 


156-1041-00 


X 


Signetics 


74S85F 


TTL 




NP 






Texas Instr 


SN74S85J 








156-1041-01 


X 




74S85 


TTL 




NP 


156-1041-02 


A 


Signetics 


N74S85FB 


TTL 


1-14 


CR 






Texas Instr 


SN74S85JP4 








156-1042-00 


N 


AMD 


AM9130BDC 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 


156-1042-01 


X 


. 


91 308 






DL 


156-1043-00 


A 


AMD 


AM2901BDC 


Multi Funct 


1-2 


CR 






-Motorola 


MC2901ALD 












Natl Semic 


IDM2901A-1JC 








156-1043-01 


N 


AMD 


AM2901BDC 


Multi Funct 




PP 






-Natl Semic 


IDM2901A-2DC 








156-1043-02 


N 


AMD 


AM2901DCB 


Multi Funct 


1-2 


CR 






-Motorola 


MC2901ALD 








156-1043-03 


A 


AMD 


AM2901BDCB 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1044-00 


N 


AMD 


SN74S161J 


TTL 


1-15 


CR 






-Fairchild 


F93S16DC 








156-1044-01 


A 


AMD 


AM74S161JTB 


TTL 


1-15 


CR 






Fairchild 


F93S16DCQR 








156-1045-00 


X 


Fairchild 


74LS298PC/DC 


TTL 




NP 






Texas Instr 


SN74LS298N/J 








156-1045-01 


A 


Fairchild 


74LS298PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Motorola 


SN74LS298NDS/JDS 












Texas Instr 


SN74LS298NP3/JP4 









PART NUMBER 


** 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


1 


156-1046-00 


X 


Natl Semic 


DM745374J 


TTL 




NP 






Texas Instr 


SN74S374J 








156-1046-01 


X 




74S374 


TTL 




NP 


156-1046-02 


A 


-AMD 


74S374JTB 


TTL 


1-17 


CR 






Texas Instr 


SN74S3740P4 








156-1047-00 


N 


Harris 


HDl 6600-5 


TTL 




CR 


156-1047-01 


X 




6605 


TTL 




DL 


156-1048-00 


N 


Monolithic 


SN74S182J 


TTL 


1-19 


CR 






Signetics 


N74S182F 












Texas Instr 


SN74S1820 








156-1048-01 


N 




74S182 


TTL 


1-19 


CR ! 


156-1048-02 


A 


Monolithic 


SN74S182J 


TTL 


1-19 


CR 






Signetics 


N74S182FB 












Texas Instr 


SN74S182JP4 








156-1049-00 


N 


AMD 


AM25S08DC 


TTL 




CR 


156-1049-01 


X 




25S08 


Op Amp 




DL 


156-1050-00 


N 


Digital Eq 


1909058 


TTL 




CS ^ 






“Fairchild 


74H21DC 












“Natl Semic 


DM74H210 






- ! 






“Signetics 


N74H21F 












“Texas Instr 


SN74H21J 








156-1051-00 


N 


Intel 


B2101A-2 


Mem Sel Guide 




CS 






Signetics 


21012N 650NS 








156-1052-00 


N 


Intel 


B2101A-4 


Mem Se1 Guide 




CS 






Signetics 


21 01 -IN 500NS 








156-1053-00 


N 


Digital Eq 


1909713 


TTL 




CS 






Signetics 


N8815N/F 








156-1054-00 


N 


Natl Semic 


DM8556N 


TTL 


1-15 


CR 


156-1054-01 


N 


Natl Semic 


DM8556NA+/JA+ 


TTL 


1-15 


CR 


156-1055-00 


X 


Digital Eq 


8640 


TTL 




CR 






Natl Semic 


DS8640N 








156-1056-00 


A 


Motorola 


MC1514L 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-1057-00 


U 


Amer Micro 


AM9295 


MOS 




DL 


156-1058-00 


N 


AMD 


SN74S240J 


TTL 


1-14 


CR 






Monolithic 


74S240J 












Texas Instr 


SN74S240J 1 








156-1058-01 


A 


AMD 


SN74S240JB i 


TTL 


1-14 


CR 






Monolithic 


74S240JSCR ! 




i 








Texas Instr 


SN74S240JP4 | 


i 






156-1059-00 


X 


Fairchild 


74LS109PC/DC ' 


TTL 




NP ■ 






“Signetics 


N74LS109N/F | 












Texas Instr 


SN74LS109AN/J 








156-1059-01 


A 


Fairchild 


74LS109PCQR/DCQR 


TTL 


1-17 


CR 






Hitachi 


HD74LS109P 












Motorola 


SN74LS109ANDS/JDS 












Natl Semic 


DM74LS109NA+/OA+ 






■i 






Texas Instr 


SN74LS109ANP3/JP4 








156-1060-00 


U 


Harris 


HMl -6508-9 


MOS 




DL i 






Intersil 


IM6508-I-E 








156-1061-00 


X 


Fairchild 


74S109PC/DC 


TTL 




NP ^ 


156-1061-01 


X 




74S109 


TTL 




NP ’ 


156-1061-02 


A 


Fairchild 


74S109PCQR/DCQR 


TTL 


1-17 


CR 


156-1062-00 


N 


AMD 


AM25S18DC 


TTL 


1-19 


CR 


156-1062-01 


N 




25S18 


TTL 




DL 


156-1062-02 


N 


AMD 


AM25S18DCB 


TTL- 


1-19 


CR 


156-1063-00 


X 


Fairchild 


93S47DC 


TTL 




DL 


156-1063-01 


A 


Fairchild 


93S47DCQR 


TTL 


1-14 


CR 


156-1063-02 


X 




93S47DC 


TTL 




DL 


156-1064-00 


N 


AMD 


SN74S157N/J 


TTL 


1-15 


CR 






Signetics 


N74S157B/F 












Texas Instr 


SN74S157N/J 








156-1064-01 


N 




74S157 


TTL 


1-15 


CR 


156-1064-02 


A 


AMD 


SN74S157JB 


TTL 


1-15 


CR 






Signetics 


N74S157FB 












Texas Instr 


SN74S157JP4 








156-1065-00 


N 


AMD 


SN74LS373N/J 


TTL 


1-19 


CR 






“Fairchild 


74LS373PC/DC 












Raytheon 


74LS373N/J 












Texas Instr 


SN74LS373N/J 

i 

1 









** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N “ Not Recommended 
U *= Undefined 
X = Do Not Use 










INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



156-1065-01 A 

156-1066-00 X 
156-1067-00 U 
156-1067-01 



156-1068-01 U 
156-1069-00 U 
156-1070-00 U 
156-1070-01 U 

156-1071-00 U 
156-1072-00 U 
156-1073-00 U 
156-1074-00 U 
156-1074-01 U 

156-1075-00 U 
156-1076-00 U 
156-1077-00 U 
156-1078-00 U 
156-1078-01 U 

156-1079-00 U 
156-1079-01 U 
156-1080-00 X 



156-1080-01 N 



156-1083-00 N 



156-1084-00 



156-1085-01 

156-1085-02 



156-1088-00 A 
156-1088-01 N 
156-1088-02 A 



156-1096-00 U 
156-1097-00 U 



156-1108-00 

156-1108-01 



IQ 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


M 


m 


AMD 


AM74LS373PCB/DCB 


TTL 


1-19 


CR 




Texas Instr 


SN74LS373NP3/JP4 








X 


Motorol a 


MC8507 


uP Sup 




CS 


u 


Motorol a 


MCM68316EL/P 


MOS 




CR 












DL 


u 


Motorol a 


HCH68316EL/P 


MOS 




NP 


u 










CR 


u 


Motorola 


HCH68316EL/P 


MOS 




CR 


u 


Motorol a 


MCM68316EL/P 


MOS 




NP 


u 










CR 


u 


Motorola 


MCM68316EL/P 


MOS 




CR 


u 


Motorol a 


MCM68316EL/P 


MOS 




CR 


u 


Motorola 


HCH68316EL/P 


MOS 




CR 


u 


Motorola 


MCM68316EL/P 


MOS 




NP 


u 










CR 


u 


Motorola 


MCM68316EL/P 


MOS 




CR 


u 


Motorol a 


MCH68316EL/P 


MOS 




CR 


u 


Motorol a 


MCM68316EL/P 


MOS 




CR 


u 


Motorola 


MCH68316EL/P 


MOS 




NP 


u 










CR 


u 


Motorola 


MCM68316EL/P 


MOS 




NP 


u 










CR 


X 


Fairchild 


7407PC/DC 


TTL 




NP 




Natl Semic 


DM7407N/J 










«S1gnetics 


N7407N 










Texas Instr 


SN7407N/J 








N 


Fai rchlld 


7407PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 


CR 




Natl Semic 


DM7407NA+/JA+ 










Texas Instr 


SN7407NP3/0P4 








N 


Motorola 


MC944L 


TTL 




CS 


N 


Motorola 


MC936L 


TTL 




CS 


N 


Natl Semic 


DM741 07NA+/JA+ 


TTL 


1-17 


CR 




Signetics 


N74107NB/FB 










Texas Instr 


SN74107NP3/JP4 








A 


AMD 


82S62N/J 


TTL 


1-19 


PP 




Signetics 


N82S62N/F 








A 


Fairchild 


F100164FC 


ECL 


1-n 


CR 

PP 


A 




100164FC 


ECL 


1-11 


PP 


X 


Motorol a 


MC6875P/L 


Multi Funct 




CR 


1 u 


-AMD 


C8085A 


MOS 




LR 




Natl Semic 


MM5213N/J 








1 A 


AMD 


C8085A 


Multi Funct 


1-2 


CR 




Intel. 


D8085A 








N 


AMD 


D/P8085AB 


Multi Funct 


1-2 


CR 




Intel 


QD/P8085A-S4447 








A 


AMD 


D8085A-2 


Multi Funct 


1-2 


CR 




Intel 


08085A-2 


















MP 


U 


Amer Micro 




MOS 




NP 


u 


Amer Micro 




MOS 




NP 


U 


Amer Micro 




MOS 




OB 


U 


Amer Micro 




MOS 




DL 


U 


Amer Micro 




MOS 




NP 


U 


Amer Micro 




MOS 




NP 


u 


Amer Micro 




MOS 




NP 


u 


Amer Micro 




MOS 




NP 


u 


Amer Micro 




MOS 




NP 


u 


Amer Micro 




MOS 




NP 


u 


Texas Instr 


TMS4732 


MOS 




DL 


u 


Elec Arrays 


P/C8308A-750 


MOS 




CR 






TMS27160L 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 




\ CA09 A IIO 1^1 








u 


Motorola 


MCM68316EL/EP 


MOS 




CR 


u 


Motorola 


MCM68316EL/EP 


MOS 




CR 


u 


Motorola 


MCM68316EL/EP 


MOS 




CR 


u 


Motorola 


MCM68316EL/EP 


MOS 




CR 


u 


Motorola 


MCM68316E/L 


MOS 




DL 


u 


Motorola 


MCM68316E/P 


MOS 




DL 


I X 


-Fairchild 


74LS92P 


TTL 




NP 




Texas Instr 


SN74LS92N/J 








X 




74LS92 


TTL 




DL 


: A 


Texas Instr 


SN74LS92NP3/JP4 


TTL 


1-15 


CR 


1 X 


Natl Semic 


DM74S188CHJ/N 


TTL 




CR 




-Texas Instr 


SN7488AJ/N 






MM 



PART NUMBER 



156-1110-00 

156-1111-00 

156-1111-01 

156-1111-02 



156-1112-00 
156-1113-00 
156-1114-00 
156-1114-01 
156-1115-00 N 

156-1116-00 U 
156-1117-00 U 
156-1118-00 
156-1119-00 N 
156-1120-00 N 

156-1121-00 N 
156-1122-00 N 
156-1123-00 N 
156-1124-00 N 
156-1125-00 

156-1126-00 



156-1126-01 



156-1126-02 

156-1127-00 



156-1127-01 N 

156-1127-02 N 
156-1128-00 U 
156-1129-00 U 



Natl Semic 
Motorola 



DS8856N 

SN74LS245N/0 



Texas Instr SN74LS245N/J 
74LS245 



Monolithic 

Motorola 



SN74LS245J 

SN74LS245JDS 



156-1131-00 

156-1132-00 

156-1133-00 

156-1133-01 

156-1133-02 

156-1134-00 

156-1134-01 

156-1135-00 

156-1136-00 

156-1137-00 

156-1138-00 

156-1139-00 

156-1140-00 

156-1141-00 

156-1142-00 

156-1143-00 

156-1144-00 

156-1145-00 

156-1146-00 

156-1147-00 



156-1147-01 

156-1149-00 

156-1149-01 

156-1150-00 



156-1150-01 

156-1151-00 

156-1152-00 

156-1152-01 

156-1153-00 



AMD 

"Intel 

Intersil 

Intel 

Intel 
Motorola 
Motorol a 



156-1130-00 U Motorola 



Motorola 
Amer Micro 
Motorola 



RCA 

RCA 

Amer Micro 
Amer Micro 
Amer Micro 

Amer Micro 

AMD 

AMD 

AMD 

AMD 

AMD 

AMD 

AMD 

Intersil 

Motorola 

RCA 

-Motorola 

RCA 

Natl Semic 
Natl Semic 
Motorol a 
Natl Semic 

Motorola 
Natl Semic 
Motorola 
Motorola 
Natl Semic 



AM91L14BDC 

D2114L-4 

IM7114LCJN 

INT2114L 

2114L 

MCM68316E/L 

SCM44872L/ 

MCM68316E/L 

MCM68316E/L 

MCM68316E/L 
Cl 0439 
MC3448AP/AL 
MC3448 
MC3448 

CA3140EX 
CA3140AE 
S6831B 
S6831B 
$6831 B 

S6831B 

AM9208BDC 

AM9208BDC 

AM9208BDC 

AM9208BDC 

AM9208BDC 

AM9208BDC 

AM9208BDC 

IM5604CDE 

MCI 391 P 

CA1391G 

MCI 391 P 

MCI 391 P 

LF351N 

LT351N/A+ 

MC79L05ACP 

LM79L05ACZ 

MC79L05ACP 

DM74S288J 

MC14538BCL 

MC14538BCLDS 

MM5740AAC/D 





* 


S§ 


TYPE 


PAGE NO. 


ST 


TTL 




DL 


TTL 




NP 


TTL 




NP 


TTL 


1-14 & 16 


CR 



Texas Instr SN74LS2450P3 

Mostek MK4027P-2 

Intel D4289 

RCA CA3160E 

RCA CA3160E/5 

RCA TA6993 

Amer Micro S831B 

Amer Micro S831B 

Motorol a MCI 4433PD 

Texas Instr 158097N 
Texas Instr 15861N 

Texas Instr SN74LS378N3/J4 
Texas Instr 
Texas Instr 
Texas Instr 
ITT Semic 

Nippon uPC311C 

Silicon Gen SiS311M 
Texas Instr LM311P 
Silicon Gen S6311Y 
Texas Instr LM3110G4 



Mem Sel Guide 1-4 
Multi Funct 
Op Amp 
Op Amp 
CMOS 



MOS 

MOS 

Spec Funct 

TTL 

TTL 




Spec Funct 



Spec Funct I 2-3 ICR 



Mem Sel Guide 1-6 CR 



MOS 

NMOS 

Multi Funct 
Multi Funct 
Multi Funct 



DL 

CR 

1-3 & 16 CR 
1-16 CR 
1-16 CR 



MOS 

MOS 

MOS 

Mem Sel Guide 1-7 
Linear 3-1 



Linear 

Mem Sel Guide] 

CMOS 

CMOS 

MOS 



* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 

« NOT CURRENT VENDOR. 



IS FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 


















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 





m 






— 




* 




1 












* 


S§ 


PART NUMBER 




VENDOR 


VENDOR NO. 


I TYPE 


PAGE NO. 




■ 


PART NUMBER 


HQ 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


ST 


156-1154-00 


u 


Motorola 


MC14433P 


Linear 






SC 




156-1195-00 


N 


AMD 


AM26S02PC/DC 


TTL 


1-19 


CR 


156-1155-00 


u 


SonyTek 


UPC151C 








SC 








»Hamilton-Av 


26S02PC 








156-1156-00 


a 


Natl Semic 


LF356N 






3-4 


CR 




156-1195-01 


N 


AMD 


AM26S02PCB/DCB 


TTL 


1-19 


CR 


156-1156-01 


n 


Natl Semic 


LF356N/A+ 


Op Amp 




3-4 


CR 




156-1196-00 


X 


AMD 


SN74S181N/J 


TTL 




DL 


156-1157-00 


u 


Elec Arrays 


EA43357 


MOS 






CM 








Texas Instr 


SN74S181N/J 








156-1158-00 


u 


Elec Arrays 


EA43356 


MOS 






CM 




156-1197-00 


N 


Texas Instr 


SN74S299J 


TTL 


T-20 


CR 


156-1159-00 


X 


Kil il'J 


SCL4029B 


CMOS 






SC 




156-1197-01 


N 


Texas Instr 


SN74S2990P4 


TTL 


1-20 


CR 


156-1160-00 


A 


-Fairchild 


VA78L12AHC 


Linear 




3-1 


CR 




156-1198-00 


X 


Texas Instr 


SN74S163J 


TTL 




NP 






Motorola 


MC78L12ACG 












156-1198-01 


A 


Texas Instr 


SN74S163JP4 


TTL 


1-15 


CR 


156-1160-01 


N 


Motorol a 


MC78L12ACGD 


Linear 




3-1 


CR 




156-1199-00 


X 




74S122 


TTL 




DL 


156-1161-00 


A 


Fairchild 


UA317UC 


Linear 




3-1 


CR 




156-1200-00 


A 


Natl Semic 


LF347N 


Op Amp 


3-4 


CR 






Natl Semic 


LM317T 
















Texas Instr 


TL074CN 






156-1163-00 


n 


Motorola 


MPQ2907 


Array 




3-2 


CR 




156-1200-01 


A 


Texas Instr 


TL074CN/PEP3 


Op Amp 


3-4 


CR 


156-1164-00 


a 


Signetics 


8X300- I ZA 


pP 






CR 




156-1201-00 


N 


Natl Semic 


DM74L154N 


TTL 




CS 


156-1165-00 


u 


SonyTek 


stu-001 


Linear 






SC 








Texas Instr 


SN74L154N 








156-1166-00 


u 


Motorol a 


MC1403P 


Linear 






SC 




156-1202-00 


A 


Intel 


0/P8257/S2876 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1167-00 


u 


Texas Instr 


TMS4732 


MOS 






DL 








NEC America 


mPD8257C-5 








156-1168-00 


X 


Motorola 


MCM6571A 


Mem Sel 


Guide 




DL 




156-1203-00 


X 


Intel 


D/P8238 


Multi Funct 




EM 


156-1169-00 


N 


Natl Semic 


DM74H20N 


TTL 






CS 








Natl Semic 


DP8238J/D 












Texas Instr 


SN74H20N 
















Nippon Elec 


pPB8238C/D 








156-1170-00 


X 


Natl Semic 


DM8678CAB/N 


Mem Sel 


Guide 




CR 




156-1204-00 


X 


Intel 


P8259 


Multi Funct 




DL 


156-1171-00 


N 


Signetics 


N82S09-I 


Mem Sel 


Guide 


1-5 


CR 




156-1204-01 


A 


Intel 


QD8259A 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1172-00 


X 


Fairchild 


74LS393P 


TTL 






NP 




156-1205-00 


A 


Fairchild 


F68B21P 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Motorola 


DM74LS393N 
















Motorol a 


MC68B21P/L 












Texas Instr 


SN74LS393N 












156-1205-01 


A 


Motorol a 


MC68B21S/L 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1172-01 


A 


Fairchild 


74LS393PCQR/DCQR 


TTL 




1-15 


CR 




156-1206-00 


A 


Amer Micro 


S68B50P/E/C 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Motorola 


SN74LS393NDS/JDS 
















Motorola 


MC68B50P/L 












Texas Instr 


SN74LS393NP3/JP4 












156-1207-00 


A 


Motorola 


MC79L12ACG 


Linear 


3-1 


CR 


156-1172-02 


X 


Motorola 


SN74LS393NDS 


TTL 






NP 




156-1207-01 


N 


Motorol a 


MC79L12ACGD 


Linear 


3-1 


PP 






-Texas Instr 


SN74LS393NP3 












156-1208-00 


* 


Motorola 


MCM66714C 


MOS 




CR 


156-1173-00 


A 


Motorola 


MC1403UDS 


Linear 




3-1 


CR 




156-1209-00 


A 


AMD 


AM2911ADC 


TTL 




CR 






Silicon Gen 


S63503 Fmly 
















“Motorol a 


MC2911LC 








156-1174-00 


U 


Synertek 


SYP/SYC2332 


MOS 






CS 








Natl Semic 


IDM2911AJC 












-Texas Instr 


4732 












156-1209-01 


A 


AMD 


AM2911ADCB 


TTL 




CR 


156-1175-00 


U 


Synertek 


SYP/SYC2332 


MOS 






CS 








“Motorola 


MC2911LDS 












-Texas Instr 


4732 
















“Natl Semic 


IDM2911AJC 








156-1176-00 


A 


Texas Instr 


SN74LS348N/J 


TTL 






NP 




156-1210-00 


X 


Fairchild 


93425ADC 


TTL 




DL 


156-1176-01 


A 


Texas Instr 


SN74LS348NP3 


TTL 




1-17 


CR 








Signetics 


82S111F 








156-1177-00 


X 


Texas Instr 


SN74LS147N 


TTL 






NP 




156-1211-00 


A 


Natl Semic 


LF13333N 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-1177-01 


A 


Texas Instr 


SN74LS147NP3 


TTL 




1-17 


CR 




156-1211-01 






FI 3333 


Spec Funct 






156-1178-00 


U 


Intel 


2115-AL 


MOS 






DL 




156-1212-00 


X 


Natl Semic 


INS8060N 


Multi Funct 




DL 


156-1178-01 














SC 




156-1212-01 


X 


Natl Semic 


8060DJA+ 


Multi Funct 




CR 


156-1179-00 


m 


AMD 


SN74S241N/J 


TTL 




1-14 


NP 




156-1213-00 


A 


“AMD 


AM27 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 




■ 


Monolithic 


SN74S241N20 
















Monolithic 


53/6353-1 J 










H 


Texas Instr 


SN74S241N/J 












156-1213-01 


U 




MMl 6353-1 






CR 


156-1179-01 


m 


AMD 


SN74S241JB 


TTL 




1-14 


CR 




156-1214-00 


X 


Motorola 


MC10118L 


ECL 




DL 






Monolithic 


74S241JSCR 






























Texas Instr 


SN74S241JP4 












156-1214-01 


A 


Motorola 


SC22689L118/P118 


ECL 


1-11 


CR 




















156-1215-00 


N 


Natl Semic 


MM74C923N 


CMOS 


1-10 


CR 


156-1180-00 


U 


Signetics 


N2616N 


'MOS 






DL 




156-1215-01 


A 


Natl Semic 


MM74C923JA+ 


CMOS 


1-10 


CR 


156-1181-00 


u 


Signetics 


N2616N 


:M0S 






DL 




156-1216-00 


X 


“Signetics 


74S37F 


TTL 




DL 


156-1182-00 


A 


Signetics 


N82S185F 


Mem Sel 


Guide 


1-7 


CR 








Texas Instr 


SN74S37J 








156-1183-00 


A 


Texas Instr 


SN74S197JP4 


TTL 




1-15 


CR 


















156-1184-00 


N 


Natl Semic 


DA1200HCB 


Spec Funct 


2-2 


CR 




156-1216-01 


A 


Texas Instr 


SN74S37JP4 


TTL 




CR 




















156-1217-00 




TRW, Inc. 


0PB706A 






CR 


156-1184-01 




Natl Semic 


DAC1200HCD 








PP 




156-1218-00 


N 


Fairchild 


3850PC/DC 


MOS 




CR 


156-1184-02 




Natl Semic 










MP 








Mostek 


MK3850N-3/P-3 








156-1185-00 


U 


Intel 


2104A-1 


MOS 






DL 




156-1219-00 


A 


Motorola 


MC3440AP 


Multi Funct 


1-3 & 16 


CR 


156-1186-00 


N 


AMD 


93L09PC 


TTL 






CS 


















156-1187-00 


N 


Natl Semic 


DM74365 


TTL 




1-16 


CS 




156-1219-01 


X 




3440 


Multi Funct 




CR 






Texas Instr 


SN74365N 












156-1219-02 












DL 


















156-1219-03 


A 


Eaton-Pacfc 


3440P 


Multi Funct 


1-3 & 16 


MP 


156-1188-00 


N 


AMD 


AM9111DDC 


Mem Sel 


Guide 


1-6 


LS 








Comp Cncpts 


3440P 












“Intel 


2inA-l 












156-1220-00 


N 


Natl Semic 


DM74LS365N/J 


HL 


1-16 


CR 






Synertek 


SY2111A-2 
















"Signetics 


N74LS365N/F 








156-1189-00 


A 


AMD 


SN74S189J/ 


Mem Sel 


Guide 


1-5 


CR 








Texas Instr 


SN74LS365AN/0 














AM27S03J 




























-Signetics 


N74S189F 












156-1220-01 


A 


Natl Semic 


DM7465365NA+/JA+ 


TTL 


1-16 


CR 






-Texas Instr 


SN74S189J 
















Texas Instr 


SN74LS365NP3/JP4 










■ 
















156-1221-00 


A 


Motorola 


SN74LS378NDS/JDS 


TTL 


1-17 


CR 


156-1189-01 




AMD 


SN74S189JB 


Mem Sel 


Guide 


1-5 


CR 








Texas Instr 


SN74LS378NP3/JP4 








156-1190-00 


A 


-Natl Semic 


LF353N 


Array 




3-2 


CR 




156-1222-00 


X 


Texas Instr 


SN74LS290 






SC 






-Plessey 


SL3082DP 






























RCA 


CA3082 


























156-1191-00 


A 


Natl Semic 
Texas Instr 

Texas Instr 


LF353N 

TL072ACP 

TL072ACP3 


Op Amp 




3-4 


CR 


















156-1191-01 


A 


Op Amp 




3-4 


CR 
















156-1192-00 

156-1193-00 


U 


Telequipmt 

Perkin-Elmer 


301277-001 


Linear 






TC 

CS 


** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 






156-1194-00 


X 


AMD 


5N74S138N/J 


TTL 






DL 


A - Acceptable 














Texas Instr 


SN74S138N/J 




- 




, 


N = Not Recommended 
U * Undefined 











X = Do Not Use 
















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


EE 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


11 


1 156-1223-00 


A 


Fairchild 


93422 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


; 




coNatl Sem1c 


SL42367 








I 156-1224-00 


U 


Motorola 


MC7086C 






SC 


156-1225-00 


A 


Natl Semic 


LM393N 


Spec Funct 


2-3 


CR 






Signetics 


LM393N 








156-1225-01 


A 


Natl Semic 


LM393N/A+ 


Spec Funct 


2-3 


CR 


1 156-1225-02 


X 




LM393 


Spec Funct 




DL 


i 156-1226-00 


A 


AMD 


AM319D 


Spec Funct 


2-3 


CR 


t 




Natl Semic 


LM319J 












Signetics 


LM319FH 








1 156-1226-01 


A 


AMD 


LM319D/883B 


Spec Funct 


2-3 


CR 






Natl Semic 


LM3190/A+ 








156-1227-00 


N 


-falrchlld 


F10470DC 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 




A 


Fujitsu 


HBM1 0470-20 










N 


Hitachi 


HM10470DG 










N 


NEC America 


B10470 








1 156-1227-01 


D 


Fairchild 


F10470DC 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


i 


H 


Fujitsu 


MBMl 0470-20 








i 156-1228-00 


El 


Hitachi 


HM6147 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 






Intel 


CD2147H 












"Motorola 


MCM2147C70 












NEC America 


D2147D-2, 70NS 












Toshiba 


TMM2147 








156-1228-01 


U 




2147 






NP 


156-1229-00 


Q 


-AMD 


SN74LS258N 


TTL 




NP 




■ 


Signetics 


N74LS258AN/F 










■ 


Texas Instr 


SN74LS258N/J 








156-1229-01 


n 


Fairchild 


74LS258PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM74LS258NA+/JA+ 












Signetics 


N74LS258NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS258NP3/JP4 








156-1230-00 


N 


Signetics 


N8T32-001P 


Multi Funct 




CM 


156-1231-00 


N 


Signetics 


N8T32-002P 


Multi Funct 




CM 


156-1232-00 


N 


Signetics 


N8T32-003P 


Multi Funct 




CM 


156-1233-00 


N 


Signetics 


N8T32-004P 


Multi Funct 




CM 


156-1234-00 


N 


Signetics 


N8T32-005P 


Multi Funct 




CM 


156-1235-00 


A 


“Motorola 


SN74LS145NDS 


HL 


1-16 


CR 






Texas Instr 


SN74LS145N3/J4 








156-1236-00 


A 


Intersil 


DG181BA 


Spec Funct 


2-3 


CR 






Siliconix 


DG181BA i 








156-1237-00 


U 


“Optron, Inc 


0PB4428 


Linear 




CR 






-Spectronics 


SPX 1874-2 












TRW. Inc. 


0PB4428 








156-1237-01 




Gen Elec 


H21A2 






CR 


156-1238-00 


U 


Gen Elec 


H11CX604 


Linear 




CR 






-Honeywell 


SC511C6 












“Monsanto 


MCS2400 








156-1239-00 


U 


Synertek 


C41087/SYP2332 


NMOS 




CM 


156-1240-00 


U 


Synertek 


SYP2332 


NMOS 




CM 


156-1241-00 


N 


Fairchild 


F3853DC 


MOS 


1-13 


CR 






Mostek 


MK3853P 








156-1242-00 


N 


Fairchild 


F3871EPC 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Mostek 


MK3871 P/90071 








156-1243-00 


N 


Natl Semic 


DM74LS47N 


TTL 


1-16 


CR 






Texas Instr 


SN74LS47N 








156-1243-01 


A 


Natl Semic 


DM74LS47NA+/JA+ 


TTL 


1-16 


CR 






Texas Instr 


SN74LS47NP3/JP4 








156-1244-00 


A 


Motorola 


MC78L08ACG 


Linear 


3-1 


CR 






Natl Semic 


LM78L08ACH 








156-1245-00 


A 


Motorola 


MC1413PDS 


Array 


3-2 


CR 






Sprague Elec 


ULN2003AP 








156-1246-00 


X 


Motorbl a 


SC80909L 


Multi Funct 




DL 


156-1246-01 


X 


Motorol a 


MC6848BLD 


Multi Funct 




CR 


156-1247-00 


A 


-Fairchild 


10130DC 


ECL 


1-12 


CR 






Motorol a 


MC10130P 












Signetics 


10130B 








156-1247-01 


A 


Fairchild 


F10130PCQR/DCQR 


ECL 


1-12 


PP 






Motorol a 


SC22689P130 












Signetics 


10130FB/NB 








156-1248-00 


A 


Plessey 


SP8629DPB 


ECL 


1-12 


CR 


156-1249-00 


A 


Analog Dev 


A040227 


Linear 


3-1 


CR 


156-1250-00 


N 


-AMD 


74S373N 


TTL 


1-19 


CR 






Texas Instr 


SN74S373N 








156-1250-01 


N 


AMD 


AM74S373J 


TTL 




CR 






“Monolithic 


SN74S373J 












Texas Instr 


SN74S373J 






tmmrn 



PART NUMBER 


I 


VENDOR 




TYPE 


* 

PAGE NO. 


S§ 

ST 


156-1250-02 


A 


AMD 


AM74S373NB/JB 


TJl 


1-19 


CR 






Texas Instr 


SN74S373NP3/0P4 








156-1251-00 


N 


Natl Semic 


DM86LS62JA+ 


HL 


1-20 


CR 


156-1252-00 


A 


Texas Instr 


SN74LS148NP3 


TTL 


1-17 


CR 


156-1252-01 


X 


Texas Instr 


SN74LS148NP3/JP4 


TTL 




PP 


156-1253-00 


X 


Motorola 


68B00 


Multi Funct 




DL 


156-1254-00 


A 


Signetics 


N82S107I 


HL 


1-19 


CR 


156-1255-00 


A 


«AMD 


DAC08HQ 


Spec Funct 


2-2 


CR 






Motorola 


DAC08HQ 












Prec. Mono 


DAC08HQ 












“Signetics 


NE5009F 








156-1255-01 


A 


“AMD 


DAC-08HQB 


Spec Funct 


2-2 


CR 






Motorola 


DAC-08HQDS 












Prec. Mono 


DAC-08156Q 








156-1255-02 












SC 


156-1256-00 


A 


Intersil 


IH5010CJD/CDD 


Spec Funct 


2-3 , 


CR 






“Natl Semic 


AM9710CN 








156-1257-00 


A 


Intel 


D8291A 


Multi Funct 


1-3 


CR 


156-1257-01 


X 










SC 


156-1258-00 


X 


Motorola 


SN74LS112N/J 


TTL 




NP 






Natl Semic 


DM74LS112N/J 












Texas Instr 


SN74LS112N/J 








156-1258-01 


N 


Motorol a 


SN74LS112NDS/JDS 


TTL 


1-17 


CR 






Natl Semic 


DM74LS112NA+/JA+ 












Texas Instr 


SN74LS112NP3/JP4 








156-1259-00 


A 


Analog Dev 


AD41055 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-1260-00 


A 


Motorola 


MC79L15ACP 


Linear 


3-1 


CR 






Natl Semic 


LM79L15AC2 








156-1261-00 


A 


Fairchild 


UA78L15AWC 


Linear 


3-1 


CR 






Motorola 


MC78L15ACP 








156-1261-01 


X 




78L15ACP 


n 1 itX 




DL 


156-1261-02 


N 


Motorola 


MC78L15ACPD 


ll 1 !t9 


3-1 


PP 


156-1262-00 


N 


Nat1 Semic 


LM341P-15.0TB 


ll r 


3-1 


CR 






“Texas Instr 


UA78M15CKF 








156-1263-00 


N 


Natl Semic 


LM314P-5.0TB 


Linear 


3-1 


CR 






“Texas Instr 


pS78M05CKF 








156-1264-00 


N 


Natl Semic 


LM79M12CPTB 


Linear 


3-1 


CR 






“Texas Instr 


yA79M12CKF 








156-1265-00 


U 


Nippon Elec 


UPC458C 








156-1266-00 


A 


Motorol a 


SC77113LH 


Linear 


3-1 


CR 


156-1266-01 


X 


Motorola 


SC71196LH 


Linear 




OB 


156-1267-00 


A 


Motorol a 


SN74LS15NDS/JDS 


TTL 


1-18 


CR 






Natl Semic 


DM74LS15NA+/JA+ 












Texas Instr 


SN74LS15NP3/JP4 








156-1267-01 


N 


“Fairchild 


SL82589 


Til 


1-18 


CR 






Motorola 


SN74LS15NDS/JDS 












Texas Instr 


SN74LS15NP3/0P4 








156-1268-00 


A 


Siliconix 


LDlllACJ 


Spec Funct 


2-2 


1 CR 


156-1268-01 


N 


Siliconix 


LDlllA 


Spec Funct 


2-2 


^ MP 


156-1269-00 


A 


Signetics 


N82S100I 


HL 


1-19 


CR 


156-1270-00 


A 


Natl Semic 


LF11508D 


Spec Funct 


2-3 


CR 






Prec. Mono 


MUX08FQ 








156-1271-00 


U 


Motorola 


MC1410 


Linear 




DL 


156-1272-00 


A 


Exar 


XR5532CN 


Op Amp 


3-3 


CR 






Signetics 


NE5532FE-IIB 








156-1273-00 


X 


AMD 


AM25LS2521PC 


TTL 




NP 


156-1273-01 


A 


AMD 


25LS125PCB2/DCB2 


TTL 


1-14 


CR 


156-1274-00 


A 


Intersil 


ICM213IPD 


CMOS 


1-10 


CR 


156-1275-00 


X 


Signetics 


N74LS96N 


TTL 




DL 






Texas Instr 


SN74LS96N 








156-1275-01 


X 




74LS96 


Til 




DL 


156-1275-02 


A 


Signetics 


N74LS96FB/NB 


TTL 




CR 






Texas Instr 


SN74LS96NP3/JP4 








156-1276-00 


U 


Motorola 


SN74LS13N/J 


TTL 




DL 






Natl Semic 


DM74LS13N/J 












Texas Instr 


SN74LS13N/J 








156-1276-01 


U 




74LS13 


TTL 




DL 


156-1277-00 


A 


AMD 


AM81LS95NB/JB 


TTL 


1-14 


CR 






Natl Semic 


DM81LS95NA+/0A+ 








156-1278-00 


A 


Intel 


CD2115A 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 


156-1279-00 


A 


RCA 


CPD1857D 


CMOS 


1-10 


PP 



* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE, NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN. OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 



« NOT CURRENT VENDOR. 



§9 FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 



4-33 
















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER ND 



156-1280-00 A 
156-1281-00 N 
156-1282-00 A 

156-1282-01 

156-1283-00 A 
156-1284-00 A 
156-1285-00 A 



156-1286-00 A 
156-1287-00 A 



156-1288-00 U 
156-1289-00 U 
156-1290-00 U 
156-1291-00 A 
156-1292-00 A 

156-1292-01 N 



VENDOR NO. 



* S§ 
PAGE NO. ST 



RCA 

Intel 

Motorola 

RCA 



Fairchild 

Motorola 

Fairchild 

Signetics 



CDP1802AD 

P2114AL-4/S7129 

MC14532BCL 

CD4532BF 



SL28885 

MC3405P 

74S65DCQR 

N74S65FB 



Multi Funct 
Mem Se1 Guide 
CMOS 



Linear 
Spec Funct 
TTL 



Texas Instr SN74S65NP3/0P4 



Signetics 
Texas Instr 
Fairchild 
Motorola 
Signetics 



Texas Instr 
Texas Instr 



N74S09NB/FB 

SN74S09N3/J4 

lOlOOPC 

MClOlOOP 

NIOIOOB 

S4264 

S4264 

S4264 

TL062CP/PEP3 

SN74S283J 



Texas Instr SN74S283JP4 
AMD AM73L422DC 



TTL 

Mem Se1 Guide 



I 



3-1 CR 

2-3 CR 

1-18 CR 



1-18 CR 

1-n PP 







Fairchild 


93L422PC 








156-1293-01 


A 


AMD 


AM93L422BPC/DC 


Mem Se1 Guide 


1-5 


CR 


156-1294-00 


A 


Plessey 


SL3127CDP 


Array 


3-2 


CR 






RCA 


CA3127E 








156-1295-00 


N 


Texas Instr 


TMS9902JL 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1296-00 


N 


Texas Instr 


TMS9901JL 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1297-00 


A 


Fujitsu 


MB7072EC 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


156-1297-01 


A 


Fujitsu 


MB7072N 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


156-1298-00 


N 


Synertek 


SY21H01-2 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 


156-1298-01 


N 


Synertek 


SY2H01-2 


Mem Sel Guide 


1-6 


PP 


156-1299-00 


X 






STTL 




DL 


156-1300-00 

156-1301-00 


N 

N 


Fujitsu 


HB8414E/C 


TTL 

Mem Sel Guide 


1-5 


oL 

LR 


156-1301-01 


N 


Fujitsu 


MB8414E 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


156-1302-00 


X 


Plessey 


SP8610M 


ECL 




OT 


156-1‘302-01 


A 


Plessey 


SP8611BDC/DG 


ECL 


1-12 


CR 


156-1303-00 


A 


Semi Process 


SD5000N 


Spec Funct 


2-3 & 3-J 


CR 






-Signetics 


SD5000N 








156-1303-01 


A 


Semi Process 


5S024 


Spec Funct 




PP 


156-1304-00 


A 


-Motorola 


MC75140L0S 






CR 






Texas Instr 


SN75140JG4 








156-1305-00 


A 


$1 11 coni X 


LD121ACJ 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-1306-00 


A 


Sillconlx 


LD120CJ 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-1306-01 














156-1307-00 


A 


Burr- Brown 


A0C80AG-12 


Spec Funct 


2-2 


PP 


156-1308-00 


A 


Raytheon 


RM41940 


Linear 




CR 






•Silicon Gen 


SG4194J 








156-1308-01 


A 




RM4194D 


Linear 




CR 


156-1309-00 


A 


Fairchild 


SL81664 


ECL 


1-12 


CR 


156-1310-00 


A 


Harris 


HD3-6402 


Multi Funct 


1-2 


PP 






Intersil 


IM6402IPL 








156-1310-01 


X 


Intersil 


64S021 


Multi Funct 




CR 


156-1310-02 


A 




64S02IPL 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1311-00 


A 


Signetics 


NE5018-11B 


Spec Funct 


2-2 


PP 


156-1312-00 


A 


Prec. Mono 


SMPll-FY 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-1313-00 


A 


Motorola 


SN74LS166NDS/JDS 


TTL 


1-20 


CR 






Texas Instr 


SN74LS166NP3/JP4 








156-1314-00 


A 


Motorola 


MC8506P/L 


TTL 




CR 


156-1315-00 


A 


m 


AM26LS32PCB/DCB 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


26LS32NA+/JA+ 












“Texas Instr 


SN26LS32N3/J4 








156-1316-00 


A 


AMD 


AM26LS30PCB2/DCB2 


TTL 


1-16 


CR 






Natl Semic 


DS3691NA+/JA+ 








156-1318-00 


A 


“Motorola 


SN74LS375N/J 


TTL 


1-19 


CR 






Signetics 


N74LS375NB/FB 












Texas Instr 


SN74LS375NP3/JP3 








156-1319-00 


A 


RCA 


CD40115D 


CMOS 


1-10 


CR 


156-1320-00 


A 


Motorola 


MC14078BCLDS 


CMOS 


1-9 


CR 






RCA 


CD4078BFX 








156-1321-00 


A 


Hybrid Sys 


DAC331C-10-1 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-1322-00 


A 


Analog Dev 


AD40374 


Linear 


3-1 


CR 



PART NUMBER ND 



156-1323-00 A 
156-1323-01 A 
156-1324-00 N 
156-1325-00 A 
156-1326-00 A 



156-1327-00 A 
156-1327-01 X 
156-1328-00 N 
156-1329-00 A 
156-1330-00 U 

156-1331-00 X 
156-1332-00 X 
156-1333-00 X 
156-1334-00 N 
156-1335-00 A 

156-1336-00 N 
156-1336-01 A 
156-1337-00 A 
156-1338-00 A 



156-1338-01 A 
156-1338-02 A 



156-1339-00 A 
156-1340-00 X 
156-1340-01 A 
156-1341-00 N 



* §5 

PAGE NO. ST 



156-1341-01 A 
156-1342-00 A 



156-1342-01 A 



156-1343-00 A 
156-1344-00 A 

156-1345-00 A 
156-1346-00 A 
156-1347-00 N 
156-1348-00 A 
156-1349-00 A 

156-1349-01 X 
156-1350-00 U 
156-1351-00 N 



156-1351-01 A 



156-1351-02 
156-1352-00 A 



156-1353-00 A 

156-1353-01 X 
156-1353-02 X 
156-1354-00 A 

156-1355-00 A 

156-1355-01 A 
156-1356-00 A 



AMD 

AMD 

Natl Semic 
Texas Instr 
AMD 

Texas Instr 

Natl Semic 
Natl Semic 
Signetics 
Analog Dev 



Fairchild 

Natl Semic 
Natl Semic 
Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

Signetics 

Exar 

Signetics 
Texas Instr 
Signetics 

Motorola 

RCA 

Motorola 

RCA 

Fairchild 
Natl Semic 

Fairchild 
Natl Semic 
Amer Micro 
Fairchild 
Motorola 

Amer Micro 

Fairchild 

Motorola 

Signetics 

Plessey 

TRW. Inc. 
Fairchild 
Natl Semic 
Natl Semic 
RCA 



»AMD 

Signetics 
Texas Instr 

Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 

Natl Semic 
RCA 

Mostek 
Nippon Elec 



Signetics 

AMD 

“Motorola 
AMD 
Intel 
NEC Micro 
“Nippon Elec 



AM91L24CDC 

AM91L24CDC 

LM361N/A+ 

TBP18SA030 

SN74LS379NB2/JB2 

SN74LS379N3/04 

MM74C374NA+/JA+ 

MM74C374JA+ 

82S70NB/FB 

AD565AJD 

S42168 

HD74S86S 

HD74S64S 

7D74S04S 

HD101255 

96LS02PCQR/DCQR 

INS8250DA+/NA+ 

INS8250BD/N 

MM5369AA/N 

NE5534N 

NE5534P 

NE5534AN 

XR5534CN 

NE5534 

NE5534P3 

NE521N/SUPRII-B 

MCI 4071 BCL 

CD4071BF 

MCI 4071 BCLD 

CD4071BFX 

F40098BDC 

MM80C98J 

F40098BDCQR 

MM80C98JA+ 

S6802D/C 

F6802DC 

MC6802S/L 

S68A08D/C 

F68A08P/D 

SC67127P 

82S129FN/IN 

SP9685CM 

TDS5180 
3341 AA 
DS88L12N/0 
LM345-5.2K 
CA3054 

CA3054S/5 
2125AL-2 
SN74S158PC/DC 
N74S158N/F 
• SN74S158N/J 

DM74S158NA+/JA+ 
N74S158NB/FB 
' SN74S158NP3/JP4 

CD4019BCJA+ 

CD4019BFX 

MK41 160-2 
: yPD416D-3 
4116-2 
4116-2 
N82S191F/I 

AM2910DC 
MC2910L 
AM2910DCB 
D/P8243-S5037 
yPB8243C/D 
: yPB8243C/D 



Mem Sel Guide 
Mem Sel Guide 
Spec Funct 
Mem Sel Guide 
TTL 



CMOS 

CMOS 

TTL 

Spec Funct 
TTL 



Multi Funct 
Multi Funct 
CMOS 
Op Amp 



Spec Funct 



Multi Funct 



Multi Funct 



Mem Sel Guide 
Spec Funct 

Spec Funct 

MOS 

TTL 

Linear 

Array 



Mem Sel Guide 



Mem Sel Guide 



Multi Funct 



NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 



A = Acceptable 
N - Not Recommended 
U = Undefined 
X = Do Not Use 















INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


ND 


156-1356-01 


A 


156-1356-02 


U 


156-1357-00 


A 


156-1359-00 


N 


156-1359-01 


N 


156-1359-02 


N 


156-1360-00 


A 


156-1360-01 


A 


156-1361-00 


U 


156-1362-00 


A 

00 


156-1363-00 


N 


156-1364-00 


A 


156-1365-00 


A 


156-1366-00 


A 


156-1367-00 


A 


156-1367-01 




156-1368-00 


A 


156-1369-00 


X 


156-1370-00 


A 


156-1371-00 


A « 


156-1372-00 


N 


156-1372-01 


U 


156-1373-00 


X * 


156-1373-01 


A 


156-1374-00 


X 


156-1375-00 


X 


156-1375-01 


A 


156-1376-00 


A 


156-1377-00 


o 

U 


156-1378-00 


u 


156-1379-00 


u 


156-1380-00 


u 


156-1381-00 


A 


156-1382-00 


N 


156-1382-01 


N 


156-1382-02 


N 


156-1383-00 


A 


156-1385-00 


A 


156-1386-00 


A 


156-1386-01 


A 


156-1387-00 


A 


156-1388-00 


A 


156-1389-00 


X 


156-1390-00 


U 


156-1391-00 


N 


156-1392-00 


A 


156-1393-00 


X 



Motorol a 
RCA 

Motorola 

RCA 

Natl Semic 
^Fairchild 
=Natl Semic 
Motorola 
»Texas Instr 

Texas Instr 
Texas Instr 
oFaIrchild 
Natl Semic 
Texas Instr 

Natl Semic 
Texas Instr 
Fairchild 
Motorola 
AMD 

AMD 

Fairchild 
Motorola 
Signetics 
"Texas Instr 



VENDOR NO. 



D/P8243 Multi Funct 
D/P8243 

AM29721PCB2/DCB2 Mem Sel Guide 
MB8414E Mem Sel Guide 
MB8414E/C Mem Sel Guide 



Mem Sel Guide 
Mem Sel Guide 



MB8414E/C 

AM93422PC/DC 

93422DC/PC 

AM93422PC/DC 

93442DC/PC 

36000P-5 

LM331N 

RC4151NB 

N74LS14X 

SN74LS14YMP 

D8748 
D8741A 
ADI 1/296 
MP7523JN 
ADI 1/279 
MP7424JN 



Mem Sel Guide 
Mem Sel Guide 

Mem Sel Guide 



Spec Funct 



Multi Funct 
Multi Funct 
Spec Funct 

Spec Funct 



MC14555BCL 

CD4555BF 

MC14022BCLD 

CD4022BFX 

LF398H 

74LS168PC/DC 

DM74LS168N/J 

SN74LS168NDS/JDS 

SN74LS168AN/J 

TBP18S42 

TBP18S42 

74LS125PC/DC 

DM74LS125N/J 

SN74LS125AN/J 



DM74LS125NA+/JA+ TTL 
SN74LS125N3/J4 
10180DCQR ECL 

SC22689L180 
AM26LS2569PC/DC TTL 

AM25LS2569PCB/DCB TTL 
74LS181PCQR/DCQR TTL 
SN74LS181NDS/JDS 
N74LS181NB/FB 
SN74LS181N/J 

2716 NMOS 

2716 NMOS 

2716 NMOS 

2716 NMOS 

CA3096AE-17 Arra 



Spec Funct 
TTL 



Mem Sel Guide 1-7 



SMC Micro 
Texas Instr 
SMC Micro 
Solid State 
Texas Instr 

Intel 

»AMD 

Motorola 
Texas Instr 

AMD 

Texas Instr 
Natl Semic 
Monolithic 
Signetics 
Texas Instr 



MK4801APJ-4 

MK4118A-4P/0 

MK4118AN-4 

MK4118A-2 

AM2942DCB 

CRT5027 

TMS9927JL 

CRT5027C 

SND5027D/C 

9927JP4 

D8039 

SN74LS399PC/DC 

SN74LS399NDS/JDS 

SN74LS399NP3/JP4 

AM2950DC 

TBP185A030 

LF352D 

6349-lJ 

N74S38FB 

SN74S38NP3/JP4 



Mem Sel Guide 1-6 

Mem Sel Guide 1-6 

Mem Sel Guide 1-6 

Mem Sel Guide 1-6 

Multi Funct 1-2 

Multi Funct 1-2 

Multi Funct 1-2 



Multi Funct 
TTL 



Multi Funct 
TTL 

Op Amp 

Mem Sel Guide 
TTL 



PART NUMBER ND 



156-1393-01 A 
156-1394-00 N 



156-1395-00 X 



156-1395-01 A 



156-1396-00 A 
156-1397-00 A 

156-1398-00 A 
156-1399-00 N 
156-1400-00 U 
156-1401-00 A 
156-1402-00 N 



156-1403-00 A 



156-1403-01 U 
156-1404-00 N 
156-1405-00 U 
156-1406-00 U 
156-1407-00 A 

156-1408-00 A 
156-1408-01 A 
156-1409-00 A 
156-1409-01 A 
156-1410-00 X 

156-1411-00 X 
156-1412-00 A 

156-1413-00 U 
156-1414-00 N 

156-1414-01 A 
156-1414-02 A 
156-1415-00 A 
156-1415-01 A 
156-1416-00 A 

156-1416-01 A 
156-1417-00 A 
156-1418-00 U 
156-1419-00 X 
156-1420-00 U 

156-1421-00 X 
156-1422-00 U 
156-1423-00 U 
156-1424-00 X 
156-1424-01 A 



156-1424-02 
156-1425-00 U 

156-1425-01 U 



156-1426-00 

156-1427-00 

156-1427-01 

156-1428-00 

156-1428-01 

156-1428-02 

156-1429-00 

156-1429-01 

156-1430-00 

156-1431-00 



Signetics 
Texas Instr 
AMD 

Fairchild 

-AMD 

Fairchild 
Natl Semic 
-Texas Instr 

Fairchild 
Natl Semic 



74S38FB 

SN74538NP3/JP4 

AM93S10PC/DC 

93S10PC/0C 

74LS158PC/DC 

74LS158PC/DC 

DM74LS158N/J 

SN74LS158N/J 



I Tl_*» I I 

DM74LS158NA+/JA+ 



Texas Instr SN74LS158NP3/JP4 
Nippon Elec yPC616A 
Natl Semic MM74C30JA+ 

Natl Semic MM74C373JA+ 
Fairchild 9406PC/DC 
9124E 

Natl Semic LM1848N 
Rockwell Int R6500/1EAC 
-Synertek SY6500/1EA 



AMD. 

Hitachi 

-Intel 



AM7232DC 

HN462732 

IC2732 



Texas Instr SBP9900AJC 
78HV12 
78HV18 

Natl Semic DS8863N/J 



Intersil 
Intersil 
Burr- Brown 



ICM7555/IPA 

ICM7555/883- 

DAC80-CCD-I 

DAC80-CC0-I 



LSI Computr LS7031 
Intel 8272 

NEC Micro uPD765 

Texas Instr SN75160N/J 



Texas Instr 
Texas Instr 



Synertek 



SN75160NP3/0P4 

75160 
SN75161N/J 

75161 
D8086 

D8086-2 

D2716-1/S6623 

UPB147D 

TC5037P 

SYP2332/51079 

TC4022BP 

CA3240E 

AN6551 

Z80A-SI0/1CS 

MK3885P-4/N-4 

Z80A-SIO/IPS01 



Rockwell Int R6502P/C 
Synertek SYP/SYC6502 

Rockwell Int R6502AP/AC 
Synertek SYP/SYC6502A 



Motorola 

Intel 

Intel 

Intel 

Intel 



MC68B40L/P 

P/D8288 

QD/D8288-S4244 

D8284A 

D8284A-S4245 



Intel QD/D8284A 

NEC Micro yPD444C 
NEC America UPD444 
Natl Semic MM74C911N/J 

Natl Semic MM74C912N/J 



TYPE 


* 

PAGE NO. 


SS 

ST 


TTL 


1-14 


CR 


TTL 




CS 


TTL 




NP 



TTL 


1-15 


CR 


Spec Funct 


2-3 


DL 


CMOS 


1-9 


PP 


CMOS 


1-10 


CR 


STTL 




CS 


NMOS 




DL 


Linear 


3-1 


CR 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 






DL 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Linear 




DL 


Linear 




DL 


TTL 


1-17 


CR 


Spec Funct 


2-3 


CR 


Spec Funct 


2-3 


CR 


Spec Funct 


2-2 


CR 


Spec Funct 


2-2 


PP 






DL 


MOS 




CR 


Multi Funct 


1-2 


CR 


NMOS 




DL 


fkilti Funct 


1-3 


CR 


Multi Funct 


1-3 


CR 


Multi Funct 


1-3 


PP 


Multi Funct 


1-3 


CR 


Multi Funct 


1-3 


PP 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 






SC 






SC 






sc 






sc 






sc 






sc 


Multi Funct 




NP 


Multi Funct 


1-2 


CR 






SC 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Multi Funct 


1-2 


PP 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Multi Funct 




DL 


^kilti Funct 




NP 


Multi Funct 


1-2 


CR 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


CMOS 


1-10 


CR 


CMOS 


1-9 


CR 



* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE. NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN. OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 

» NOT CURRENT VENDOR. 



§§ FOR STATUS CODES, SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 








Rl 








* 


M 


II 












★ 


§5 i 


PART NUMBER 


Ujy 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


m 


II 


PART NUMBER 


IQj 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


PAGE NO. 


ST 1 


156-1432-00 


N 


Fairchild 


74LS156PC/DC 


TTL 


1-16 


CR 




156-1477-00 


U 




TL494 


Linear 




SC 1 






Motorola 


SN74LS156N/J 










156-1478-00 


A 


Motorola 


MCI 4081 BCL 


CMOS 


1-9 


CR 1 






Signetics 


N74LS156N/F 














RCA 


CD4081BF 












Texas Instr 


SN74LS156N/J 










156-1478-01 


X 


Motorola 


MCI 4081 BCLDS 


CMOS 




CR ^ 


156-1432-01 


N 




74LS156 


TTL 


1-16 


CR 








RCA 


CD4081BFX 








156-1432-02 


A 


Fairchild 


74LS156PCQR/DCQR 


TTL 


1-16 


CR 




156-1479-00 


N 


AMD 


0M81LS98PC/DC 


TTL 


1-14 


CR ! 






Motorola 


SN74LS156NDS/JDS 














Natl Semic 


DM81LS98N/J 






■ 1 






Signetics 


N74LS156NB/FB 










156-1479-01 


A 


AMD 


AM81LS98PCB/DCB 


TTL 


1-14 


CR i 






Texas Instr 


SN74LS156NP3/JP4 














Natl Semic 


DM81LS98JA+/JA+ 








156-1433-00 


A 


Natl Semic 


MM5837N 


MOS 


1-13 


CR 




156-1480-00 


X 


Motorola 


MC14075BCLDS 


CMOS 




OB 1 






















Natl Semic 


MM4075BCJA+ 






1 


156-1434-00 


A 


Intel 


P/D8035 


Multi Funct 


1-2 


CR 








RCA 


CD4075BFX 






1 


156-1435-00 


A 


Intersil 


ICL7107CPL 


Spec Funct 


2-2 


CR 
















■ 1 


156-1436-00 


A 


Motorola 


MC1404AU6DS 


Linear 


3-1 


OB 




156-1481-00 


A 


AMD 


AM25LS22PCB/DCB 


TTL 


1-20 


CR-i 


156-1437-00 


A 


Motorola 


MC1404AU5DS 


Linear 


3-1 


CR 








“Fairchild 


74LS322PC/DC 






1 






Prec. Mono 


REF02-0402 














“Texas Instr 


SN74LS322N/J 
























156-1482-00 


U 


“MOS Tech 


6504 


Multi Funct 


1-2 


CR f 


156-1438-00 


N 


Texas Instr 


TBP28S86N 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 








Rockwel 1 


R6504P/C 








156-1439-00 


A 


Motorola 


MC1403AUDS 


Linear 


3-1 


OB 








Synertek 


SYP/SYC6504 






1 


156-1440-00 


U 


Gen Elec 


H22A5 






CR 














i 


156-1441-00 


A 


TRW LSI Prod 


1016J5C10 


Spec Funct 


2-2 


CR 




156-1483-00 


A 


Intersil 


ICL7106CPL 


Spec Funct 


2-2 


CR ! 


156-1441-01 


N 


Texas Instr 


TMS9914ANL 


Spec Funct 


2-2 


CR 




156-1484-00 


X 


EMM 


35392C 


Mem Sel Guide 




LR I 


















156-1485-00 


u 


Micro Elec 


6U27A17 


Op Amp 




OB ^ 


156-1442-00 


N 


Intel 


D8202 


Multi Funct 


1-2 


PP 




156-1486-00 


A 


Motorola 


MC14512BCLD 


TTL 


1-10 


PP 1 


156-1443-00 


A 


Burr- Brown 


2D158 


Spec Funct 


2-2 


CR 








RCA 


CD4512BFX 






1 


156-1444-00 


X 


Texas Instr 


TMS9914NL/JL 


Multi Funct 




LR 
















i 


156-1444-01 


A 


Texas Instr 


9914A-N 


Multi Funct 


1-3 


CR 




156-1487-00 


X 


Motorola 


MC14504BCL0 


TTL 




OB 1 


156-1444-02 


A 


Texas Instr 


TMS9914AJL 


Multi Funct 


1-3 


PP 




156-1488-00 


u 


Micro Elec 


6U27A18 


Op Amp 




OB 1 


















156-1489-00 


u 


Micro Elec 


6U27A19 


Op Amp 




OB 1 


156-1445-00 


A 


Motorola 


MC68000L8 


Multi Funct 


1-2 


CR 




156-1490-00 


A 


Intersil 


ICL8069CCSQ 


Linear 


3-1 


CR $ 


156-1445-01 


A 


Motorola 


MC68000L6 






CR 




156-1491-00 




Gen Elec 


H11F3 






DL 1 


156-1445-02 


A 




68000L10 


Multi Funct 


1-2 


CR 


















156-1446-00 


A 


Signetics 


NE5533N 




3-3 


CR 




156-1492-00 


A 


Analog Dev 


AD542JH 


Op Amp 




CR 4 


156-1446-01 


A 


Signetics 


NE5533AN 




3-3 


CR 




156-1492-01 


A 


Analog Dev 


AD40764 


Op Amp 




CR S 


















156-1493-00 


U 


Prec. Mono 


DAC20EQ 


Linear 




SC 1 


156-1446-02 


A 


Exar 


XR-5533N 


Op Amp 


3-3 


CR 




156-1494-00 


A 


-AMD 


S68B09D 


Multi Funct 


1-2 


CR i 






Signetics 


NE5533F 












Amer Micro 


S68B09D/E 






% 


156-1447-00 


U 


SonyTek 


74S113 






SC 








Motorola 


MC68B09S/L 






: i 


156-1448-00 


N 


Fairchild 


74LS490PC/DC 


TTL 


1-15 


CR 
















'■ I 






Texas Instr 


SN74LS490N3/J4 










156-1494-01 


A 


Amer Micro 


68B09D/E 


Multi Funct 


1-2 


CR S 






















Motorola 


MC68B09S/L 






■ M 


156-1448-01 


A 


Fairchild 


74LS490PC01/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 




156-1495-00 


A 


Fairchild 


F10162DC 


ECL 


1-11 


CR 1 


156-1449-00 


A 


Plessey 


SP86270G/DP ! 


ECL 


1-12 


CR 








Motorola 


MC10162L 






: f 


156-1450-00 


N 


RCA 


CA3141E ! 


Array 


3-2 


CR 








Signetics 


10162F 






' 1 


156-1451-00 


A 


Natl Semic 


LM337T 


Linear 


3-1 


CR 














i 


156-1452-00 


A 


Natl Semic 


DM74S287J 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 




156-1495-01 












sc ? 


















156-1496-00 


A 


Fairchild 


F100155FC 


ECL ' 


1-11 


CR f 


156-1453-00 


N 


Monolithic 


6301-lJ 


Mem Sel Guide 


1-7 


MP 








Signetics 


100155D 








156-1454-00 


N 


Natl Semic 


DS8654N/0 


TTL 


1-17 


CR 




156-1496-01 










PP 3 


156-1454-01 


N 


Natl Semic 


DS8654NA+/JA+ 


TTL 


1-17 


CR 




156-1497-00 


A 


Fairchild 


F100150FC 


ECL 


1-12 


CR J 


156-1455-00 


A 


Intel 


D/P8275 


Multi Funct 


1-2 & 13 


CR 








Signetics 


100150D 












“Natl Semic 


DS8275N/J 




















1 




1 














156-1498-00 


A 


Fairchild 


F100117FC 


ECL 


1-12 


PP 1 


156-1456-00 


N 


AMD 


AM2502PC/DC 


TTL 


1-20 


CR 








Signetics 


100117D 






1 




1 


Intersil 


AM2502CPE/CJE 










156-1499-00 


A 


Fairchild 


F100112FC 


ECL 


1-12 


CR 1 






Natl Semic 


DM2502CN/J 














Signetics 


10011 2D 






I 


156-1457-00 


A 


Analog Dev 


AD41127 


Spec Funct 


2-2 


CR 




156-1499-01 


A 


1001 12FC 


ECL 


1-12 


PP 1 


156-1457-02 


N 


536A 


Spec Funct 


2-2 


















1 I 


156-1458-00 


A 


Motorola 


MC6844P/L 


MOS 


1-13 


PP 




156-1500-00 


A 


Fairchild 


F100107FC 


ECL 


1-12 


CR 1 


156-1458-01 


A 




MC6844PDS/LDS 


MOS 


1-13 


PP 








Signetics 


100107D 








156-1459-00 


A 


Texas Instr 


SN75162N/J 


Multi Funct 


1-3 


CR 




156-1500-01 












PP 1 


















156-1501-00 


A 


Fairchild 


FI 001 51 FC 


ECL 


1-11 


PP 1 


156-1460-00 


A 


Signetics 


2661-2I/CP2752 


Multi Funct 


1-2 


CR 








Signetics 


1001 51 D 








156-1461-00 


A 


“Fairchild 


2114L2DC 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 




156-1501-01 












PP i 






Intel 


D2114AL-4/S712 










156-1502-00 


A 


Fairchild 


FI 001 71 FC 


ECL 


1-11 


CR 1 


156-1461-01 




Intel 


C2114AL 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 








Signetics 


1001 71 D 








156-1461-02 












DL 




156-1503-00 


A 


AD581LH 


Linear 


3-1 


PP S 




156-1462-00 


A 


AMD ’ 


AM27S29DC 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 




156-1504-00 


A 


Fairchild 


F100170FC 


ECL 


1-11 


PP i 


156-1463-00 


U 


Harris 


HD10117 


ECL 




SC 








Signetics 


T00170D 








156-1464-00 


U 




8755A 


MOS 




SC 




156-1505-00 


A 


Fairchild 


F100166DC 


ECL 


1-11 


CR ^ 


156-1465-00 


X 


Harris 


HD74LS122 


TTL 




SC 








Signetics 


100166F 






1 


156-1466-00 


X 


Harris 


HD74LS123 


TTL 




SC 
































156-1506-00 


A 


Fairchild 


F1001600C 


ECL 


1-12 


CR 4 


156-1467-00 


U 




8155 


MOS 




SC 








Signetics 


100160F 








156-1468-00 


U 


Signetics 


NE522 


Linear 




SC 




156-1507-00 


A 


Fairchild 


F100180FC 


ECL 


1-11 


CR I 


156-1469-00 


U 


Prec. Mono 


DAC20CQ 


Linear 




SC 








-Signetics 


1001 80Y 






i 


156-1470-00 


U 




TL082 


Linear 




sc 




156-1508-00 


A 


Fairchild 


F100180DC 


ECL 


1-11 


CR 1 


156-1471-00 


U 




IT400 


Linear 




SC 








-Signetics 


100180F 








156-1472-00 


U 


RCA 


CA3280 


Linear 




SC 
















.. § 


156-1473-00 


X 




ICM7218A 


CMOS 




SC 


■' 












40 


156-1474-00 


U 


AMD 


AM687 


TTL 




sc 














m 


156-1475-00 


X 




8255A-5 


MOS 




SC 














M 

m 


156-1476-00 


u 


Motorola 


MC10114 


ECL 




sc 














r 
















** NEW DESIGN RECOMMENDATION 


FROM COMPONENT ENGINEERING: 




M 




p ’ 


. 










A = Acceptable 











N = Not Reconmended 
X = Undefined 
U = Do Not Use 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


li 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


IB 


PART NUMBER 


EC 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 




n 


156-1509-00 


A 


Fairchild 


FI 001 71 DC 


ECL 


1-11 


CR 


156-1557-00 


B 


Fairchild 


F100163FC 


ECL 


1-11 










Signetics 


1001 71 F 










N 


Signetics 


1001 63 Y 










156-1510-00 


A 


Fairchild 


F100155DC 


ECL 


1-11 


CR 


156-1558-00 


n 


AMD 


AMZ8002ADC 


Multi Funct 


1-2 










Signetics 


100155F 












Zilog 


Z8002A 










156-1511-00 


A 


Fairchild 


FI 001 41 DC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1559-00 


N 


Motorola 


MCM68764C/L 


Mem Sel Guide 


1-7 










Signetics 


100141F 






































156-1560-00 


A 


Monolithic 


6309-1/J20 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 




156-1512-00 


A 


Fairchild 


FI 001 51 DC 


ECL 


1-11 


CR 


156-1561-00 


A 


Fairchild 


F10018FC 


ECL 


1-12 


PP 








Signetics 














Signetics 


1001180 










156-1513-00 


A 


Fairchild 


F100145FC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1563-00 


A 


Fairchild 


F100136FC 


ECL 


1-11 & 12 


PP 








Signetics 


100145D 












Signetics 


100136D 










156-1514-00 


A 


Fairchild 


F100145DC 


ECL 


1-12 
























Signetics 


100145F 








156-1563-01 












PP 


















156-1564-00 


A 


Analog Dev 


AD521KD 


Op Amp 


3-4 


m 




156-1515-00 


A 


Fairchild 


F100122FC 


ECL 


1-11 




156-1565-00 


A 


AMD 


AM2940DC 


Multi Funct 


1-2 


CR 








Signetics 


100122D 








156-1566-00 


N 


Gen Instr 


ER1400 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 




156-1515-01 


















Mitsubishi 


M5G1400P 










156-1516-00 


A 


Fairchild 


F100122DC 


ECL 


1-11 


CR 


















Signetics 


100122F 








156-1568-00 


A 


RCA 


CD40103BFX ' 


CMOS 


1-9 


CR 


yi 
















156-1569-00 


A 


Motorola 


MPQ3467 


Array 


3-2 


CR 


4 


156-1517-00 


A 


Fairchild 


F100136DC 


ECL 


1-12 


CR 






Natl Semic 


DH3467CN 














Signetics 


100136F 








156-1570-00 


A 


AMD 


AM8255APCB/DCB 


Multi Funct 


1-2 


CR 




156-1518-00 


A 


Fairchild 


F100107DC 


ECL 


1-12 


CR 






Intel 


P/D8255A 








Signetics 


100107F 
























156-1519-00 


A 


Fairchild 


F100102DC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1570-01 


A 


AMD 


AM8255A-5P/DCB 


Multi Funct 


1-2 


PP 








Signetics 


100102F 












Intel 


QP/QC8255A-5 
























156-1571-00 


A 


Natl Semic 


ADC1211HCD 


Spec Funct 


2-2 


CR 




156-1520-00 


A 


Fairchild 


FIOOIOIDC 


ECL 


1-12 


CR 


156-1572-00 


A 


Signetics 


2653I/N 


Multi Funct 


1-2 


CM 








Signetics 


lOOlOlF 








156-1573-00 


A 


e-Fairchild 


74S134DCQR 


TTL 


1-18 


CR 




156-1521-00 


A 


Fairchild 


74LS352PC0R/DCQR 


TTL 


1-15 


CR 






Natl Semic 


DM74S134NA-t*/JA+ 














T xas Instr 


SN74LS352NP3/JP4 












Signetics 


N74S134NB/FB 










156-1523-00 


A 


Fairchild 


75110APC/DC 


TTL 


1-16 


CR 






Texas Instr 


SN74S134NP3/JP4 














Texas Instr 


SN75110AN/J 






































156-1574-00 


A 


Intel 


D2148HL-3 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 




156-1524-00 


X 




74S225J 


TTL 




DL 


156-1575-00 


N 


Mostek 


MK4118AP/J-1 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 




156-1525-00 


A 


AMD 


AMZ8001ADC 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1578-00 


N 


Fujitsu-Amer 


MB7071H 


Mem Sel Guide 


1-5 


LR 








Zilog 


Z8001ADS 








156-1579-00 


X 


Motorol a 


MC68701L 


Multi Funct 




DL 




156-1526-00 


A 


Signetics 


N82LS181 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1579-01 












DL 




156-1527-00 


A 


RCA 


CA3183AE 


Array 


3-2 


CR 






















Sprague Elec 


ULN2083A-1 








156-1580-00 


A 


Intel 


D2148HL 


Mem Sel Guide 


1-6 


PP 


















156-1581-00 


A 


Fairchild 


F100150DC 


ECL 


1-12 


PP 




156-1528-00 


A 


Sprague Elec 


UHP-408 


TTL 


1-16 


CR 


156-1582-00 


A 


Prec. Mono 


0P0720C2 


Op Amp 


3-4 


OB 




156-1529-00 


A 


Motorola 


LM317LZ 


Linear 


3-1 


CR 


156-1583-00 












SC 




156-1530-00 


A 


Rockwel 1 


R6531 P-098 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1584-00 


N 


Texas Instr 


SN74S124NP3/0P4 


TTL 


1-20 


PP 




156-1531-00 


A 


Intel 


QC/QD8755A 


Multi Funct 


1-2 


CR 


















156-1532-00 


A 


Micro Power 


MP5510-CY5004 


Op Amp 


3-4 


El 


156-1585-00 


A 


Silicon Gen 


SG10083/3526J 


Linear 


3-1 


CR 








Free. Mono 


0P-10-057Y 








156-1585-01 


A 




SG3526 


Linear 


3-1 




















156-1586-00 


A 


Analog Dev 


AD589JH 


Linear 


3-1 


CR 




156-1533-00 


A 


Natl Semic 


ADC0801LCD/A+ 


Spec Funct 


2-2 


CR 






•Intersil 


ICL8069DC 










156-1534-00 


A 


Burr- Brown 


DAC72/DAC70-CCD-I 


Spec Funct 


2-2 


CR 


156-1586-01 












PP 




156-1534-01 


A 


Burr- Brown 


DAC71-CCD-I 


Spec Funct 


2-2 


PP 


















156-1535-00 


A 


AMD . 


AM8279-5N/J 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1587-00 


X 


Texas Instr 


SN74402NP3/JP4 


TTL 




CR 








Intel 


8279-5 








156-1588-00 


A 


Prec. Mono 


OP-20GBC 


Op Amp 


3-4 


CR 


















156-1588-01 


A 




OP-20 


Op Amp 


3-4 


CR 




156-1537-00 


A 


Prec. Mono 


OP-11050Y 


OP Amp 


3-4 


CM 


156-1589-00 


A 


AMD 


AM6012PC 


Spec Funct 


2-2 


PP 




156-1538-00 


A 


Fairchild 


FI 01 71 DC 


ECL 


1-11 


PP 


156-1590-00 


A 


TRW, Inc. 


TDS5318 


Spec Funct 


2-2 


PP 








Motorola 


MC10171L 




























Signetics 


10171F 








156-1590-01 












DL 




156-1539-00 


A 


Synertek 


SYP6522 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1591-00 


A 


Motorola 


MCM68B10SD 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 


















156-1592-00 


A 


Fairchild 


F10123DC 


ECL 


1-12 


CR 




156-1540-00 


A 


Fairchild 


FSA2619P 


Array 


3-2 


CM 






Motorola 


MC10123L 










156-1541-00 


X 




AY- 5-2376 






NP 






Signetics 


10123F 










156-1542-00 


X 




74276 


TTL 




OL 




= 














156-1543-00 


A 


Free. Mono 


REF-02CJ 


Linear 


3-1 


CM 


156-1593-00 


A 


Fairchild 


SL92104 


Spec Funct 


2-3 


PP 




156-1544-00 


N 


Fairchild 


9616EDC 


TTL 


1-17 


CR 


156-1593-01 


A 




CCS321A 


Spec Funct 


2-3 


PP 


















156-1594-00 


A 


Hitachi 


HM6116P-3/DP-24 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 




156-1545-00 


A 


Fairchild 


FSA2720M 


Array 


3-2 


CR 






•Mostek 


6116P-3 










156-1546-00 


A 


AMO 


AM25LS2538PCB/DCB 


TTL 


1-16 


CR 


156-1595-00 


A 


Datel-Intsl 


ADC-EKIOB 


Spec Funct 


2-2 1 


PP 




156-1547-00 


A 


Fairchild 


74S258DCQR 


TTL • 


1-15 


CR 






Teledyne 


8701 CN 














Signetics 


74S258FB 




























Texas Instr 


SN74S258JP4 








156-1596-00 


A 


Hitachi 


HN462532-DC-24C 


Mem Sel Guide 


1-7 ! 


PP 


















156-1597-00 


A 


AMD 


AMZ8103PC/DC 


TTL 


1-17 1 


CR 




156-1548-00 


A 


Micro Power 


MP7621KN 


Spec Funct 


2-2 


CR 






Natl Semic 


DP8303N/J 














Teledyne 


8641 CJ 








156-1598-00 


A 


Fujitsu-Amer 


MBM2732A-30C 


Mem Sel Guide 


1-7 ( 


CR 




156-1549-00 


A 


Motorola 


MC6840PDS/LDS 


Multi Funct 


1-2 


CR 






Intel 


D2732A-3/S6699 










156-1550-00 


A 


AMD 


AM9513PCTB/DCTB 


Multi Funct 


1-2 


CR 


















156-1551-00 


N 


RCA 


90593 


Dp Amp 


3-5 


CR 


156-1599-00 


U 


Intel 


D8202A Mem Sel 


Guide 


1-2 ( 


:r 


















156-1600-00 


El 


Hitachi 


HD74LS123 


TTL . 


1-19 ( 


:r 




156-1552-00 


A 


Hitachi 


HM4816A-4/DG16B 1 


Mem Sel Guide 


1-4 


CR 




■ 


Motorola 


SN74LS123NDS/JDS 














Intel 


D2118-4 










1 


Texas Instr 


SN74LS123NP3/JP4 










156-1553-00 


A 


SOS Electron 


XSD5002CM i 


^rray 


3-2 


CR 


156-1601-00 


m 


Natl Semic 1 


MM58167AN/D 


Multi Funct 


1-2 ( 


:r 








Semi Process 


5S021 










H 


















Sertech Labs 


XSD5002CM 










■ 


















Signetics 


XSD5002CM 






















156-1554-00 


A 


Fairchild 


F100170DC 1 


■CL 


1-11 


PP 


* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT 


LISTED IN MFR/TEK SECTION 






Signetics 


100170F 








OF CATALOG, 


THIS INDICATES 


ITEM IS OBSOLETE. 


NOT RECOMMENDED FOR NEW 




156-1555-00 


A 


AMD i 


W6080PC ! 


>pec Funct 


2-2 


CR 


DESIGN, OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 






156-1556-00 


A 


Mdtorol a f 


iC14543BCLDS ( 


:mos 1 


1-9 & 10 


CR 




















Natl Semic ( 



:D4543JA+ 








« NOT CURRENT VENDOR, 










S! 


FOR STATUS COOES 


. SEE PAGE 4-39. 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

number to vendor number 



PART NUBHER 


** 

NO 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


1 


156-1602-00 


A 


Intel 


D2816-3 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1603-00 


A 


Intel 


02764-3 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1604-00 


N 


Fairchild 
Natl Semic 


UA79M12AHC 

LM79M12CH 


Linear 


3-1 


CM 


156-1605-00 


N 


Digital Eq 


DC01019.14038 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1606-00 


A 


AMD 

Intel 


AM9517A-5DC 

C/D8237A-5 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1607-00 


N 


•Fairchild 

•Motorola 

RCA 

Texas Instr 


UA1558RM 

MC1558U 

CA1558G 

MC1558JG 


Op Amp 


3-3 


CR 


156-1608-00 


A 


AMD 


AM27S181D-24-1 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1609-00 


A 


RCA 


D8088 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1609-01 


A 




D8088-2 


Multi Funct 


1-2 


MP 


156-1610-00 


A 


Motorola 


MCM68766C35 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1611-00 


A 


Fairchild 


74F74PC/DC 


TTL 


1-17 


CR 


156-1612-00 


A 


Mostek 

Zilog 


MK3881N-4/P-4MKX 

Z80A-PI0 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1613-00 


A 


AMD ' 
Hitachi 
•Intel 


AM21L47-55D-C 

HM6147G-3 

D2147HL-3 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 


156-1614-00 


A 


Intel 


D2114AL-3 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 


156-1615-00 


A 


INMOS 

NEC America 


IMSl 400-55 
UPD2167-3 


Mem Sel Guide 


1-6 


CR 


156-1616-00 


N 


Fairchild 


HL78937 


TTL 


1-14 


CR 


156-1617-00 


A 


Texas Instr 


SN74AS804N/J 


TTL 


1-16 


CR 


156-1618-00 


A 


AMD 


AM2908DCB/PCB 


TTL 


1-16 


CR 


156-1619-00 


A 


Fairchild 
Motorol a 
Natl Semic 
Signetics 


74LS126PCQR/DCQR 

SN74LS126NDS/JDS 

DM74LS126NA+/0A+ 

N74LS126NB/FB 


TTL 


1-14 


CR 


156-1620-00 


A 


Mostek 

Zilog 


MK3882N-41P-4MKX 

Z80ACTC 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1621-00 


A 


Intersil 


ICM7218AIJI 


CMOS 


1-9 


PP 


156-1622-00 


A 


Intersil 


ICM7818BIPI 


CMOS 


1-9 


PP 


156-1623-00 


A 


Analog Dev 


AD41201 


Spec Funct 


2-2 


PP 


156-1624-00 


N 


Digital Eq 


KEFll-A 


MOS 


1-13 


CR 


156-l'625-00 


A 


Intel 


D2732A 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1625-01 


A 


Intel 


D2732A 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1626-00 


A 


Hitachi 

Intel 


HM4864-3DC 

D2164A-20 


Mem Sel Guide 


1-4 


CR 


156-1627-00 


A 


•Fairchild 
•Motorola 
Texas Instr 


UA494PC 

TL494CN 

TL594CN 


Linear 


3-1 


CR 


156-1628-00 


A 


Monolithic 


63S141J/D (SHRP) 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1629-00 


A 


Natl Semic 
Signetics 
Texas Instr 


DM74S113NA+/JA+ 

N74S113NB/FB 

$N74$113NP3/JP4 


TTL 


1-17 


CR 


156-1630-00 


A 


Intel 


D2764-4 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1631-00 


A 


Fairchild 
Texas Instr 


UA431WC 

TL431C-LP 


Linear 


3-1 


CR 


156-1632-00 


A 


Hitachi 

•Toshiba 


HM6116LP-4 

TC5516AP 


Mem Sel Guide 


1-5 


PP 


156-1633-00 


A 


AMD 


AM27S03ADCB 


Mem Sel Guide 


1-5 


CR 


156-1634-00 


A 


AMD 

Fairchild 


AM25S09PCB/DCB 

74F399PCQR/DCQR 


TTL 


1-20 


CR 


156-.1635-00 


N 


Fujitsu 

Hitachi 


MBM10422 

HM10422 


Mem Sel Guide 


1-5 


PP 


156-1636-00 


N 


Texas Instr 


SBP9989CJ-1 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1637-00 




Monolithic 
Natl Semic 


PAL16R6CN/CJ 

PAL16R6 


TTL 


1-18 


PP 


156-1638-00 


A 


Prec. Mono 


DACIOGX 


Spec Funct 


2-2 


PP 


156-1639-00 


A 


Motorol a 


MC10H131L/P 


ECL 


1-11 


PP 


156-1639-01 


A 


Motorola 


MC10H131LD/PD 


ECL 


1-11 


PP 


156-1640-00 


A 


Motorol a 


MC10H116L/P 


ECL 


1-12 


PP 


156-1640-01 




Motorola 


MC10H116LD/PD 


ECL 


1-12 


PP 


156-1641-00 


A 


Motorola 


MC10H102L/P 


ECL 


1-11 


CR 


156-1641-01 


A 


Motorola 


MC10H102LD/PD 


ECL 


1-11 


PP 


156-1642-00 


A 


Motorol a 


MC10H105L/P 


ECL 


1-11 


PP 


156-1642-01 


A 


Motorol a 


MC10H105LD/PD 


ECL 


1 -n 


PP 


156-1643-00 


A 


Intel 


D8087 


MOS 


1-13 


PP 


156-1644-00 


A 


Motorol a 
Natl Semic 


LMllCLH 

LMllCLH 


Op Amp 


3-4 


PP 



PART NUMBER 


■k* 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* 

PAGE NO. 


i 


156-1645-00 


N 


Fairchild 


96S02PCQR/0CQR 


TTL 


1-19 


PP 


156-1646-00 


A 


Mitel 


MC74SC374AC 


CMOS 


1-9 


CR 


156-1647-00 


A 


Motorola 
Natl Semic 


MC3431L/P 

DS3651J/N 


Spec Funct 


2-3 


CR 


156-1649-00 


A 


Exar 

Sprague 


XR6118 

UDN-6118A 


TTL 


1-16 


PP 


156-1650-00 


A 


Fairchild 
Motorol a 


ncoiFc 

SC63501F 


ECL 


1-11 


PP : 


156-1651-00 


A 


AMD 


AM2732-/DC 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1652-00 


A 


Intel 

Fujitsu 


D2764 

MBM2764-25 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1653-00 


A 


Sanyo 


STK457 


Op Amp 


3-5 


PP 


156-1654-00 


A 


XI COR 


X2201 


Mem Sel Guide 


1-4 


CR 


156-1655-00 


A 


Intersil 


ICM7226BIPL 


CMOS 


1-9 


PP 


156-1656-00 


A 


Intel! 


C/D8274 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1657-00 


A 


Motorola 


MC10194PD/LD 


ECL 


1-12 


PP 


156-1658-00 




Monolithic 


PAL16R8CJ/CN 


TTL 


1-18 


PP 


156-1659-00 




Monolithic 


PAL16R4CJ/CN 


TTL 


1-18 


PP 


156-1660-00 


A 


Motorola 


MC68121L 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1661-00 


U 




74LS646 


TTL 


1-16 


PP 


156-1662-00 


A 


Fairchild 


74F1 53PCQR/DCQR 


TTL 


1-15 


PP 


156-1663-00 


A 




74F11 


TTL 


1-18 


PP 


156-1664-00 


U 




74ALS574 


TTL 


1-17 


PP 


156-1666-00 


U 


Fairchild 


96LS488DC 


Multi Funct 


1-3 


PP 


156-1667-00 


A 


Motorol a 


MC10H164LD/P 


ECL 


1-11 


PP 


156-1668-00 


A 


Motorola 


MC10H101LD/PD 


ECL 


1 -n 


PP 


156-1669-00 




Monolithic 
Natl Semic 


PAL14LCN/CJ 

PAL14L4N/J 


TTL ' 


1-18 


PP 


156-1670-00 


A 


Fairchild 


F100125DC 


ECL 


1-12 


PP 


156-1671-00 


A 




100124 


ECL 


1-12 


PP 


156-1672-00 


A 


AMD 


AMD27S291DC 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1673-00 


A 


Motorola 


MCM10149L 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1674-00 


A 


Motorola 


MC10H104LD/PD 


ECL 


1-11 


PP 


156-1675-00 


A 


AMD 


AMD25S191ADC 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1676-00 


A 


Motorola 


MC10107LD/PD 


ECL 


1 -n 


PP 


156-1678-00 


A 


Fairchild 

Hitachi 


F100165DC ' 

HD100165C 


ECL 


1-12 


PP 


156-1679-00 

■ 


A 


Fujitsu 

Hitachi 


MBM10474 
HMl 0474-1 


Mem Sel Guide 


1-5 


PP 


156-1680-00 


U 




74S15 


TTL 


1-18 


PP 


156-1681-00 


A 


AMD 


AM26LS310CB 


TTL 


1-16 


PP 


156-1682-00 


A 


Motorola 


MC10H109LD/PD 


ECL 


1-11 


PP 


156-1683-00 


A 


Motorola 


MC6803-G1/L1 


Multi Funct 


1-2 


CR 


156-1684-00 


A 


Intel 


CI/DI8031 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1685-00 


A 


Hitachi 


HM2112-1 


Mem Sel Guide 


1-5 


PP 


156-1686-00 


N 


Motorola 


MCM68764-C35 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1687-00 


A 


AMD 


AMD27S191DC 


Mem Sel Guide 


1-7 


CR 


156-1688-00 


A 


Natl Semic 
Texas Instr 


LF412ACN 

TL287CP 


Op Amp 


3-4 


CM 


156-1690-00 


A 


AMD 

Intel 


2147-45DC • 
2147H-2 


Mem Sel Guide 


1-6 


PP 


156-1691-00 


U 




74ALS564 


TTL 


1-17 


PP 


156-1692-00 


A 


Texas Instr 


TIM9904AJL 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1693-00 


A 


SGS 


TDA1170 


Linear 


3-1 


PP 


156-1693-01 


A 




TDA1170 


Linear 


3-1 


PP 


156-1694-00 


N 


Inmos 


IMS1420S-55 


Mem Sel Guide 


1-6 


PP 


156-1695-00 


A 


Intel 


P21149H-2 


Mem Sel Guide 


1-6 


PP 


156-1696-00 


A 


Intel 


D27128-3 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1697-00 


U 




8203-3 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1698-00 


N 




10H116 


ECL 


1-12 


PP 


156-1699-00 




Natl Semic 
Texas Instr 


LF412CN 

TL288CP 


Op Amp 


3-4 


PP 


156-1702-00 


U 




29821 


TTL 


1-19 


PP 


156-1703-00 


U 




74AS881 


TTL 


1-14 & 19 


1 PP 


156-1704-00 


A 




74F374 


TTL 


1-17 


PP 


156-1705-00 


U 




74F283 


TTL 


1-14 


PP 


156-1706-00 


N 


Toshiba 


TC5516APL 


Mem Sel Guide 


1-5 


PP 


156-1707-00 


U 




74F00 


TTL 


1-18 


PP 


156-1708-00 


N 




74273 


TTL 


1-17 


PP 



** NEW DESIGN RECOMMENDATION FROM COMPONENT ENGINEERING: 

A = Acceptable 
N = Not Recommended 



U * Undefined 
X = Do Not Use 
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INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX (CONT) 

TEK PART NUMBER TO VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 


** 

ND 


VENDOR 


VENDOR NO. 


TYPE 


* IS 

PAGE NO. ST 


156-1709-00 


A 


Motorola 


MC1350P 


Linear 


3-1 


PP 


156-1710-00 


A 


Motorola 


MC10H117PD/LD 


ECL 


1-11 


PP 


156-1711-00 


A 


Motorola 


MC10H210 


ECL 


1-12 


PP 


156-1712-00 


A 


Motorola 


MC10H176PD/LD 


ECL 


1-11 


PP 


156-1713-00 


A 


Motorola 


MC10198P/L 


ECL 


1-12 


PP 


156-1714-00 


U 




74F191 


TTL 


1-15 


PP 


156-1717-00 


A 




RD0104 


CMOS 


1-9 


PP 


156-1718-00 


A 


Motorola 


MC145155P 


Spec Funct 


2-3 


PP 


156-1719-00 


A 


Natl Semic 


LMIOCN 


Op Amp 


3-5 


PP 


156-1720-00 


A 




68B09E 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1721-00 


U 




74F373 


TTL 


1-19 


PP 


156-1722-00 


U 




74F04 


TTL 


1-14 


PP 


156-1723-00 


u 




74F08 


TTL 


1-18 


PP 


156-1724-00 


u 




74F32 


TTL 


1-18 


PP 


156-1725-00 


u 


Fairchild 


74F245PCQR/DCQR 


TTL 


1-14 & 


16 PP 


156-1726-00 


u 




74F139 


TTL 


1-16 


PP 


156-1727-00 


u 




74F138 


TTL 


1-16 


PP 


156-1729-00 


u 




25LS2520 


TTL 


1-17 


PP 


156-1730-00 


A 




8155 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1732-00 


U 




74LS461 


HL 


1-15 


PP 


156-1733-00 


A 


Motorol a 


MClOHlOlPD/LD 


ECL 


1-11 


PP 


156-1734-00 


N 


Intel 


2186 


Mem Sel Guide 


1-6 


PP 


156-1735-00 


A 


Intel 


D2817-4 


Mem Sel Guide 


1-7 


PP 


156-1736-00 


A 




AM29824 


Multi Funct 


1-3 & 19 PP 


156-1737-00 


U 




SC2681 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1738-00 


U 


, 


2953 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1739-00 


A 




8647 


ECL 


1-12 


PP 


156-1740-00 


U 


AMD 


AM2966DCB 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1741-00 




Analog Dev 


AD542LH 


Op Amp 


3-4 


PP 


156-1742-00 


A 


Motorol a 


MC145146L 


Spec Funct 


2-3 


PP 


156-1743-00 


U 


Fairchild 


74F02PCQR/DCQR 


TTL 


1-18 


MP 


156-1744-00 


u 




74F240 


ni 


1-14 & 


16 MP 


156-1745-00 


U 




74F241 


TTL 


1-14 & 


16 MP 


156-1746-00 


u 




74F151 


TTL 


1-15 


MP 


156-1747-00 


u 




26S10 


TTL 


1-16 


MP 


156-1748-00 


u 




74ALS245 


TTL 


1-14 & 


16 PP 


156-1748-01 


u 




74ALS245-1 


TTL 


1-14 & 


16 PP 


156-1749-00 


u 




2964B 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1750-00 


A 




74HC160 


CMOS 


1-9 


PP 


156-1751-00 


u 




74F64 


TTL 


1-18 


PP 


156-1752-00 


u 




74F10 


TTL 


1-18 


PP 


156-1753-00 


u 




74ALS240 


TTL 


1-14 & 


16 PP 


156-1753-01 


u 




74ALS240-1 


TTL 


1-14 & 


16 PP 


156-1754-00 


u 




74ALS1244 


TTL 


1-16 


PP 


156-1755-00' 


u 




74ALS109 


TTL 


1-17 


PP 


156-1756-00 


u 




74ALS74 


TTL 


1-17 


PP 


156-1757-00 


u 




74ALS569 


TTL 


1-15 


PP 


156-1758-00 


u 




74ALS112 


TTL 


1-17 


PP 


156-1759-00 


u 




74ALS133 


TJl 


1-18 


PP 


156-1760-00 


A 




2030H 


Op Amp 


3-5 


PP 


156-1761-00 


U 




74LS450 


TTL 


1-15 


PP 


156-1762-00 


A 




74HC161 


CMOS 


1-9 


PP 


156-1763-00 


A 




9007P 


Multi Funct 


1-2 


EN 


156-1785-00 


A 




6545A 


Multi Funct 


1-2 


PP 


156-1786-00 


A 


Hitachi 


HM4334P-3 


Mem Sel Guide 


1-5 


PP 


156-1787-00 


A 


Motorola 


MCI4082BCLD 


CMOS 


1-9 


PP 






RCA 


CD4082BFX 








156-1788-00 


A 


Natl Semic 


LF135C9 


Spec Funct 


2-3 


PP 






Prec Mono 


MUX24FQ 








156-1789-00 


A 




LF198 


Spec Funct 


2-3 


PP 


156-1790-00 


A 


Natl Semic 


LM211H 


Spec Funct 


2-3 


PP 






Silicon Gen 


SG211T 








156-1791-00 


A 


Natl 


LF298H 


Spec Funct 


2-3 


PP 


156-1792-00 


A 




25L04 


TTL 


1-20 


PP 


156-1793-00 


A 




Z8087 


MOS 


1-13 


PP , 


156-1794-00 


A 




10H121 


ECL 


1-12 


PP 


156-1795-00 


A 




10H174 


ECL 


1-11 


PP 


156-1796-00 


A 




10159 


ECL 


1-11 


PP 


156-1797-00 


A 




100112F 


ECL 


1-12 


PP 


156-1798-00 


N 


Hitachi 


HM4816AP-7 


Mem Sel Guide 


1-4 


PP 


156-1799-00 


A 




MC3423U 


Linear 


3-1 


PP 


156-1800-00 


U 




74F86 


TTL 


1-18 


PP 


156-1801-00 


A 




PAL10L8 


TTL 


1-19 


PP 


156-1802-00 


A 




PAL12L10 


TTL 


1-19 


PP 


156-1803-00 






HAL12L10 


Array 




PP 



PART NUMBER ND 



* SI 
PAGE NO. ST 



156-1804-00 
156-1805-00 
156-1806-00 
156-1807-00 
156-1808-00 

156-1809-00 
156-1810-00 
156-1811-00 
156-1812-00 
156-1813-00 

156-1814-00 
156-1815-00 
156-1816-00 
156-1817-00 
156-1818-00 

156-1819-00 

156-1820-00 

156-1821-00 

156-1822-00 

156-1823-00 

156-1824-00 

156-1825-00 

156-1826-00 

156-1827-00 

156-1828-00 

156-1829-00 

156-1830-00 

156-1831-00 

156-1832-00 

156-1833-00 

156-1834-00 

156-1835-00 

156-1836-00 

156-1837-00 

156-1838-00 

156-1839-00 U 
156-1840-00 U 
156-1841-00 
156-1842-00 
156-1843-00 



Elec Design 



HAL10L8 

HAL16R8 

HAL16L8 

HAL16L2 

PAL16L2 

PAL16L8 

MC1416P 

HS3120C-2 

MC1400U6 

EDH4528-20 

AM27519 

AD7528 

UPC4359C 

TC5565P 

TC40H393P 

TC40H368P 

TC40H367P 

TC40H365P 

TC40H259P 

TC40H175P 

TC40H157P 

TC40H153P 

TC40H139P 

TC40H138P 

TC40H074P 

TC40H032P 

TC40H011P 

TC40H002P 

74ALS10 

STC7 

STU004 

STU003 

STU002 

M54533 

A0545KH 

AM2952 

AM29827 

80186 

HM6264P-15 

0P-14EP 



TTL 
Array 
Spec Funct 
Linear 

Mem Sel Guide 
Mem Sel Guide 



Multi Funct 
TTL 





CR 


Current Production 


*EN 


Engineering 


PP 


Pre-Prod 


«CS 


Customer Service 


*NP 


Non- Prod 


«CL 


Cancelled 


«DL 


Deleted 


«0B 


Obsolete Instrument 


CM 


Custom Mod Instrument 


«0S 


Digital Systems 


*0T 


Obsolescent Instrument 


MP 


Modified Part 


LR 


Last Supply Current 


LS 


Last Supply Customer Service 


VN 


Vendor 


TC 


Tel equipment Current Prod. 


IN 


International 


SC 


Sony/Tek Current Prod. 



THE STATUS IN THIS CATALOG WAS CORRECT AT THE 
TIME IT WAS PUBLISHED, BUT IT IS SUBJECT TO CHANGE. 

* TO USE A PART WITH THIS STATUS ON A NEW INSTRUMENT 
REQUIRES THAT A NEW PURCHASED PART INITIATION FORM 
(PPIF) BE INITIATED. 

(A GLOSSARY OF TERMS FOR THESE STATUS CODES CAN BE 
FOUND ON PAGE 0-44). 



* LACK OF ENTRY IN COLUMN INDICATES ITEM IS NOT LISTED IN MFR/TEK SECTION 
OF CATALOG. THIS INDICATES ITEM IS OBSOLETE. NOT RECOMMENDED FOR NEW 
DESIGN. OR OF LIMITED USE (SUCH AS SPECIALIZED CUSTOM MASK). 

- NOT CURRENT VENDOR. 
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VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



1 VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 






156-0067-04 


N8T98FB 


156-0999-01 


MC1458P1-U 


156-0158-00 


CDP1802AD 


156-1280-00 




741 C 




8T98LDS 


156-0999-01 


MC1458U 


156-0158-04 


TBP18S22 


156-0960-00 




741 C 


156-0067-07 


MC936L 


156-1082-00 


MC1458UDS 


156-0158-07 


C01836 


156-0239-00 




741 C 


156-0067-10 


9N37DC 


156-0591-00 


yA1458TC/RC 


156-0158-00 


C01837 


156-0240-00 




CA741CG 


156-0067-12 


MC944L 


156-1081-00 


yPC1458C 


156-0158-00 


C01838 


156-0242-00 




CA741CT 




IN957B 


156-0647-00 


MC1469 


156-0052-01 


C01839 


156-0237-00 




CA741S 




CyL958 


156-0005-00 


MC1469R 


156-0052-00 


C01840 


156-0238-00 




D741KN 




960DC 


156-0001-00 


MCI 488 


156-0879-00 


C01841 


156-0236-00 




LM741CN/CJ 




9S74DC 


156-0331-02 


MC1488 


156-0879-01 


TBP18S42 


156-1372-01 




LM741CH/A+ 




AIMDAC100AD-Q2 


156-0137-00 


1489 


156-0878-01 


TBP18S42 


156-1372-00 




LM741H 




MClOOlP 


156-0023-00 


DS1489J 


156-0878-00 


C01842 


156-0243-00 




UA741MJG 




MDC-1002 


156-0399-00 


MC1489L 


156-0878-00 


C01843 


156-0241-00 




UA741RC 




MC1004P 


156-0024-00 


1495L 


156-0407-01 


LM1848N 


156-1401-00 




UA741T 




MC1006P 


156-0054-00 


MC1495L 


156-0407-00 


CDP1857D 


156-1279-00 




uA741C 




MCI 01 OP 


156-0025-00 


MC1495LDS 


156-0407-02 


TBP18S72 


156-1372-00 




uA741C 


156-0049-02 


MCI 01 OP 


156-0025-01 


MC1496G 


156-0130-01 


S2003K 


156-0055-00 


yA741C 


156-0067-06 


MCI 01 IP 


156-0332-00 


MC1496G 


156-0130-00 


ULN2003AP 


156-1245-00 


UA741CJG 


156-0067-13 


MC1013P 


156-0022-00 


MC1514L 


156-1056-00 


S2005K 


156-0051-00 ■■ 


yA741CP 




MC1016P 


156-0265-00 


MC1550G 


156-0069-00 


SY2H01-2 


156-1298-01 ■■ 


mA741HCQR 


156-0049-02 1 


DAC1020LCD/A+ 


156-0719-01 


CA1558G 


156-1607-00 


2030H 


156-1760-00 




yA741TC 




MSI 020 


156-0394-00 


MC1558U 


156-1607-00 


CD2046N/F-03 


, 156-0914-03 




yPC741C 




MC1023P 


156-0056-00 


MC1558JG 


156-1607-00 


ULN2083 


156-0259-00 




UPC741C 




MC1034P 


156-0258-00 


yA1558RM 


156-1607-00 


2101 


156-0698-01 




NA747C 


156-0183-00 1 


MC1035P 


156-0457-00 


MC1594L 


156-0461-00 


2102 


156-0291-00 




yPD765 




MC1040P 


156-0253-00 


1601 


156-0133-00 


2102 


J56-0291-01 




TAA790 




MC1043P 


156-0344-00 


1602A 


156-0346-00 


2102AN 


156-0291-00 




ADC801LCN 




IIOIA 


156-0135-00 


SPQ1626 


156-0281-00 


2102F 


156-0893-01 




DAC 80- CCD- 1 


156-1409-00 


MMIIOIAN 


156-0135-00 


MC1648P/L 


156-0266-00 


2102FPC/DC 


156-0893-00 




8T06N 


156-0379-01 


IICOIFC 


156-1650-00 


SP1648BDP/BDG 


156-0266-00 


2102FPC/DC 


156-0291-00 




N8T06N/F 


156-0379-00 


11C06DC 


156-0377-00 


MC1650L 


156-0333-01 


2102N 


156-0291-00 




N8T06NB/FB 


156-0379-02 




















F11C06DC 


156-0377-00 


SP1650C 


156-0333-00 


2102N 


156-0893-00 




8T09 


156-0851-02 


1123 


156-0288-00 


SP1650DG 


156-0333-01 


B210A-2 


156-1051-00 




N8T09 


156-0851-01 


11C58DCQR 


156-0224-01 


SP1651B 


156-0705-00 


MM2102AN 


156-0291-00 




N8T09A 


156-0851-00 


TDA1170 


156-1693-00 


MC1658L 


156-0224-00 


N21F02B 


156-0893-00 




N8T13BF 


156-0273-00 


TDA1170 


156-1693-01 


MC1660L 


156-0282-00 


2114 


156-1028-01 




0PB813 


156-1237-00 




















DAC1200HCB 


156-1184-00 


MC1660L 


156-0282-01 


2114 


156-0128-02 




N8T15A 


156-0997-00 


DAC1200HCD 


156-1184-01 


MC1660S 


156-0063-00 


2114L 


156-1127-01 




N8T16N/F 


■Ma.i--fcM.iiii 


HAL12L10 


156-1803-00 


SP1660B 


156-0282-00 


2114L 


156-1127-02 




MC817P 


156-0018-001 


PAL12L10 


156-1802-00 


SP1660L 


156-0282-02 


D2114AL-3 


156-1614-00 




N8T20B 


iHlTWfll 


AD1211HCD 


156-1571-00 


MC1661P/L 


156-0225-00 


2114AL-4 


156-1028-00 




N8T20N/F 


■Hl.t-J-Tl.1ill 




















QC1313A 


156-0500-00 


SP1661DP/DG 


156-0225-00 


D2114L-4 


156-1127-00 




8T22NB/FB 




MC1350P 


156-1709-00 


MC1662P/L 


156-0226-00 


2115AL 


156-1178-00 




MC822P 




MCI 355 


156-0902-00 


MCI 662 


156-0226-01 


CD2115A 


156-1278-00 




N8T22N/F 




MC1357P 


156-0907-00 


SP1662DP/DG 


156-0226-00 


2D131 


156-0958-00 




MC824P 


iHlTO'eTlI 


LF135C9 


156-1788-00 


MC1663L 


156-0348-00 


CD2140N 


156-0147-00 




MC825P 


lHl.T.H.a.t.11 




















CA1391G 


156-1147-00 


SP1663DG 


156-0348-00 


2147 


156-1228-01 




8T26 




MC1391P 


156-0942-00 


MCI 664 


156-0227-01 


CD2147H 


156-1228-00 




MC826P 




MCI 391 P 


156-1147-01 


MC1664L1 


156-0227-01 


D2147(D-2) 


156-1228-00 




N8T26AFB 


iBimi'tll 


MCI 391 P 


156-1147-00 


MC1664P/L 


156-0227-00 


HM2147 


156-1228-00 




N8T26ADCB 


iHl.l-Hl.tM 


1400 


156-1615-00 


SP1664BDP/0G 


156-0227-00 


MCM2147(C70) 


156-1228-00 




8T26F 


156-0996-001 




















ER1400 


156-1566-00 


MC1666L 


156-0334-00 


TMM2147 


156-1228-00 




831-BE 


■Ha.MtH. 1.11 


MC1403AUDS 


156-1439-00 


MC1668L 


156-0343-00 


D2148HL 


156-1580-00 




S831B 


156-1116-001 


MC1403P 


156-1166-00 


SP1668DG 


156-0343-00 


CM2150N 


156-0871-00 




S831B 




MC1403UDS 


156-1173-00 


1669L - 


156-0204-01 


2D158 


156-1443-00 




MC836P 


lBff'fM'1'11 


MC1405L 


156-0751-00 


1669L 


156-0204-02 


2167 


156-1615-00 




N8T37N 


iHl.fJia.!.il 
















1 




MC1407L 


156-0571-00 


MC1669L 


156-0204-00 


2186 


456-1734-00 




; N8T37B 


156-0683-01 1 


MC1408-L 


156-0509-02 


SP1669B 


156-0204-00 


X2201 


156-1654-00 




MC846P 


IbI'tI'MVIB 


HD1-4CS0-9 


156-0330-00 


SP1670DG 


156-0228-00 


MC2257 


156-0491-01 




CR859N 


■Hi.f.iaa.aa 


MC1410 


156-1271-00 


MC1672L 


156-0353-00 


MC2257L 


156-0491-00 




MC867P 


156-0064-00 


MC1413PDS 


156-1245-00 


MC1672L(1) ^ 


156-0353-01 


MC2259L 


156-0492-00 




S73B 


156-0811-00 




















MC1416P 


156-1810-00 


SP1672B 


156-0353-00 


MC2259L 


156-0492-01 




883B 


156-1303-01 


MC1436CG 


156-0400-00 


SP1690S 


156-0377-00 


SYP2332 


156-1239-00 




HC889P 


iBi’mavll 


MC1437P 


156-0066-00 


1692DG 


156-0307-01 


SYP2332 


156-1240-00 




MC889P 


IbAMHI 


MC1440G 


156-0207-00 


MC1692L 


156-0307-00 


SYP2332 


156-1420-00 




MC890P 


iBaWtll 


MC1456 


156-0200-01 


MC1692L(1) 


156-0307-01 


SYP/SYC2332 


156-1174-00 




MC890P 






















MC1456N 


156-0200-00 


SP1692DG 


156-0307-00 


SYP/SYC2332 


156-1175-00 








MCI 456 PI 


156-0200-00 


MC1697P 


156-0923-00 


SYC2333 


062-4670-00 






iBiwivll 


MC1456U 


156-0200-02 


B1702A 


156-0380-00 


SYP2333 


062-4670-01 








CA1458E 


156-0158-00 


MIL1702A 


156-0380-00 


KR2376-STP 


156-0168-00 




MC8T95L 


iBltwal 


CA1458G 


156-0158-05 


MCI 711 CL 


156-0116-00 


MCS2400 


156-1238-00 




MC8T95LDS 


IHlBll.tli 




















LM1458J 


156-0158-04 


MCI 723 


156-0071-02 


2413 


156-0279-01 




N8T97FB 


156-0998-01 1 


MC1458N 


156-0158-00 


MC1723CLDS 


156-0071-00 


2501 B 


156-0135-00 




MC8T97L 


iHi'mivll 


MC1458P 


156-0158-01 


MCI 741 CU 


156-0067-12 


AM2502PC/DC 


156-1456-00 




8T97F 


iHl$Hl.t.il 


MC1458P 


156-0158-03 


MCI 741 CU 


156-0067-13 


AM2502CPE/CJE 


156-1456-00 




8T97L0S 


156-0998-01 1 


MC1458P 


156-0158-03 


1765 


156-0246-00 


DM2502CN/J 


156-1456-00 




MC8T98L 


H 

















THIS INDEX IS ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 4^42 













VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


25L04 


156-1792-00 


25S08 


156-1049-01 


AM25S08DC 


156-1049-00 


251 OK 


156-0167-00 


251 OK 


156-0167-01 


2511K 


156-0154-00 


2513 


156-0401-01 


2513 


156-0279-00 


2513 


156-0147-01 


251 3N 


156-0300-00 


251 3N 


156-0401-00 


251 3N 


156-0401-01 


251 3N 


156-0423-00 


251 3N 


156-0423-01 


251 3NX 


156-0263-00 


N2513 


156-0147-00 


251 6N 


156-0871-00 


25S18 


156-1062-01 


25S18 


156-1062-02 


AM25S18DC 


156-1062-00 


AM25LS22PCB/DCB 


156-1481-00 


SC2528 (L662) 


156-0226-02 


SC2528 (L664) 


156-0227-01 


AM26S02PC/DC 


156-1195-00 


AM26S02PC 


156-1195-00 


AM26S02PCB/DCB 


156-1195-01 


26068(1) 


156-0695-00 


2606B(1) 


156-0695-01 


26S10 


156-1747-00 


AM26S12APC 


156-0483-00 


AM26S12PCB/DCB 


156-0483-01 


N2616N 


156-1180-00 


N2616N 


156-1181-00 


FSA2619P 


156-1540-00 


HA2625 


156-0317-01 


HA2625 


156-0317-03 


AM26LS30PCB2/DCB2 


156-1316-00 


AM26LS30PCB2/DCB2 


156-1572-00 


26LS32 


156-1315-00 


26L32NA+/JA+ 


156-1315-00 


AM26LS32PC/DCB 


156-1315-00 


SN26LS32N3/J4 


156-1315-00 


2650A-I 


156-0986-00 


2650A-I 


156-0986-01 


2650-A-M 


156-0986-02 


2653I/N 


156-1572-00 


S2657 


156-0877-01 


SC2681 


156-1737-00 


27LS00DC 


156-0984-00 


AM27S03J 


156-1189-00 


AM27S03ADCB 


156-1633-00 


AM27LS030C 


156-0599-01 


C2704 


156-0689-00 


AM2708DC 


156-0708-00 


27LS08 


156-0305-01 


C2708 


156-0708-00 


MCM2708L 


156-0708-00 


AM25S09PCB/0CB 


156-1634-00 


D2716 


156-1017-00 


2716 


156-1377-00 


2716 


156-1378-00 


2716 


156-1379-00 


2716 


156-1380-00 


AM2716 


156-1017-00 


MBM2716 


156-1017-00 


MM2716Q 


156-1017-00 


SYC2716 


156-1017-00 


TMS2716 


156-1101-00 


27S18CDE 


156-0305-00 


AM27S18CD 


156-0305-00 


FSA2720M 


156-1545-00 


AM27S290C 


156-1462-00 


AM2732DC 


156-1403-00 


AM2732/DC 


156-1651-00 


D2732A 


156-1625-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


DA2732A 


156-1625-01 


D2732A-3 


156-1598-00 


MBM2732A-30C 


156-1598-00 


IC2732 


156-1403-00 


CP2752 


156-1460-00 


AM2802PC 


156-0329-00 


AM2855 


156-0453-03 


AM2855 


156-0453-01 


AM2855PCB/DCB 


156-0453-03 


AM2857 


156-1039-01 


AM2857 


156-1039-02 


AM2857PC 


156-1039-00 


S2876 


156-1202-00 


TBP28S86N 


156-1438-00 


AM2901BDC 


156-1043-00 


AM2901BDC 


156-1043-01 


AM2901B0CB 


156-1043-03 


AM2901DCB 


156-1043-02 


I0M2901A-2DC 


156-1043-02 


IDM2901A-1JC 


156-1043-00 


MC2901ALC 


156-1043-00 


MC2901ALD 


156-1043-02 


MPQ2907 


156-1163-00 


AM2908DCB/PCB 


156-1618-00 


IDM2909AJC 


156-1029-00 


IDM2909AJC 1 


156-1029-01 


AM2909ADC 


156-1029-00 


AM3909ADC 


156-1029-01 


MC2909LC 


156-1029-00 


AM2910DC 


156-1355-00 


MC2910L 


156-1355-00 


AM2911ADCB I 


156-1209-01 


AM2911ADC 


156-1209-00 


I DM2911 ADC 


156-1209-00 


IDM2911AJC 


156-1209-01 


HC2911LC 


156-1209-00 


AM2940DC 


156-1565-00 


AM2942DCB i 


156-1385-00 


AM2950DC 1 


156-1389-00 


AM2952 1 


156-1839-00 


2953 


156-1738-00 


2964B 


156-1749-00 


AM2966DCB 


156-1740-00 


CA3015 


156-0017-00 


EA3021 


156-0209-00 


CA3028A 


156-0033-00 


CA3028A 


156-0033-01 


CA3030 


156-0136-00 


CA3030AE 


156-0108-00 


CA3030X 


156-0136-02 


CA3039 


156-0106-00 


CA3039 


156-0106-01 


CA3045F 


156-0065-00 


CA3045F 


156-0065-01 


SL3045 


156-0065-00 


CA3046 


156-0048-00 


CA3046 


156-0048-01 


CA3049 


156-0048-00 


CA3046 


156-0068-00 


SL3046CDP 


156-0048-00 


CA3051 


156-0095-00 


CA3051 


156-0099-00 


CA3054 


156-1349-00 


CA3054S15 


156-1349-01 


CA3060E 


156-0901-00 


CA3080AS/5 


156-0936-00 


CA3080E 


156-0912-00 


CA3080EX 


156-0912-01 


CA3080TX 


156-0356-01 


CA3081 


156-0355-00 


CA3082 


156-1190-00 


SL3082DP 


156-1190-00 


CA3083 


156-0259-00 


CA3083/5 


156-0259-01 


CA3083EX 


156-0259-02 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


CA3086 


156-0197-01 


CA3086 


156-0197-03 


CA3086 


156-0197-00 


SL3086 


156-0197-00 


LM308J-8 


156-0512-03 


CA3096AE-17 


156-1381-00 


CA3102E 


156-0534-00 


CA3102EX 


156-0534-01 


CA3127E 


156-1294-00 


SL3127CDP 


156-1294-00 


CA3130S 


156-0686-00 


CA3130S/5 


156-0686-01 


CA3130S/5 


156-0686-02 


CA3140EX 


156-1134-00 


CA3140AE 


156-1134-01 


CA3140S 


156-0921-00 


CA3140S 


156-0921-01 


CA3140 


156-0921-02 


CA3141E 


156-1450-00 


CA3160E 


156-1114-00 


CA3160E15 


156-1114-01 


LM3146N 


156-0197-00 


CA3183AE 


156-1527-00 


AZ3238 


156-1012-00 


0L/ZA3238 


156-1009-00 


ZA3238 


156-1010-00 


CA3240E 


156-1422-00 


JL/ZA3240 


156-1001-00 


AZ3241 


156-1002-00 


3242 


156-0965-01 


D3242 


156-0965-02 


D3242 


156-0965-00 


MC3242AL 


156-0965-00 


TMS/AX3242 


156-1003-00 


AZ3243 


156-1004-00 


D3245 


156-0992-00 


UPC3246 


156-0495-00 


EA3304 


156-0210-00 


3341 DC 


156-0421-00 


3341 A 


156-1346-00 


3401 B 


156-0370-00 


LM340T-5 


156-0277-00 


MC3405P 


156-1284-00 


LM341P-5.0TB 


156-1263-00 


MC3410CL 


156-0927-00 


MC3410 


156-0927-01 


MC3410CLD 


156-0927-02 


MC3423U 


156-1799-00 


SG3423A 


156-1266-01 


3430K 


156-0546-00 


MC3431L/P 


156-1647-00 


3440 


156-1219-01 


3440P 


156-1219-03 


MC3440AP 


156-1219-00 


3441 P 


156-0600-01 


3441 P 


156-0600-02 


3441 P 


156-0600-03 


CM3441 


156-0300-00 


MC3441P K 


156-0600-00 


MC3446AP 


156-0849-00 


MC3448 


156-1133-01 


MC3448 


156-1133-02 


MC3448AP/AL 


156-1133-00 


CC3449N 


156-0652-03 


3459 


156-0740-02 


MC3459P 


156-0740-00 


MC3459 


156-0740-01 


MC3460 


156-0634-01 


MC3460L 


156-0634-00 


MPQ3467 


156-1569-00 


DH3467CN 


156-1569-00 


3501 AJ 


156-0208-00 


SG3503 Fmly 


156-1173-00 


3524CN 


156-0933-00 


CA3524G 


156-0933-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SG3526 


156-1585-01 


3526J 


156-1585-00 


CM3551N 


156-0279-00 


MLM358P1 


156-0853-00 


DS3651J/N 


156-1647-00 


DS3691NA+/JA+ 


156-1316-00 


DS3691N/J 


156-1316-00 


CA3725 


156-0281-00 


381 4DC 


156-0306-00 


SG3821N 


156-0048-00 


CM3840 


156-0263-00 


SCM3842P 


156-0712-00 , 


SCM3843P 


156-0713-00 


SCM3844P 


156-0714-00 


SCM3845P 


156-0715-00 


3850PC/0C 


156-1218-00 


F3853DC 


156-1241-00 


MC3853P 


156-1241-00 


SCM3859 


156-0676-00 


SCM3860P 


156-0677-00 


SCM3861L/P 


156-0678-00 


SCM3862L/P 


156-0791-00 


SCM3863L/P 


156-0792-00 


SCM3864L/P 


156-0794-00 


SCM3865P/L 


156-0772-00 


SCM3866P/L ^ 1 


156-0773-00 


SCM3867P/L 


156-0774-00 1 


SCM3868P/L 


156-0775-00 1 


SCM3869P/L i 


156-0776-00 1 


F3871EPC ! 

j 


156-1242-00 ! 


MK3871P 


156-1242-00 1 


MK3880P-4/J-4 


156-0983-01 if 


3880N-4 


156-0983-02 P 


MK3881N-4/P-4MKX 


156-1612-00 f 


MK3885P-4/N-4 


156-1424-01 ^ 


SG3886N 


156-0197-00 


SCM3889P 


156-0855-00 


SCM3890P 


156-0856-00 


SCM3891P 


156-0857-00 f 


SCM3893L 


156-0713-01 < 


SCM3897L 


156-0668-02 \ 


LM3900N 


156-1016-00 i 


SCM3949P 


156-0659-01 : 


SCM3952P/L 


156-0673-02 


MCM3953 


156-0659-00 


SCM3954P 


156-0664-01 


SCM3957P 


156-0667-01 


SCM3958 


156-0675-00 


SCM3961P 


156-0671-01 


SCM3962P 


156-0672-01 


SCM3963P 


156-0673-01 1 


SCM3964P 


156-0674-01 1 


SCM3965P 


156-0747-00 1 


SCM3966P 


156-0748-00 1 


EA4000 


156-0293-00 1 


EA4000 


156-0293-01 1 


EA4000 


156-0293-03 | 


EA4000 


156-0294-00 1 


EA4000 


156-0294-01 1 


EA4000 


156-0294-02 1 


EA4000 


156-0294-03 


4001 A 


156-0349-02 


4001 B 


156-0394-04 


4001 CJ 


156-0350-04 


CD4001BCJ 


156-0349-05 


CA4001BCJ/A+ 


156-0394-06 


CD4001BF 


156-0349-05 


CD4001BFX 


156-0349-06 


CD4001CJ 


156-0349-00 


CD4001CJ 


156-0349-01 


CD4001UBFX 


156-0349-03 


EA4001 


156-0296-01 


4002 


156-0754-01 


4002B 


156-0754-02 


CD4002BF 


156-0754-00 












VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



SNC5473J 

SNC5474J 

SNC5475J 

SNC5476J 

SNC54H87J 

SNC5493J 

TC5516AP 

TC5516APL 

NE5532FE-IIB 

XR5532CN 

NE5533N 

NE5533F 

NE5533AN 

XR-5533N 

NE5534 

NE5534AN 

NE5534N 

NE5534P 

XR5534CN 

TINE5534P3 

TC5565P 
IM5604CDE 
IM5610CJE/CDE 
MM5610AJ 
CM561 1 

N5710V 

5712 

MM5740AAC/D 

MM5837N 

AM6012PC 

0AC60-12 

OAC60-12 

MM6055 

AM6080PC 

SL6083 

HM6116LR4 

HM6116P-3 

XR6118 

UDN6118A 

HM6147 

6300N 
CM6330 
64S02PL 
IM- 6402 I PL 
R6500 

SY6500 

R6502P/AC 

R6502P 

SYP/SYC6502 

SYP/SYC6502A 

6504 

R6504P/C 

SYP/SYC6504 

IM6508-IJE 

SY6520P/D 

SYP6522 

6545A 

AN6551 

HM6562 

MCM6571A 

6575 

MCM6575 

MCM6581L 

MCM6581 

MCM6590L 

MCM6509L 

MCM6590L 

MCM6590L 

MCM6590L 

MCM6590L 



156-0823-00 

156-0824-00 

156-0825-00 

156-0826-00 

156-0842-00 

156-0827-00 

156-1632-00 

156-1706-00 

156-1272-00 

156-1272-00 

156-1446-00 

156-1446-02 

156-1446-01 

156-1446-02 

156-1338-02 

156-1338-01 

156-1338-00 

156-1338-00 

156-1338-02 

156-1338-02 

156-1817-00 

156-1146-00 

156-0785-00 

156-0504-00 

156-0364-00 

156-0134-01 

156-1461-00 

156-1153-00 

156-1433-00 

156-1589-00 

156-1024-00 

156-1024-01 

156-0337-00 

156-1555-00 

156-0001-00 

156-1632-00 

156-1594-00 

156-1649-00 

156-1649-00 

156-1228-00 

156-0486-00 

156-0401-00 

156-1310-02 

156-1310-00 

156-1402-00 

156-1402-00 

156-1402-01 

156-1425-00 

156-1425-00 

156-1425-01 

156-1482-00 

156-1482-00 

156-1482-00 

156-1060-00 

156-0427-00 

156-1539-00 

156-1785-00 

156-1423-00 

‘156-0887-01 

156-1168-00 

156-0950-01 

156-0950-00 

156-0952-00 

156-0952-01 

156-0660-00 

156-0661-00 

156-0662-00 

156-0663-00 

156-0664-00 

156-0665-00 

156-0666-00 

156-0667-00 

156-0668-00 

156-0669-00 

156-0670-00 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



MCM6590L 

MCM6590L 

MCM6590L 

MCM6590L 

MCM6604 

MCM6604L 

MCM6604L02 

6605 

MCM6605AL 

56623 

56624 

56625 
ITS6637 
S6699 
6800 

6800 

68B00 

F6800DS 

F68B00DC 

MC68BOOL 

MC6800S 

MC6800LD 

S68B00 

56800E 

F6802DC 

MC6802SL 

S6802D/C 

MC6803-G1/L1 

F68A08P/D 

S68A08D/C 

68B09E 

MC68B09L 

MC68B09S/L 

MC68B09S/L 

S68B09D 

68B09D/E 

S68B09D/E 

MCM6810S 

MCM6810LDS 

MCM68B10SD 

S6810-A 

S6810-A 

6820 

6820 

6820PC/DC 

S6820P/E 
6821 P/A 
F6821DC 
MC6821L 
MC6821LD/PD 

MC68B21P/L 
MC68B21SL 
F68B21P 
6831BC/E 
6831 BP 



MC68B40L/P 

MC6840PDS/LDS 

6844 

MC6848LD 

6850DCQR 

MC6850 

MC6850P/L 

MC68B50P/L 

S68B50P/E/C 

S6850P/C 

S6850C/E 

F6850PC/DC 

S6852E 

MC6875P/L 

MC6880 



156-0671-00 

156-0672-00 

156-0673-00 

156-0674-00 

156-0862-01 

156-0862-00 

156-0862-02 

156-1047-01 

156-0573-00 

156-1417-00 

156-0965-00 

156-0965-02 

156-0223-00 

156-1598-00 

156-0426-01 

156-0426-02 

156-0426-04 

156-0426-00 

156-0426-04 

156-0426-04 

156-0426-00 

156-0426-05 

156-0426-04 

156-0426-00 

156-1342-00 

156-1342-00 

156-1342-00 

156-1683-00 

156-1342-01 

156-1342-01 

156-1720-00 

156-1494-00 

156-1494-00 

156-1494-01 

156-1494-00 

156-1494-01 

156-1494-00 

156-0716-00 

156-0716-01 

156-1591-00 

156-0716-00 

156-0716-01 

156-0427-01 

156-0427-02 

156-0427-02 

156-0427-00 

156-0427-03 

156-0427-03 

156-0427-03 

156-0427-04 

156-1205-00 

156-1205-01 

156-1205-00 

062-4171-00 

062-4171-01 

156-1135-00 

156-1136-00 

156-1137-00 

156-1138-00 

156-0776-00 

156-1426-00 

156-1549-00 

156-1458-00 

156-1246-01 

156-0658-01 

156-0658-00 

156-0658-00 

156-1206-00 

156-1206-00 

156-0658-00 

156-0658-01 

156-0658-00 

156-1013-00 

156-1086-00 

156-0996-00 



MB7071H 

MB7072EC 

MC7072N 

MC7086C 

IC7106CPL 

ICL7107CPL 

IM7114LCJN 

S7129 

TA7193P 

ICM7213IPD 

ICM7218AIJI 

ICM7226BIPL 

7400 

7400 

7400J 

7400PC/DC 

7400PCQR/DCQR 

N7400NB/FB 

N7400N/F 

N7400PCQR/DCQR 

SN7400N/J 

SN7400J 

yPB7400 

MM74C00JA+/NA+ 

MM74C00J 

74F00 

74L00 

74L00 

DM74L00N 

DM74L00N 

SN74L00N 

SN74L00N 

DM74S00N/J 

DM74S00NA+/JA+ 

74S00PC/DC 

74S00 

74S00 

N74S00N/F 

N74S00NB/FB 

SN74S00N/J 

SN74S00N/J 

SN74S00NP3/JP4 

74LS00 

74LS00PC/DC 

74LS00PCQR/DCQR 

DM74LS00N/J 

DM74LS00NA+/JA+ 

N74LS00N/F 

N74LS00NB/FB 

SN74LS00N/J 

SN74LS00NP3/JP4 
SN74LS00NDS/JDS 
7401 J 
7401PC/0C 
7401PCQR/QfQR 

DM7401 N 
DM7401 NA+/JA+ 
N7401A 
SN7401N 
SN7401N 

SN7401NP3/JP4 

SN7401J 

7402 

7402 

7402J 

7402PC 

7402PCQR/DCQR 

DM7402N 

DM7402NA+/0A+ 

N7402A 



156-1018-00 

156-0998-00 

156-0999-00 

156-1115-00 

156-1411-00 

156-1578-00 

156-1297-00 

156-1297-01 

156-1224-00 

156-1483-00 

156-1435-00 

156-1127-00 

156-1281-00 

156-1420-00 

156-1274-00 

156-1621-00 

156-1655-00 

156-0030-01 

156-0030-02 

156-0549-01 

156-0030-00 

156-0180-04 

156-0030-03 

156-0030-00 

156-0030-03 

156-0030-00 

156-0549-00 

156-0030-00 

156-0941-01 

156-0941-00 

156-1707-00 

156-0113-01 

156-0113-02 

156-0113-00 

156-0113-04 

156-0113-00 

156-0113-03 

156-0180-00 

156-0180-04 

156-0180-00 

156-0180-01 

156-0180-02 

156-0180-00 

156-0180-04 

156-0180-00 

156-0180-03 

156-0180-04 

156-0382-01 

156-0382-00 

156-0382-02 

156-0382-00 

156-0382-02 

156-0382-00 

156-0382-02 

156-0382-00 

156-0382-02 

156-0382-02 

156-0550-01 

156-0057-00 

156-0057-02 

156-0057-00 

156-0057-02 

156-0057-00 

156-0057-00 

156-0057-01 

156-0057-02 

156-0550-00 

156-0043-01 

156-0043-02 

156-0551-01 

156-0043-00 

156-0043-03 

156-0043-00 

156-0043-03 

156-0043-00 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



N7402NB/FB 

SN7402N 

SN7402NP3/JP4 

74F02PCQR/DCQR 

SN7402J 

74L02 

74L02PC/DC 

DM74L02N/J 

SN74L02N 

74S02PC 

74S02PC 

74S02PCQR/DCQR 

DM74S02N 

DM74S02NA+/0A+ 

N74S02N 

N74S02NB/FB 

SN74S02N 

SN74S02J/N 

SN74S02NP3/JP3 

74LS02 

74LS02PC/DC 

74LS02PCQR/DCQR 

DM74LS02N 

N74LS02N/F 

N74LS02NDS/JDS 

SN74LS02NP3/JP4 

SN74LS02N/J 

7403 
7403PC 

7403PCQR/DCQR 

0M7403N 

ITT7403N 

N7403A 

N7403NB/FB 

SN7403N 

SN7403N 

74S03PC 

74S03PCQR/DCQR 
DM74S03N 
DM74S03NA+/JA+ ’ 

N74S03A 

N74S03NB/FB 

SN74S03N 

SN74S03NP3/JP4 

SN74S03NDS/JDS 

74L$03PC/DC 

74LS03 

74LS03PCQR/DCQR 

DM74LS03N/J 

DM74LS03NA+/JA+ 

N74LS03N/F 

SN74LS03NDS/JDS 

SN74LS03N/J 

SN74LS03NP3/JP4 

7404 

7404J 

7404PC 

7404PCQR/DCQR 

N7404A 

N7404NB/FB 

SN7404N 

SN7404NP3/JP3 

74F04 

N7404NB/FB 

SN74H04N 

74L04 

DM74L04N/J 

SN74L04N/J 

74S04 

74S04 

74S04PC, 

74S04PCQR/DCQR 

DM74S04N 

DM74S04NA+/JA+ 

N74S04N 



156-0043-03 

156-0043-00 

156-0043-03 

156-1743-00 

156-0551-00 

156-0268-01 

156-0268-00 

156-0268-00 

156-0268-00 

156-0690-00 

156-0690-01 

156-0690-03 

156-0690-00 

156-0690-03 

156-0690-00 

156-0690-03 

156-0690-00 

156-0690-02 

156-0690-03 

156-0383-01 

156-0383-00 

156-0383-02 

156-0383-00 

156-0383-00 

156-0383-02 

156-0383-02 

156-0383-00 

156-0186-01 

156-0186-00 

156-0186-02 

156-0186-00 

156-0186-00 

156-0186-00 

156-0186-02 

156-0186-00 

156-0186-02 

156-0303-00 

156-0303-01 

156-0303-00 

156-0303-01 

156-0303-00 

156-0303-01 

156-0303-00 

156-0303-01 

156-0303-02 

156-0384-00 

156-0384-01 

156-0384-02 

156-0384-00 

156-0384-02 

156-0384-00 

156-0384-02 

156-0384-00 

156-0384-02 

156-0058-01 

156-0552-01 

156-0058-00 

156-0058-02 

156-0058-00 

156-0058-02 

156-0058-00 

156-0058-02 

156-1722-00 

156-0058-02 

156-0189-00 

156-0292-01 

156-0292-00 

156-0292-00 

156-0323-01 

156-0323-03 

156-0323-00 

156-0323-02 

156-0323-00 

156-0323-02 

156-0323-00 













VENDOR NUMBER TOJfJt.fA^T^IjHIjMBER INDEX (CONT) 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER! I VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



N74S04NB/FB 

SN74S04N 

SN74S04NP3/JP4 

74LS04PC/DC 

DM74LS04NA+/JA+ 

DM74LS04N/0 

N74LS04NB/FB 

N74LS04N/F 

SN74LS04N/J 



SN74LS04NP3/JP4 

SN74LS04NDS/JDS 

SN74LS04N/G 

SN7404J 

7405 

7405PC/DC 

7405PCQR/DCQR 

DM7405N/J 

DM7405NA+/JA+ 

N7405N/F 

N7405NB/FB 

SN7405N/J 

SN7405NP3/JP4 

74H05 

74H05 

74H05PC/DC 

DM74H05N/J 

N74H05N/F 

SN74H05N/J 

74S05 

74S05PC/DC 

74S05PCQR/DCQR 

DM74S05N/J 

DM74S05NA+/0A+ 

N74S05NB/FB 

N74S05N/F 

SN74S05N/J 

SN74S05NP3/JP4 

74LS05PC/DC 

74LS05 

74LS05N/J 

74LS05PCQR/DCQR 

DM74LS05N 

DM74LS05NA+/JA+ 

N74LS05A 

N74LS05NB/FB 

SN74LS05N 

SN74LS02N3/J4 

SN74LS05NDS/JDS 

7406 



156-0323-02 

156-0323-00 

156-0323-02 

156-0385-00 

156-0385-02 

156-0385-00 

156-0385-02 

156-0385-00 

156-0385-00 



156-0385-02 

156-0385-02 

156-0385-00 

156-0552-00 

156-0092-01 

156-0092-00 

156-0092-02 

156-0092-02 

156-0092-02 

156-0092-00 

156-0092-02 

156-0092-00 

156-0092-02 

156-0922-01 

156-0922-02 

156-0922-00 

156-0922-00 

156-0922-00 

156-0922-00 

156-0403-01 

156-0403-00 

156-0403-02 

156-0403-00 

156-0403-02 

156-0403-02 

156-0403-00 

156-0403-00 

156-0403-02 

156-0724-00 

156-0724-01 

156-0724-00 

156-0724-02 

156-0724-00 

156-0724-02 

156-0724-00 

156-0724-02 

156-0724-00 

156-0724-02 

156-0724-02 

156-0153-01 

156-0611-01 

156-0611-02 

156-0153-00 

156-0153-00 

156-0153-02 

156-0153-00 

156-0611-00 

156-1080-00 

156-1080-01 

156-1080-00 

156-1080-01 

156-1080-00 

156-1080-00 

156-1080-01 

156-0129-01 

156-0129-00 

156-0129-02 

156-0129-00 

156-0129-00 

156-0129-00 

156-0129-02 

156-0588-01 

156-0588-00 

156-0577-01 

156-0577-02 



MM74C08J 

74F08 

74S08PC/DC 

74S08PCQR/DCQR 

N74S08N/F 

N74S08NB/FB 

74S08 

SN74S08N/J 

SN74S08NP3/JP4 

74LS08PC/DC 

74LS08PCQR/DCQR 

DM74LS08N/SJ 

DM74LS08NA+/JA+ 

N74LS08N 

N74LS08NB/FB 

N74LS08N/F 

74LS08 

SN74LS08N/J 

SN74LS08NDS/JDS 

SN74LS08NP3/JP4 

7409PC/DC 

7409PCQR/DCQR 

DM7409N/J 

DM7409NA+/JA+ 

N7409N 

SN7409N/J 

N74S09NB/FB 

SN74S09N/J 

SN74S09N3/J4 

74LS09 

74LS09PCQR/DCQR 

74LS09PC/DC 

DM74LS09N/J 

N74LS09N 

SN74LS09N/J 

SN74L$09NDS/JDS 

SN74LS09NP3/JP4 

7410 

741 OJ 

741 OPC 

DM741 ON 
DM741 0NA+/JA+ 
F7410PCQR/DCQR 
yPB7410C 
N7410N 

N7410NB/FB 

SN7410N 

SN7410NP3/JP4 

SN74KW 

74F10 

74S10 

74S10PC 

74S10NB/FB 

DM74S10N 

DM74S10NA+/JA+ 

N74S10A 

N74S10PCQR/DCQR 

SN74S10N 

SN74S10NP3/JP4 

MM74C10NA+/JA+ 

W74C10J 

74LS10 

74LS10PC/DC 

74LS10PCQR/DCQR 

DM74LS10N/J 

DM74LS10NA+/JA+ 

N74LS10NB/FB 

N74LS10N/F 

SN74LS10N/J 

SN74LS10NDS/JDS 

SN74LS10NP3/JP4 

74ALS10 

7411 

7411 DC 

741 IJ 
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8 






1 


1 
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7411 PC 

7411PCQR/DCQR 
DM741 IN 
DM741 1NA+/JA+ 
N7411A 

N7411F 

N7411NB/FB 

SN7411J 

SN7411N 

74F11 

74S11 

74S11PCQR/DCQR 

0M74S11N 

N74S11NB/NF 

SN74S11N 

SN74S11NP3/JP4 
74LS11 
74LS11 PC/DC 
74LS11PCQR/DCQR 
DM74LS11N/J 

DM74LS11NA+/0A+ 

N74LS11N/F 

N74LS11NB/FB 

SN74LS11N/J 

SN74LS11NDS/JDS 

SN74LS11NP3/JP4 

7412 
7412J 
7412PC/DC 
7412PCQR/DCQR 

DM741 2A 
DM741 2NA+/0A+ 
N7412N/J 
SN7412N/0 
SN74LSNP3/JP4 

SN7412J 

74LS12 

74LS12PC 

DM74LS12N 

DM74LS12NA+/JA+ 

N74LS12A 

SN74LS12N 

SN74LS12NDS/0DS 

SN74LS12NP3/JP4 

7413 

741 3J 
741 3PC 
ITT7413N 
DM741 3N 
DM741 3NA+/JA+ 

N7413A 

N7413NB/FB 

SN7413J 

SN7413N 

SN7413NP3/JP4 

74LS13 
DM74LS13N/J 
SN74LS13N/J 
SN74LS13N/J s 

7414 

7414PC 
7414PC/DC 
7414PCQR/DCQR 
DM741 4N 
DM741 4NA+/JA+ 

N7414N 

N7414NB/FB 

SN7414N 

SN7414NP3/JP4 

MC74C14 

MM74C14JA+ 

74LS14 

74LS14PC/DC 

DM74LS14N/J 

DM74LS14NA+/JA+ 



156-0163-00 

156-0163-02 

156-0163-00 

156-0163-02 

156-0163-00 

156-0612-00 

156-0612-02 

156-0612-00 

156-0163-00 

156-1663-00 

156-0320-01 

156-0320-00 

156-0320-00 

156-0320-00 

156-0320-00 

156-0320-03 

156-0481-01 

156-0481-00 

156-0481-02 

156-0481-00 

156-0481-02 

156-0481-00 

156-0481-02 

156-0481-00 

156-0481-02 

156-0481-02 

156-0144-01 

156-0587-01 

156-0144-00 

156-0144-02 

156-0144-00 

156-0144-02 

156-0144-00 

156-0144-00 

156-0144-02 

156-0587-00 

156-0722-01 

156-0722-00 

156-0722-00 

156-0722-02 

156-0722-00 

156-0722-00 

156-0722-02 

156-0722-02 

156-0149-01 

156-0586-01 

156-0149-00 

156-0149-00 

156-0149-00 

156-0149-02 

156-0149-00 

156-0149-02 

156-0586-00 

156-0149-00 

156-0149-02 

156-1276-01 

156-1276-00 

156-0276-00 

156-1276-00 

156-0462-01 

156-0462-00 

156-0462-02 

156-0462-02 

156-0462-00 

156-0462-02 

156-0462-00 

156-0462-02 

156-0462-00 

156-0462-02 

156-0876-00 

156-0876-01 

156-0645-01 

156-0645-00 

156-0645-00 

156-0645-02 



N74LS14N/F 

N74LS14NB/FB 

N74LS14X 

SN74LS14N/J 

SN74LS14NP3/JP4 

SN74LS14NDS/JDS 

SN74LS14YMP 

74S15 

74LS15 

DM74LS15N/A 

DM74LS15NA+/JA+ 

SN74LS15NDS 

SN74LS15NDS 

SN74LS15NDS/JDS 

SN74LS15NDS/JDS 

SN74LSNP3/JP4 

SN74LSNP3/JP4 

7416 
741 6J 
741 6PC 

7416PCQR/DCQR 
DM741 6N 
N7416A 
N7416NB/FB 
SN7416N 

SN7416N 

SN7416J. 

7417 
741 70 
741 7PC 

7417PCQR/DCQR 
DM741 7N 
N7417A 
N7417NB/FB 
SN74170 

SN7417N 

SN7417NP3/JP4 

7418 
SN7418N 

7420 

74200 

7420PC 

7420PCQR/DCQR 

DM7420N 

N7420A 

N7420NB/FB 

SN7420N 

SN74200 

DM74H20N 

SN74H20N 

DM74L20N/0 

SN74L20N/0 

74S20 

74S20PC 

74S20DCQR/PCQR 

DH74S20N 

DM74S20NA+/OA+ 

N74S20N 

N74S20NB/FB 

SN74S20N 

SN74S20NP3/0P4 

74LS20 

74LS20N/0 

74LS20PC/DC 

DM74LS20N/0 

DM74LS20NA+/0A+ 

N74LS20N/F 

SN74LS20N/0 

SN74LS20NDS/0DS 

SN74LS20NP3/0P4 

7421 
7421PC 

7421PCQR/DCQR 

N7421N 

N7421NB/FB 



156-0645-00 

156-0645-02 

156-1363-00 

156-0645-00 

156-0645-02 

156-0645-02 

156-1363-00 

156-1680-00 

156-1267-00 

156-1267-00 

156-1267-00 

156-1267-00 

156-1267-01 

156-1267-00 

156-1267-01 

156-1267-00 

156-1267-01 

156-0093-01 

156-0585-01 

156-0093-00 

156-0093-02 

156-0093-00 

156-0093-00 

156-0093-02 

156-0093-00 

156-0093-02 

156-0585-00 

156-0140-01 

156-0589-01 

156-0140-00 

156-0140-02 

156-0140-00 

156-0140-00 

156-0140-02 

156-0589-00 

156-0140-00 

156-0140-02 

156-0203-01 

156-0203-00 

156-0034-01 

156-0554-01 

156-0034-00 

156-0034-02 

156-0034-00 

156-0034-00 

156-0034-02 

156-0034-00 

156-0554-00 

156-1169-00 

156-1169-00 

156-0160-00 

156-0160-00 

156-0304-01 

156-0304-00 

156-0304-02 

156-0304-00 

156-0304-02 

156-0304-00 

156-0304-02 

156-0304-00 

156-0304-02 

156-0464-01 

156-0464-00 

156-0464-00 

156-0464-00 

156-0464-02 

156-0464-00 

156-0464-00 

156-0464-02 

156-0464-02 

156-0297-01 
156-0297-00 
156-0297-02 
156-0297-00 
156-0297-02 ‘ 



THIS INDEX IS ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 
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VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 




VENDOR NUMBER 


PART NUMBErI 


74H21DC 

DM74H21J 

N74H21F 

SN74H21J 

74LS21 


156-1050-00 

156-1050-00 

156-1050-00 

156-1050-00 

156-0478-01 




7430PC 

7430PCQR/DCQR 

DM7430N 

N7430A 

N7430NB/FB 




74LS21PC 

74LS21PCQR/DCQR 

DM74LS21N 

DM74LS21NA+/0A+ 

N74LS21N 


156-0478-00 

156-0478-02 

156-0478-00 

156-0478-02 

156-0478-00 




SN7430N 

SN7430NP3/0P4 

SN7430J 

MM74C30JA+ 

74L30 




N74LS21NB/FB 

SN74LS21N 

SN74LS21NDS/JDS 

SN74LS21NP3/JP4 

74S22PC 


156-0478-02 

156-0478-00 

156-0478-02 

156-0478-02 

156-0404-00 




DM74L30N/J 

SN74L30N/J 

74S30PC/DC 

DM74S30N/J 

DM74S30NA+/JA+ 




DM74S22N 

N74S22N 

SN74S22N 

SN74S22N/P3 

74LS22 


156-0404-00 

156-0404-00 

156-0404-00 

156-0404-01 

156-0538-01 




N74S30N/F 

SN74S30N/J 

SN74S30NP3/JP4 

74LS30 

74LS30PC/DC 




74LS22PC 

DM74LS22N 

DM74LS22NA+/JA+ 

N74LS22N 

SN74LS22N 


156-0538-00 

156-0538-00 

156-0538-02 

156-0538-00 

156-0538-00 




DM74LS30N/J 

DM74LS30NA+/JA+ 

N74LS30N/F 

SN74LS30N/J 

SN74LS30NDS 


156-0465-00 

156-0465-02 

156-0465-00 

156-0465-00 

156-0465-02 


SN74LS22NP3/JP4 

7425 

7425J 

7425PC 

7425PCQR/DCQR 


156-0538-02 

156-0165-01 

156-0590-01 

156-0165-00 

156-0165-02 




SN74LS30NP3/JP4 

7432 

7432PC 

7432PCQR/DCQR 

DM7432N 




DM7425N 

N7425N 

N7425NB/FB 

SN7425J 

SN7425N 


156-0165-00 

156-0165-00 

156-0165-02 

156-0590-00 

156-0165-00 




0M7432NA+/JA+ 

N7432A 

N7432NB/FB 

SN7432N 

SN7432NP3/JP4 


156-0171-02 

156-0171-00 

156-0171-02 

156-0171-00 

156-0171-02 


SN7425N 

7426 

4726J 

7426PC 

7426PCQR/0CQR 


156-0165-02 
156-0112-01 
156-0584-01 
156-0112-00 
156-0112-02 1 




74C32 

74C32 

74F32 1 

MM74C32J/N 

74S32PC 




DM7426N 

DM7426NA+/JA+ 

N7426A 

N7426NP3/JP4 

SN7426N 


156-0112-00 
156-0112-02 
156-0112-00 
156-0112-02 
156-0112-00 I 




74S32 

74S32DCQR/PCQR 

SN74S32N 

SN74S32NP3/JP4 

N74S32N 




SN7426NP3/JP4 

SN7426J 

74LS26PC/DC 

74LS26PCQR/DCQR 

W74LS26N/F 


156-0112-02 

156-0584-00 

156-0970-00 

156-0970-03 

156-0970-00 




N74S32NB/FB 

74LS32 

74LS32 

74LS32PC/DC 

74LS32DCQR 


156-0739-02 

156-0479-01 

156-0479-04 

156-0479-00 

156-0479-04 


N74LS26NB/FB 

SN74LS26N/J 

SN74LS26NP3/JP4 

7427 

7427 J 


156-0970-03 

156-0970-00 

156-0970-03 

156-0178-01 

156-0609-01 




74LS32PCQR/DCQR 

DM74LS32N/0 

DM74LS32NA+/JA+ 

N74LS32N/F 

N74LS32NB/FB 




7427PC 

DM7427N 

SN7427N 

SN7427N 

SN7427N 


156-0178-00 

156-0178-00 

156-0178-00 

156-0178-01 

156-0178-02 




SN74LS32N/J 

SN74LS32NDS/JDS 

SN74LS32N/J 

SN74LS32NDS 

SN74LS32NDS 




74LS27 

74LS27PCQR/DCQR 

N74LS27N 

N74LS27NB/FB 

SN74LS27N 


156-0718-00 

156-0718-03 

156-0718-00 

156-0718-03 

156-0718-00 




SN74LS32NP3 

SN74LS32NP3/JP4 

SN74LS32NP3/JP4 

7433 

ITT7433N 




SN74LS27NP3/JP4 

SN74LS27NDS/JDS 

7428 

DM7428N 

N7428A 


156-0718-03 

156-0718-03 

156-0374-01 

156-0374-00 

156-0374-00 




N7433A 

N7433NB/FB 

SN7433N 

SN7433NP3/JP4 

74LS33 




N7428NB/FB 

SN7428N 

SN7428NP3/0P4 

7430 

7430J 


156-0372-02 

156-0374-00 

156-0374-02 

156-0035-01 

156-0555-01 




74LS33PC/DC 

74LS33PCQR/DCQR 

DM74LS33N 

N74LS33N/F 

SN74LS33N/J 





VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SN74LS33NDS/JDS 

SN74LS33NP3/JP4 

7437 

7437J 

7437PC 


156-0730-02 

156-0730-02 

156-0150-01 

156-0591-01 

156-0150-00 


MC7442P 
N7442N/F 
N7442NB/FB 
SN7442N/ J 
SN7442J 


156-0061-00 

156-0061-00 

156-0061-02 

156-0061-00 

156-0556-00 


7437PCQR/DCQR 

DM7437N 

DM7437NP3/JP4 

N7437N 

N7437H 


156-0150-02 

156-0150-00 

156-0150-02 

156-0150-00 

156-0591-00 


SN7442N 

74C42 

MM74C42JA+ 

74L42 

DM74L42AN 


156-0061-02 

156-0566-01 

156-0566-02 

156-0490-01 

156-0490-00 


N7437NB/FB 

SN7437N 

DM7437J 

N7437FH 

SN7437J 


156-0150-02 

156-0150-00 

156-0591-00 

156-0591-00 

156-0591-00 


DM74L42NA+/JA+ 

74LS42 

74LS42PC 

74LS42PCQR/DCQR 

DM74LS42N 


156-0490-02 

156-0736-01 

156-0736-00 

156-0736-02 

156-0736-00 


74S37F 

SN74S37J 

SN74S37JP4 

74LS37 

74LS37PC/DC 


156-1216-00 

156-1216-00 

156-1216-01 

156-0466-01 

156-0466-00 


DM74LS42NA+/0A+ 

N74LS42N 

N74LS42NB/FB 

SN74LS42N 

SN74LS42NDS/JDS 


156-0736-02 

156-0736-00 

156-0736-02 

156-0736-00 

156-0736-02 


74LS37PCQR/DCQR 

DM74LS37N/J 

N74LS37NB/FB 

N74LS37N/F 

DM74LS37NA+/JA+ 


156-0466-02 

156-0466-00 

156-0466-02 

156-0466-00 

156-0466-00 


SN74LS42NP3/JP4 

7444 

7444PC 

N7444N/F 

SN7444AN/J 


156-0736-02 

156-0257-01 

156-0257-00 

156-0257-00 

156-0257-00 


SN74LS37N/J 

SN74LS37NP3/JP4 

7438 

7438J 

7438J . 


156-0466-00 

156-0466-02 

156-0145-01 

156-0592-01 

156-0592-02 


7445PC 

DM7445N 

SN7445N 

7447APC/DC 

DM7447AN/AJ 


156-0365-00 

156-0365-00 

156-0365-00 

156-0128-00 

156-0128-00 


7438PC/0C 

7438PCQR/DCQR 

ITT7438N 

DM7438N/J 

DM7438N/0 


156-0145-00 

156-0145-00 

156-0145-00 

156-0145-00 

156-0145-02 


DM7447AN/AJ 

N7447N/F 

SN7447AN/J 

SN7447AN/J 

DM74LS47N 


156-0128-01 

156-0128-00 

156-0128-00 

156-0128-01 

156-1243-00 


N7438N/F 

N7438NB/FB 

SN7438N/J 

SN7438N/J 

SN7438J 


156-0145-00 

156-0145-02 

156-0145-00 

156-0145-02 

156-0592-00 


DM74LS47NA+/JA+ 

SN74LS47N 

SN74LS47NP3/JP4 

74C48 

74C48 


156-1243-01 

156-1243-00 

156-1243-01 

156-0886-01 

156-0886-02 


74S38FB 

N74S38FB 

SN74S38NP3/JP4 

74LS38 

74LS38 


156-1393-01 

156-1393-00 

156-1393-00 

156-0468-01 

156-0467-01 


MM74C48J 

MM74C48JA+ 

7450PC 

DM7450N 

N7450N 


156-0886-00 

156-0886-02 

156-0190-00 

156-0190-00 

156-0190-00 


74LS38PC 

0M74LS38N 

N74LS38N 

SN74LS38N 

SN74LS38NDS 


156-0467-00 

156-0467-00 

156-0467-00 

156-0467-00 

156-0467-02 


SN7450N 
7451 
7451 PC 

7451PCQR/DCQR 
DM7451 N 


156-0190-00 

156-0037-01 

156-0037-00 

156-0037-02 

156-0037-00 


SN74LS38NP3/JP4 

7440 

7440J 

7440PC 

7440PCQR/DCQR 


156-0467-02 

156-0036-01 

156-0616-01 

156-0036-00 

156-0036-02 


DM7451 NA+/JA+ 

N7451A 

N7451NB/FB 

SN7451N 

SN7451NP3/JP4 


156-0037-02 

156-0037-00 

156-0037-02 

156-0037-00 

156-0037-02 


DM7440N 

DM7440NA+/JA+ 

N7440N 

N7440NB/F^ 

SN7440J 


156-0036-00 

156-0036-02 

156-0036-00 

156-0036-02 

156-0616-00 


74S51 

74S51 

SN74S51N/J 

74LS51 

74LS51PC/DC 


156-1040-01 

156-1040-02 

156-1040-00 

156-0875-01 

156-0875-00 


SN7440N 

SN7440NP3/JP4 

74H40PC/DC 

DM74H40N/J 

N74H40N 


156-0036-00 

156-0036-02 

156-0156-00 

156-0156-00 

156-0156-00 


74LS51PCQR/DCQR 

DM74LS51N/J 

DM74LS51NA+/JA+ 

N74LS51N/F 

N74LS51NB/FB 


156-0875-02 

156-0875-00 

156-0875-02 

156-0875-00 

156-0875-02 


SN74H40N 

SN74H40N/J 

74H40 

7441 

7442 


156-0156-01 

156-0156-00 

156-0156-00 

156-0080-01 

156-0061-01 


SN74LS51N/J 

SN74LS51NDS/JDS 

SN74LS51NP3/JP4 

7454 

7454PC 


156-0875-00 

156-0875-02 

156-0875-02 

156-0031-01 

156-0031-00 


7442 J 

7442PC/DC 

7442PCQR/DCQR 

DM7442N/J 

MC7442J 


156-0556-01 

156-0061-00 

156-0061-02 

156-0061-00 

156-0556-00 


7454PCQR/DCQR 

DM7454N 

N7454A 

N7454N8/FB 

SN7454N 


156-0031-02 

156-0031-00 

156-0031-00 

156-0031-02 

156-0031-00 












VENDOR NUMBER TO TEK PART N^ INDEX (CONT) 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SN74LS90NP3/JP4 
7491 PC 
DM7491 AN 
N7491N 
SN7491AN 


156-0656-02 

156-0194-00 

156-0194-00 

156-0194-00 

156-0194-00 


7492 

7492PCQR/DCQR 

DM7492AN/J 

DM7492NA+/JA+ 

N7492N/J 


156-0114-01 

156-0114-02 

156-0114-00 

156-0114-02 

156-0114-00 


N7492NB/FB 

SN7492PC/DC 

SN7492AN/J 

SN7492NP3/JP4 

74LS92 


156-0114-02 

156-0114-00 

156-0114-00 

156-0114-02 

156-1108-02 


74LS92P 

SN74LS92N/J 

SN74LS92P3/JP4 

7493 

7493 


156-1108-00 

156-1108-00 

156-1108-02 

156-0032-01 

156-0032-02 


7493PC 

7493PCQR/0CQR 

DM7493N 

7493J 

N7493A 


156-0032-00 

156-0032-03 

156-0032-00 

156-0561-01 

156-0032-00 


N7493NB/FB ^ 
SN7493N 
SN7493AJ 
74L93 

0M74L93N/J 


156-0032-03 
156-0032-00 
156-0561-00 
156-0101-01 
156-0101 -00 


SN74L93N/J 

74LS93 

74LS93PC 

74LS93PCQR/DCQR 

DM74LS93N 


156-0101-00 

156-0646-01 

156-0646-00 

156-0646-02 

156-0646-00 


DM74LS93NA+/JA+ 

N74LS93N 

N74LS93NB/FB 

SN74LS93PC 

SN74LS93NDS/JDS 


156-0646-02 

156-0646-00 

156-0646-02 

156-0646-00 

156-0646-02 


SN74LS93NP3/JP4 

7495 

7495J 

7495PC/DC 

7495PCQR/DCQR 


156-0646-02 

156-0120-01 

156-0602-01 

156-0120-00 

156-0120-02 


DM7495NA+/JA+ 

DM7495N/J 

N7495AN/F 

SN7495AN/J 

SN7495J 


156-0120-02 

156-0120-00 

156-0120-00 

156-0120-00 

156-0602-00 


SN7495NP3/JP4 

74LS95 

74LS95PC/DC 

DM74LS95N/J 

N74LS95N/F 


156-0120-02 

156-0389-01 

156-0389-00 

156-0389-00 

156-0389-00 


SN74LS95BN/J 

7496 

7496PC 

7496PCQR/DCQR 

N7496NB/FB 


156-0389-00 

156-0073-02 

156-0073-00 

156-0073-01 

156-0073-01 


SN7496N 

SN7496NP3/JP4 

74LS96 

N74LS96N 

N74LS96FB/NB 


156-0073-00 

156-0073-01 

156-1275-01 

156-1275-00 

156-1275-02 


SN74LS96N 

SN74LS96NP3/JP4 

7497 

7497DCQR 

7494PC/DC 


156-1275-00 

156-1275-02 

156-0311-01 

156-0311-02 

156-0311-00 


SN7497N/J 
SN7497NP3/JP4 
751 OA 
AD7511 

AD7511DIKN/KD 


156-0311-00 

156-0311-02 

156-0177-01 

156-0723-01 

156-0723-00 






VENDOR NUMBER 




74S85 

74S85F 

N74S85FB 

SN74S85JP4 

SN74S85J 


156-1041-01 

156-1041-00 

156-1041-02 

156-1041-02 

156-1041-00 


74LS85 
74LS85 PC/DC 
DM74LS85NA+/JA+ 
N74LS85N/F 
N74LS85NB/FB 


156-0953-01 

156-0953-00 

156-0953-02 

156-0953-00 

156-0953-03 


SN74LS85N/J 

SN74LS85J 

SN74LS85NDS/JDS 

SN74LS85NP3/JP4 


156-0953-00 

156-0953-03 

156-0953-02 

156-0953-02 


DM74LS85J 

7486 

7486PC/DC 

7486DCQR/PCQR 

DM7486N/J 


156-0953-03 

156-0062-01 

156-0062-00 

156-0062-02 

156-0062-00 


DM7486NA+/JA+ 

N7486N/F 

N7486NB/FB 

SN7486NP3/JP4 

SN7486N/J 


156-0062-02 

156-0062-00 

156-0062-02 

156-0062-02 

156-0062-00 


74C86 

74F86 

74S86 

74S86 

74S86PC/DC 


156-0786-00 

156-1800-00 

156-0707-01 

156^*0707-02 

156-0707-00 


74S86DCQR/PCQR 

DM74S86N/J 

DM74S86NA+/JA+ 

HD74S86S 

N74S86N/F 


156-0707-03 

156-0707-00 

156-0707-03 

156-1331-00 

156-0707-00 


N74S86NB/FB 

SN74S86PC 

SN74S86N/J 

SN74S86NP3/JP4 

74LS86 


156-0707-03 

156-0707-00 

156-0707-00 

156-0707-03 

156-0381-01 


74LS86PC/DC 

74LS86PCQR/DCQR 

DM74LS86N/J 

DM74LS86NA+/JA+ 

N74LS86N/F 


156-0381-00 

156-0381-02 

156-0381-00 

156-0381-02 

156-0381-00 


N74LS86NB/FB 

SN74LS86N/J 

SN74LS86NDS/J0S 

SN74LS86NP3/JP4 

74H87 


156-0381-02 

156-0381-00 

156-0381-02 

156-0381-02 

156-0318-01 


74H87J " 
SN74H870 
SN74H87N/J 
7488 

7488A0/N 


156-0614-01 

156-0614-00 

156-0318-00 

156-0086-01 

156-1109-00 


7489 
SN7489N 
SN7489N3 
MM74C89J . 

7490 


156-0192-00 

156-0192-00 

156-0192-00 

156-0894-00 

156-0079-01 


7490APC 

7490PCQR/DCQR 

DM7490AN 

N7490 

SN7490AN 


156-0079-00 

156-0079-02 

156-0079-00 

156-0079-00 

156-0079-00 


SN7490AN 

SN7490AN/J 

DM74L90N/J 

SN74L90N/J 

74LS90 


156-0079-02 

156-0395-00 

156-0201-00 

156-0201-00 

156-0656-01 


74LS90PC/DC 

74LS90PCQR/DCQR 

DM74LS90N/J 

SN74LS90N/J 

SN74LS90N0S/JDS 


156-0656-00 

156-0656-02 

156-0656-00 

156-0656-00 

156-0656-02 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


N74S74N/F 

SN74S74N/J 

SN74S74NP3 

74LS74 

74LS74 


156-0331-00 

156-0331-00 

156-0331-03 

156-0388-01 

156-0388-02 


74LS74D 

74LS74PC/DC 

74LS74APCQR/DCQR 

DM74LS74N/J 

N74LS74F 


156-0388-04 

156-0388-00 

156-0388-03 

156-0388-00 

156-0388-04 


N74LS74N 

SN74LS74N/J 

SN74LS74ANDS/JD5 

$N74LS74NP3/JP4 

74ALS74 


156-0388-00 

156-0388-00 

156-0388-03 

156-0388-03 

156-1756-00 


7475 

7475J 

7475PC 

7475PCQR/DCQR 

DM7475N 


156-0040-01 

156-0559-01 

156-0040-00 

156-0040-02 

156-0040-00 


DM7475NA+/JA+ 

N7475N 

N7475NB/FB 

SN7475N 

SN7475J 


156-0040-02 

156-0040-00 

156-0040-02 

156-0040-00 

156-0559-00 


SN7475NP3/JP4 

74LS75 

DM74LS75N 

DM74LS75NA+/JA+ 

N74LS75N 


156-0040-02 

156-0735-01 

156-0735-00 

156-0735-02 

156-0735-00 


SN74LS74N 

SN74LS75NDS/JDS 

SN74LS75NP3/JP4 

7476 

7476J 


156-0735-00 

156-0735-02 

156-0735-02 

156-0042-01 

156-0560-01 


7476PC 

ITT7476N 

N7476B 

N7476NB/FB 

SN7476N 


156-0042-00 

156-0042-00 

156-0042-00 

156-0042-02 

156-0042-00 


SN7476J 

SN7476NP3/JP4 

74LS76 

DM74LS76N/J 

DM74LS76NA+/JA+ 


156-0560-00 

156-0042-02 

156-0731-01 

156-0731-00 

156-0731-02 


N74LS76N/F 

N74LS76NB/FB 

SN74LS76AN/J 

SN74LS76AN 

SN74LS76NP3/JP4 


156-0731-00 

156-0731-02 

156-0731-00 

156-0731-00 

156-0731-02 


74L78PC 

DM74L78N/J 

MC74L78P 

SN74L78N/J 

7480PC 


156-0161-00 

156-0161-00 

156-0161-00 

156-0161-00 

156-0086-00 


N7480A 

SN7480N 

7483 

7483APC/DC 

7483PCQR/0CQR 


156-0086-00 

156-0086-00 

156-0087-01 

156-0087-00 

156-0087-02 


DM7483N/J 

DM7483NA+/JA+ 

N7483N/F 

N7483NB/FB 

SN7483AN/J 


156-0087-00 

156-0087-02 

156-0087-00 

156-0087-02 

156-0087-00 


SN7483NP3/0P4 

SN74LS83N 

7485 

7485PC 

7485PCQR/DCQR 


156-0087-02 

156-0468-00 

156-0123-01 

156-0123-00 

156-0123-02 


DM7485NA+/JA+ 

N7485B 

N7485NB/FB 

SN7485N 

SN7485NP3/JP4 


156-0123-02 

156-0123-00 

156-0123-02 

156-0123-00 

156-0123-02 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SN7454NP3/JP4 

74LS54 

74LS54PC 

74LS54PCQR/DCQR 

DM74LS54N 


156-0031-02 

156-0452-01 

156-0452-00 

156-0452-02 

156-0452-00 


DM74LS54NA+/JA+ 

N74LS54N 

SN74LS54N/J 

SN74LS54NP3/0P4 

74F64 


156-0452-02 

156-0452-00 

156-0452-00 

156-0452-02 

156-1751-00 


74S64 

74S64PC 

74S64PCQR/DCQR 

DM74S64N 

N74S64N 


156-0703-01 

156-0703-00 

156-0703-02 

156-0703-00 

156-0703-00 


N74S64NB/FB 

SN74S64N 

SN74S64N3/J4 

HD74S64S 

N74S65A 


156-0703-02 

156-0703-00 

156-0703-02 

156-1332-00 

156-1285-00 


N74S65FB 

SN74S64N3 

SN74S65NP3/JP4 

SN74S65J4 

7472 


156-1285-00 

156-1285-00 

156-1285-00 

156-1285-00 

156-0038-01 


7472PC/DC 

7472PCQR/DCQR 

DM7472N 

DM7472N/J 

N7472N/F 


156-0038-00 

156-0038-02 

156-0383-00 

156-0038-00 

156-0038-00 


N7472NB/FB 

SN7472N/J 

SN7472NP3/JP4 

DM74L72N/J 

SN74L74N/J 


156-0038-02 

156-0038-00 

156-0038-02 

156-0280-00 

156-0280-00 


7473 

7473J 

7473PC 

7473PCQR/DCAR 

N7473A 


156-0039-01 

156-0557-01 

156-0039-00 

156-0039-02 

156-0039-00 


N7473NB/FB 

SN7473N 

SN7473N 

SN7473J 

74LS73 


156-0039-02 
156-0039-00 
156-0039-02 
. 156-0557-00 
156-0387-01 


74LS73PC/DC 

DM74LS73N/J 

N74LS73N/F 

N74LS73NB/FB 

SN74LS73N/J 


156-0387-00 

156-0387-00 

156-0387-00 

156-0387-02 

156-0387-00 


SN74LS73NDS 

SN74LS73NP3 

7474 

7474 

7474 


156-0387-02 

156-0387-02 

156-0041-01 

156-0041-02 

156-0041-03 


7474 

7474J 

7474PC/DC 

DM7474N/J 

DM7474NA+/JA+ 


156-0041-04 

156-0558-01 

156-0041-00 

156-0041-00 

156-0041-05 


ITT7474 

N7474AN/F 

SN7474J 

SN7474N/J 

SN7474NP3/JP4 


156-0041-00 

156-0041-00 

156-0558-00 

156-0041-00 

156-0041-05 


UPB7474C 

74F74PC/DC 

74H74PC/0C 

DM74H74N/J 

SN74H74N/J 


156-0041-00 

156-1611-00 

156-0155-00 

156- 0155-00 

157- 0155-00 


5N74H74N/J 

74S74 

74S74PC/DC 

74S74PC/DC 

DM74S74N/J 


156-0155-01 

156-0331-01 

156-0331-00 

156-0331-02 

156-0331-00 



THIS INDEX IS ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 













VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


MC10106P/L 


156-0252-00 


10107 


156-0295-01 


MCI 01 07 


156-0295-00 


MC10107P1 


156-0295-02 


MC10107LD/PD 


156-1676-00 


NPB10107D 


156-0295-00 


10109N/F 


156-0229-00 


MCI 01 09 


156-0229-00 


MC10109PDS 


156-0229-01 


VPB10109C 


156-0229-00 


MC10H109LD/PD 


156-1682-00 


MCI on OP 


156-0639-00 


10111 


156-0636-01 


lOlllN 


156-0636-00 


lOlllPC 


156-0636-00 


MClOlllP 


156-0636-00 


MClOniPl/Ll 


156-0636-02 


MCI 01 n PI 


156-0636-01 


SNlOlllN 


156-0636-00 


MCI 01 13 


156-0687-00 


10115 


156-0308-00 


10115 


156-0308-01 


10115N 


156-0308-00 


10115N 


156-0303-04 


10115FJ 


156-0308-02 


SP10115EJ 


156-0308-02 


SP10115E 


156-0308-02 


10115FB 


156-0308-03 


MC10115P/L 


156-0308-00 


MC10115P1 


156-0308-02 


MC10115P1 


156-0308-04 


10116 


156-0860-01 


10116F 


156-0860-00 


10116N 


156-0860-02 


MC10116L 


156-0860-00 


MC10116P1 


156-0860-02 


MC10H116L/P 


156-1640-00 


MC10Hn6LD/PD 


156-1640-01 


10H116 


156-1698-00 


MC10H117PD/LD 


156-1710-00 


MC10118L 


156-1214-00 


10H121 


156-1794-00 


10123F 


156-1592-00 


F10123DC 


156-1592-00 


MC10123L 


156-1592-00 


10124 


156-0368-03 


MC10124L 


156-0368-00 


10125 


156-0316-01 


10125FB 


156-0316-03 


10125FJ. 


156-0316-02 


HD10125S 


156-1334-00 


MC10125P 


156-0316-00 


MC10125L 


156-0316-02 


10130B 


156-1247-00 


10130FB/NB 


156-1247-01 


10130DC 


156-1247-00 


F10130PCQR/DCQR 


156-1247-01 


MC10130P 


156-1247-00 


MC10130P1/L1 


156-1247-01 


10131 


156-0230-01 


FI 01 31 PC/DC 


156-0230-00 


MC10131P/L 


156-0230-00 


MC10131LDS 


156-0230-02 


N10131N/F 


156-0230-00 


UPB10131PC/D 


156-0230-00 


MC10H131LP 


156-1639-00 


MC10H131LD/LP 


156-1639-01 


MC10133P 


156-0520-00 


MC10133P1 


156-0520-01 


MC10134P/L 


156-1020-00 


10135FB 


156-0688-01 


MC10135L 


156-0688-00 


MC10136L 


156-0641-00 


MC10136L0S 


156-0641-01 


uPBlOl 36D 


156-0641-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


96L02PCQR/DCQR 


156-0487-02 


AM96L02PC 


156-0487-00 


DM96L02NA+ 


156-0487-02 


SN96L02NB2 


156-0487-02 


AM9602DC 


156-0623-00 


N9602F 


156-0623-00 


96LS02PCQR/DCQR 


156-1335-00 


96S02PCQR/DCQR 


156-1645-00 


961 4DC 


156-0275-00 


9614PC/DC 


156-0275-01 


9614PCQR 


156-0275-01 


961 5DC 


156-0274-00 


9615DCQR 


156-0274-01 


AM9615PC 


156-0274-00 


9616EDC 


156-1544-00 


SP9685CM 


156-1344-00 


AM9701CN 


156-1256-00 


SG9872 


156-0495-02 


9900 


156-0935-02 


SBP9900AJC 


156-1404-00 


TMS9900J 


156-0935-00 


TMS9900 


156-0935-03 


S9900D/E 


156-0935-01 


TMS9901JL 


156-1296-00 


TMS9902JL 


156-1295-00 


TMS9904AJL 


156-1692-00 


9914 


^56-1444-00 


991 4-N 


156-1444-01 


TMS9914NL/JL 


156-1444-00 


TMS9914A0L 


156-1444-02 


TMS9914AJL 


156-1444-02 


TMS9914ANL 


156-1441-01 


9927JP4 


156-1386-01 


TMS9927JL 


156-1386-00 


S69976 


156-0933-01 


9997DC 


156-0016-00 


FIOOIODC 


156-0870-00 


F10016DC 


156-1038-00 


0P-10-057Y 


156-1532-00 


NIOIOOB 


156-1287-00 


lOlOOPC 


156-1287-00 


MCI 01 OOP 


156-1287-00 


10101 


156-0631-01 


SPlOlOE 


T56-0631-01 


MCI 01 01 


156-1631-00 


MC10101P1 


156-0631-03 


UPBIOIOIC 


156-0631-00 


MC10H101LD/P.0 


156-1668-00 


MC10H101PD/LD 


156-1733-00 


10102 


156-0205-01 


10102FB 


156-0205-02 


10102N/F 


156-0205-00 


UPB10102C/D 


156-0205-00 


F10102PC/DC 


156-0205-00 


F10102PCQR/DCQR 


156-0205-02 


MC10102P/L 


156-0205-00 


MC10H102L/P 


156-1641-00 


MC10H102LD/PQ 

SN10102N/J 


156-1641-01 

156-0205-00 


10103 


156-0759-01 


10103B/F 


156-0759-00 


F10103PC/DC 


156-0759-00 


MC10103L/P 


156-0759-00 


SN10103N/J 


156-0759-00 


MC10104L 


156-0458-00 


MC10104P1 


156-0458-01 


MC10H104L0/PD 


156-1674-00 


10105 


156-0182-01 


MC10105P 


156-0182-00 


MC10H105L/P 


156-1642-00 


MC10H105LD/PD 


156-1642-01 


10106 


156-0252-01 


10106B/F 


156-0252-00 


F10106PC/DC 


156-0252-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


9308PC 


156-0521-00 


AM9308PC 


156-0521-00 


AM9308PCB2 


156-0521-02 


93L08 


156-0220-01 


93L08PC/DC 


156-0220-00 


F93L08PC/DC 


156-0220-00 


93L09PC 


156-1186-00 


931 OPC 


156-0084-00 


9310PC 


156-0084-01 


9310PCQR/DCQR 


156-0084-02 


AM9310PC 


156-0084-00 


AM93S10PC/DC 


156-1394-00 


93S10PC/DC 


156-1394-00 


93L14 


156-0327-01 


93L14DC ' 


156-0327-00 


93L16 


156-0741-01 


93L16PC 


156-0741-00 


93L16PC/DC 


156-0741-00 


F93S16DC 


156-1044-00 


F93S16DCQR 


156-1044-01 


9318 


156-0219-01 


9318DCQR 


156-0219-02 


9318PC/DC 


156-0219-00 


93L21 PC/DC 


156-0314-00 


93L22 


156-0488-01 


93L22PC 


156-0488-00 


9324 


156-0654-01 


9324PC 


156-0654-00 


9328 


156-0085-01 


9328PC 


156-0085-00 


93L28 


156-0310-02 


F93L28PC 


156-0310-00 


93L28PC/DC 


156-0939-00 


AM9328PC 


156-0085-00 


9334 


156-0218-01 


9334PC/DC 


156-0218-00 


9334PCQR/DCQR 


156-0218-02 


93L34 


156-0544-01 


93L34PC/DC 


156-0544-00 


93L34PCQR/DCQR . 


156-0544-02 


9341 PC/DC 


156-0351-00 


9345PC 


156-0365-00 


93S47DC 


156-1063-00 


93S47DCQR 


156-1063-01 


93S47PC 


156-1063-02 


9368DC 


156-0493-00 


9368PC 


156-0493-01 


9368PC 


156-0493-02 


SG9399 


156-0130-01 


9401 


156-0969-01 


F9401DC 


156-0969-00 


F9401DCQR 


156-0969-02 


9406PC/DC 


156-1399-00 


S69427 


156-0512-02 


9601 


156-0081-01 


9601 DC 


156-0622-01 


9601 PC/DC 


156-0081-00 


9601PCQR/DCQR 


156-0081-02 


AM9601DC 


156-0622-00 


MC9601P/L 


156-0081-00 


MC9601 


156-0081-02 


MC9601L 


156-0622-00 


9602 


156-0405-01 


9602 


156-0405-02 


9602DC 


156-0623-00 


9602DC 


156-0623-02 


9602L 


156-0623-00 


9602PC/DC 


156-0405-00 


9602PCQR/DCQR 


156-0405-03 


MC9602P/L 


156-0405-00 


MC9602PDS/LDS 


156-0405-03 


N9602NB/FB 


156-0405-03 


N9602N/F 


156-0405-00 


DM9602NA+/JA+ 


156-0405-03 


96L02 


156-0487-01 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


DS8831N 


156-0506-00 


8833 


156-0531-01 


DM8833NA+/JA+ 


156-0531-02 


DM8833N 


156-0531-00 


8836 


156-0456-01 


0S8836N 


156-0456-00 


DS8836NA+/JA+ 


156-0456-02 


DS8837N 


156-0455-00 


8837 


156-0455-01 


DM8837N/A+ 


156-0455-02 


AM8838N/J 


156-0653-00 


AM8838NB/0B 


156-0653-02 


DM8838N/0 


156-0653-00 


DS8838N 


156-0653-01 


DS8838NA+/JA+ 


156-0653-02 


DM8842 


156-0061-02 


0M8849N 


156-0111-00 


DM8850N 


156-0081-00 


DM8852 


156-0072-02 


DS8856N 


156-1110-00 


DS8863N/J 


156-1407-00 


MC8871 


156-0046-00 


SL08871 


156-0049-00 


8880 


156-0284-01 


8880 


156-0284-02 


DS8880N 


156-0284-00 


DS8880N 


156-0284-03 


N8881N 


156-0917-00 


DM8906J 


156-0622-00 


9000PC 


156-0184-00 


SCM9001DC 


156-0862-00 


SCM9001DC 


156-0862-02 


9007P 


156-1763-00 


901 6DC 


156-0029-00 


9020 


156-0196-00 


AM9101BPC 


156-0698-00 


9S109PC/DC 


156-1061-00 


AM9111DDC 


156-1188-00 


9114BDC 


156-1028-00 


AM91L14BDC 


156-1127-00 


HAO-0911-6 


156-0904-00 


9124E 


156-1400-00 


AM91L24CDC 


156-1323-00 


9130A 


156-0873-01 


9130A 


156-0873-02 


9130B 


156-1042-01 


AM9130APC/ADC 


156-0873-00 


AM9130BDC 


156-1042-00 


9140BDC 


156-0987-00 


AM9140B 


156-0987-01 


9S174 


156-0738-00 


AM9208BPC 


156-0890-00 


AM9208BDC 


156-0891-00 


AM9208BDC 


156-0889-00 


AM9208BDC 


156-1139-00 


AM9208BDC 


156-1140-00 


AM9208BDC 


156-1141-00 


AM9208BDC 


156-1142-00 


AM9208BDC 


156-1143-00 


AM9208BDC 


156-1144-00 


AM9308BDC 


156-1145-00 


AM9208BPC(30073) 


156-0892-00 


SG9257 


156-0933-00 


AM9295 


156-1057-00 


9300PC 


156-0083-00 


9300PC/DC 


156-0083-00 


9300PC/DC 


156-0082-01 


9300PC/DC 


156-0083-02 


93L00PC 


156-0309-00 


F93L00PC 


156-0309-00 


9304 


156-0148-01 


9304PCQR/DCQR 


156-0148-02 


AM9304PC 


156-0148-00 


9307PC 


156-0375-00 


9308 


156-0521-01 



THIS INDEX 1$ ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 
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VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


MC10181L 


156-0863-00 


MCI 01 81 LI 


156-0863-01 


MC10186L 


156-0743-00 


MC10186L1 


156-0743-01 


10188N 


156-0543-00 


10188NB/FB 


156-0543-01 


101 89N 


156-0542-00 


10189N 


156-0542-01 


MC10189P 


156-0542-01 


MC10194PD/LD 


156-1657-00 


MC10195L 


156-0630-00 


MC10195P1 


156-0630-01 


MC10197P/L 


156-1021-00 


MC10198P/L 


157-1713-00 


SGI 0203 (339J) 


156-0411-02 


10210DC 


156-1019-00 


MC10210P/L 


156-1019-00 


MC10H210 


156-1711-00 


10211N 


156-0757-00 


FI 0211 DC 


156-0757-00 


MC10211P/L 


156-0757-00 


MC10211P1/L1 


156-0757-01 


SN10211N/J 


156-0757-00 


10212B 


156-0848-00 


F10212DCQR 


156-0848-01 


MC10212P/L 


156-0848-00 


MC10212P1/L1 


156-0848-01 


1021 6L 


156-0369-01 


10216 


156-0755-00 


10216* 


156-0755-01 


10216N 


156-0369-00 


10216NB/FB 


156-0367-03 


F10216DC 


156-0367-03 


MC10216P/L 


156-0369-00 


10231 


156-0880-01 


10231 


156-0880-03 


10231DC 


156-0880-00 


MCI 0231 L 


156-0880-00 


MCI 0231 PI /LI 


156-0880-02 


10405DC 


156-1035-00 


10405DC 


156-1035-01 


F10410DC 


156-0657-00 


1041 5A 


156-0761-01 


1041 5ADC 


156-0761-00 


HM10422 


156-1635-00 


MBM10422 


156-1635-00 


Cl 0439 


156-1132-00 


F10470DC 


156-1227-00 


F10470DC 


156-1227-01 


B10470 


156-1227-00 


HM10470DG 


156-1227-00 


MBM10470 


156-1227-00 


MBM10474 


156-1679-00 


0P-11050Y 


156-1537-00 


ADI 1/297 


156-1367-00 


H11CX570 


156-1238-00 


LFl 15080 


156-1270-00 


HM11CX604 


156-1238-00 


H11AX940 


156-0885-02 


MC12040L 


156-0518-00 


12061 


156-0624-01 


MCI 2061 P 


156-0624-00 


EAl 208-2 


156-0216-00 


EA1210-7 


156-0217-00 


LF13202N 


156-0911-00 


LFl 3333 


156-1211-01 


LF13333N 


156-1211-00 


MCI 4001 BCL 


156-0349-05 


MCI 4001 BCLD 


156-0349-06 


MCI 4001 UBCL 


156-0349-00 


MCI 4001 UBCLD 


156-0349-03 


MC14002BCL 


156-0754-00 


MC14002BCLD 


156-0754-02 


MC14006BCL 


156-0681-00 


MC14006BCLDS 


156-0681-02 



VENDOR NUMBER 


. PART NUMBER 


AM1408L8 


156-0509-00 


AM1408L8-B 


156-0509-03 


MC1408-L8 


156-0509-00 


MC1408-L8 


156-0509-01 


MC1408-8N 


156-0509-00 


MC1408-L8DS 


156-0509-03 


MC14093BCL 


156-0961-00 


MC14093BLDS 


156-0961-02 


MC14094BCLD 


156-0796-01 


MC14433PD 


156-1118-00 


MC14433P 


156-1154-00 


MC14435FL 


156-0749-00 


14490 


156-0763-01 


MC14490VL 


156-0763-00 


MC14490BCLD 


156-0763-02 


MC14504BCLD 


156-1487-00 


MC14508BCL 


156-0897-00 


MCI 4511 BCLD 


156-0795-01 


MCI 4511 BCL 


156-0795-00 


MC14512BCLD 


156-1486-00 


MC14516CP 


156-0582-01 


MC14516BCL 


156-0582-00 


MC14516BCLD 


156-0582-02 


MC14516BCLD 


156-0582-03 


MC14518BCLD 


156-0751-01 


MM14518BCJA+ 


156-0752-01 


CD14518BC0 ' 


156-0752-00 


SIL14518BF 


156-0752-00 


MC14518BCL 


156-0752-00 


14519C 


156-0505-01 


MC14519BCL 


156-0505-00 


MC14519BCLD I 


156-0505-02 


14520 


156-0579-01 


MC14520BCL 


156-0579-00 


MC14520BCLD , 


156-0579-02 


MCI 4521 BCL 


156-0864-00 


MCMl 4521 BCLD 


156-0864-01 


MM14521BCJA+ 


156-0864-01 


14528 


156-0578-01 


MC14528BCL 


156-0578-00 


MC14528BCLDS 


156-0578-02 


MC14532BCL i 


156-1282-00 


MC14538BCL 


156-1152-00 


MC14538SBCLDS 1 


156-1152-01 


MC14553BCL i 


156-0896-00 


MC14553BCLD 


156-0896-01 


MC14555BCL 


156-1368-00 


MC14556BCL 


156-0898-00 


MC14556BCLD 


156-0898-00 


MC14556BCLD ! 


156-0898-01 


14559 ! 


156-0583-01 


MC14559BCPDS/BCLDS | 


156-0583-02 


MC14559BCL I 


156-0583-00 


MC14559BP 


156-0583-00 


MC14559BL0D 


156-0583-03 


14572 


156-0767-01 


MC14572BCLD 


156-0767-02 


HD14572UBC i 


156-0766-02 


MC14572UBCP/L | 


156-0767-00 


MC14572UBCLD i 

] 


156-0767-02 


MC14584BCLD 


156-0876-02 


MC14585BCL 


156-0548-00 


MC14585BCLD 


156-0548-02 


HD1-4702BCD 


156-0850-00 


SN15646N 


156-0170-01 


SN15830N 


156-0187-00 


SN15835N 


156-0195-00 




156-1124-00 




156-1123-00 




156-1120-00 


SN15862N 


156-0185-00 


15863N 


156-1122-00 


SL17084L 


156-0107-00 


HD1-74C00 


156-0941-00 


HD1-74C08 


156-0577-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


MC10137L 


156-0510-00 


MC10138L 


156-0642-00 


MC10138L1 


156-0642-01 


10139F 


156-1037-00 


MCMl 01 39 


156-1037-00 


10141DCQR 


156-0638-02 


101 41 DC 


156-0638-00 


MCI 01 41 L 


156-0638-00 


HC10141P1/L1 


156-0638-01 


MCI 01 41 LI 


156-0638-02 


F10144DC 


156-0657-02 


MCMl 01 44 


156-0657-01 


HCM10144L 


156-0657-01 


MCM10144L 


156-0657-02 


RC10144 


156-0657-00 


yPD10144D 


156-0657-00 


yPD10144D 


156-0657-02 


MC10145L 


156-0847-00 


MC10145LDS 


156-0847-01 


MC10146L 


156-0761-00 


10146 


156-0761-00 


10147DC 


156-1035-01 


MCM10147LDS 


156-1035-01 


MCL10147L 


156-1035-00 


MCM10149L 


156-1673-00 


10153DC 


156-0762-00 


10153F 


156-0762-00 


MC10153L 


156-0762-00 


SN101530 


156-0762-00 


MC10158P 


156-0746-00 


HC10158P1/U 


156-0746-01 


10159 


156-1706-00 


10160F 


156-0771-00 


F10160DC 


156-0771-00 


F10160DCQR/PCQR 


156-0771-00 


MC10160L 


156-0771-00 


MC10160P1/L1 


156-0771-01 


SN10160J 


156-0771-00 


10161DC 


156-0920-00 


F10161DCQR/PC 


156-0920-01 


MCI 01 61 L 


156-0920-00 


MC10161P1/L1 


156-0920-01 


10162F 


156-1495-00 


F10162DC 


156-1495-00 


MC10162L 


156-1495-00 


MC10164L 


156-0640-00 


MC10H164LD/PC 


156-1667-00 


10165FB 


156-1022-01 


MC10165L 


156-1022-00 


N10165F 


156-1022-00 


10166DC 


156-1023-00 


10166DCQR 


156-1023-01 


MC10166L 


156-1023-00 


10171F 


156-1538-00 


FI 01 71 DC 


156-1538-00 


MC10171L 


156-1538-00 


MC10171P1/L1 


156-0758-01 


10172F 


156-0758-00 


F10172DC 


156-0758-00 


MC10172L 


156-0758-00 


SN10172J 


156-0758-00 


MCI 01 73 


156-0632-01 


MC10173L 


156-0632-00 


MC10174P 


156-0637-00 


MC10174P1 


156-0637-01 


10H174 


156-1795-00 


10175F 


156-0760-00 


F10175DC 


156-0760-00 


MC10175L 


156-0760-00 


SN10175J 


156-0760-00 


MC10176L 


156-0633-00 


MC10176L1 


156-0633-02 


MC10H176PD/LD 


156-1712-00 


10180DCQR 


156-1374-00 


10181F 


156-0863-01 



4-50 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


MC1400U6 
MC14008BCLD 
MC14008UBAL 
MC14011BCLD 
MCI 4011 BCLD 


156-1812-00 

156-0502-02 

156-0502-00 

156-0350-05 

156-0350-06 


MC14011CL 
MCI 4011 UBCL 
MCI 4011 UBCLD 
MC14012BCL 
MC14012BCLD 


156-0350-00 

156-0350-00 

156-0350-02 

156-0793-00 

156-0793-02 


MC14013BCL 

MC14013BCLD 

MC14013BCLD 

MC14014BCL 

MC14015BCL 


156-0366-00 

156-0366-02 

156-0366-03 

156-0568-00 

156-0801-00 


MC14015BCLD 

MC14017BCL 

MC14017BCLD 

MC14018BCLD 

MC14020BCL 


156-0801-01 

156-0799-00 

156-0799-01 

156-0519-01 

156-0895-00 


MC14020BCLD 
14021 A 
MCI 4021 BCL 
MCI 4021 BCLD 
MC14022BCLD 


156-0895-01 

156-0576-01 

156-0576-00 

156-0576-02 

156-1369-00 


MC14023BCL 

MC14023BCLDS 

MC14024BCL 

MC14024BCLD 

14025 


156-0524-00 

156-0524-02 

156-0523-00 

156-0523-01 

156-0575-01 


MC14025BCL 
MC14025BCL0 
MC14025UBCL 
MC14027B . 
MC14027BCLD 


156-0575-00 

156-0575-03 

156-0575-05 

156-0525-00 

156-0525-03 


MC14028BCL 

MC14028BCLD 

MC14035BCL 

MC14035BCLD 

MC14040BCL 


156-0756-00 

156-0756-01 

156-0580-00 

156-0580-02 

156-0545-00 


MC14040BCLD 

MC14042BCL 

MC14042BCLD 

MC1404AU5DS 

MC1404AU6DS 


156-0545-01 
156-0800-00 
156-0800-01 
156-1437-00 
. 156-1436-00 


MC14046CP 

MC14046CP 

MC14049UBCL 

MC14049UCBL 

MC14049BCLD 


156-0704-00 

156-0704-01 

156-0494-00 

156-0493-02 

156-0494-02 


MC14050BCLD 
MC14050BCLD 
MCI 4051 BCLD 
MC14051BCL 
HD1-4052B 


156-0330-00 

156-0330-02 

156-0513-02 

156-0513-00 

156-0514-00 


MC14052BCL 
MC14052BLD 
MC14053BCL 
MCI 4053 
MC14053BCLR 


156-0514-00 

156-0514-01 

156-0515-00 

156-0515-03 

156-0515-02 


MC14066BCL 

MC14066BCLD 

MC14069UBCL 

MC14069UBCLD 

F140700C 


156-0644-00 

156-0644-03 

156-0745-00 

156-0745-01 

156-1227-01 


MC14070BCL 

MC14070BCL0 

14071 

CD14071BFX 
MCI 4071 BCL 


156-0786-00 

156-0786-02 

156-1340-01 

156-1340-01 

156-1340-00 


MCI 4071 BCLD 
MC14075BCLDS 
MC14078BCLDS 
MCI 4081 BCL 
MC14081BCLDS 


156-1340-01 

156-1480-00 

156-1320-00 

156-1478-00 

156-1478-01 














VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 




VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 




VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


HD1-74C10 


156-0938-00 




SC22689P166 


156-1023-01 


3X4025DC 


156-0575-02 




SL42367 


156-1223-00 


HD1-74C14 


156-0876-00 




SC22689P172 


156-0758-01 


34035DC 


156-0580-00 




HM4334P-3 


156-1786-00 


HD1-74C32 


156-0766-00 




SC22689P173 


156-0632-02 


34049BDC 


156-0494-00 




EA43356 


156-1158-00 


HD1-74C42 


156-0566-00 




SC2a689P174 


156-0637-01 


34051 BD 


156-0513-00 




EA43357 


156-1157-00 


HD1-74C48 


156-0886-00 




SC22689L174 


156-0760-01 


34052BD 


156-0514-00 




SCM44600P 


156-0764-00 


HD1-74C89 


156-0894-00 




SC22689L176 


156-0633-01 


LM341P-15.0TB 


156-1262-00 




SCM44601L 


156-0777-00 


TBP18SA030 


156-1390-00 




SC22689L180 


156-1374-00 


LM345-5.2K 


156-1348-00 




SCM44602P/L 


156-0778-00 


TBP18S030 


156-0425-00 




SC22689L186 


156-0743-01 


34702 


156-0850-01 




SCM44603P/L 


156-0779-00 


TBP18SA030 


156-1325-00 




SC22689P188 


156-0543-01 


SL34829 


156-0402-00 




$CM44847P/L 


156-1067-00 


HD1-80C97 


156-0649-00 




SC22689P189 


156-0542-01 


SL34829/A+ 


156-0402-02 




SCM44848P/L 


156-1068-00 


TBP18S225 


156-0960-00 




SC22689P197 


156-1021-01 


34925DC 


156-0575-02 




SCM44849P/L 


156-1069-00 


HL18392 


156-0010-00 




SC22689P210 


156-1019-01 


EA3503-7 


156-0214-00 




SCM44850P/L 


156-1070-00 


HL18293 


156-0012-00 




SC22689P211 


156-0757-01 


35392C 


156-1484-00 




SCM44851P/L 


156-1071-00 


HD18341 


156-0011-00 




SC22689P212 


156-0848-01 


FS35392 


156-0964-00 




SCM44852P/L 


156-1072-00 


SPXl 874-2 


156-1237-00 




SC22689P/L231 


156-0880-02 


P/D3604L-6 


156-0971-00 




SCM44853P/L 


156-1073-00 


REF02-0402 


156-1437-00 




SC22690L145 


156-0847-00 


D3624-4 


156-0903-00 




SCM44854P/L 


156-1074-00 


ULN2083A-1 


156-1527-00 




SC22690L145 


156-0847-01 


D3624-4 


156-0903-03 




SCM44855P/L 


156-1075-00 


2101-lN 


156-0698-00 




SC22690L147 


156-1035-00 


HD3-6402 


156-1310-00 




SCM44856P/L 


156-1076-00 


SY21H01-2 


156-1298-00 




SC22695P048 


156-0266-01 


SCM37202P/L 


156-0676-01 




SCM44857P/L 


156-1077-00 


B2101A-4 


156-0698-00 




SC22695P061 


156-0624-01 


SCM37226P/L 


156-0978-00 




SCM44858P/L 


156-1078-00 


B2101A-4 


156-1052-00 




SC22967L 


156-0377-00 


SCM37227P/L 


156-0979-00 




SCM44859P/L 


156-1079-00 


2104A-1 


156-1185-00 




SL23300 


156-0285-00 


SCM37228P/L 


156-0980-00 




SCM44860P/L 


156-1102-00 


2104A-4 


156-0972-00 




SL23750 


156-0077-00 


SCM37229P/L 


156-0981-00 




SCM44861P/L 


156-1103-00 


2104A-4 


156-0972-02 




SL23898 


156-0274-00 


SN38624J 


156-0331-02 




SCM44862P/L 


156-1104-00 


2104A-4 


156-0972-03 




SL23900 


156-0275-00 


MK3880J-4 


156-0983-00 




SCM44863P/L 


156-1105-00 


2104A-4 


156-0972-04 




D2417HL-3 


156-1613-00 


MK3882N/P-4MKX 


156-1620-00 




SCM44871C 


156-1128-00 


2104A-4 


156-0972-05 




25LS125PCB2/DCB2 


156-1273-01 


TC40H002 


156-1831-00 




SCM44872L 


156-1129-00 


2mA-l 


156-1188-00 




MTC2517-3 


156-0393-00 


TC40H011P 


156-1830-00 






156-1583-00 


SY21UA-2 


156-1188-00 




AM25LS175J/PC 


156-0392-01 


P4002-2 


156-0797-00 




HD46850P/C 


156-0658-00 


HM2U2-1 


156-1685-00 




AM25LS175PC/DC 


156-0392-01 


TC40H032P 


156-1829-00 




MK4801AP/J4 


156-1382-00 


2114L2DC 


156-1461-00 




AMD25S191ADC 


156-1675-00 


AD40060 


156-0317-00 




MK4801AN-4 


156-1382-02 


D2114AL-3 


156-1614-00 




SL25698 


156-0067-09 


TC40H074P 


156-1828-00 




HM4816A-4/DG16B 


156-1552-00 


D2n4AL-4 


156-1461-00 




AM26LS310CB 


156-1681-00 


40097DCQR 


156-0649-02 




HM4816AP-7 


156-1798-00 


P2114AL-4 


156-1281-00 




SN26L32N3 


156-1315-00 


F40098BCD 


156-1341-00 




HM4864-3 


156-1626-00 


2117-3 


156-0968-00 




2650A-1-I 


156-0986-00 


C040115D 


156-1319-00 




AD50018 


156-0958-00 








2650A-1-I 


156-0986-02 












2117-3 


156-0968-02 




2661-21 


156-1460-00 


TC40H138P 


156-1827-00 




Z50249 


156-0415-00 


D2118-4 


156-1552-00 




26L832N3/J4 


156-1315-00 


TC40H139P 


156-1826-00 




AY-5-1013 


156-0361-00 


2125AL-2 


156-1350-00 




D2716-1 


156-1417-00 


TC40H153 


156-1825-00 




AY-5-1013 


156-0361-01 


02147D-2, 70NS 


156-1228-00 




AMD27S291DC 


156-1672-00 


TCH157P 


156-1824-00 




AY-5-1013 


156-0361-02 


2147H-2 


156-1690-00 




AMD27191DC 


156-1687-00 


TC40H175P 


156-1823-00 




51079 


156-1240-00 


D217HL-3 


156-1613-00 




D2732A-3 


156-1598-00 


40193BDC 


156-0627-02 




51079 


156-1420-00 


D2148HL-3 


156-1574-00 




27L508 


156-0305-01 


AD40227 


156-1249-00 




C51268 


156-1175-00 


UPD2167-3 


156-1615-00 




AM27519 


156-1814-00 


TC40H259 


156-1822-00 




52S046 


156-0940-00 


SL21721 


156-0053-00 




D2764-3 


156-1603-00 


MK4027P-2 


156-1112-00 




AY-5-2376 


156-0168-00 


SL21770 


156-0013-00 




D2764-4 


156-1630-00 


MK4027J-3 


^ 156-1027-00 




AY-5-2376 


156-1541-00 


SL22602 


156-0162-00 




D2816-3 


156-0602-00 


MK4027J-3 


156-1027-01 




SN54100 


156-0191-00 


SL22648 


156-0176-00 




D2817-4 


156-1735-00 


MK4027J-3 


156-1027-02 




M5G1400P 


156-1566-00 


SC22689P101 


156-0631-02 




SL28885 


156-1283-00 


MK4027 


156-0972-00 




SNC5411J 


156-0828-00 


SC22689P103 


156-0759-02 




SN29000N 


156-0184-00 


MK4027-4 • 


156-0972-01 




SNC54121J 


156-0829-00 


SC22689P105 


156-0182-02 




HA2-911-5 


156-0132-00 


MK4027-4 


156-0972-02 




SNC54122J 


156-0830-00 


SC22689P106 


156-0252-02 




' AM29703PC 


156-0599-00 


TC40H365P 


156-1821-00 




541230M 


156-0603-00 


SC22689P109 


156-0229-01 




AM29721PCB2/DCB2 


156-1357-00 


TC40H367P 


156-1820-00 




541 23J 


156-0603-01 


SC22689P110 


156-0639-01 




29821 


156-1702-00 


TC40H368P 


156-1819-00 




S54123F 


! 156-0603-00 


SC22689P111 


156-0636-02 




AM29824 


156-1736-00 


AD40374 


156-1322-00 




SN54123J 


1 156-0603-00 


SC22689P113 


156-0687-01 




AM29827 


156-1840-00 


TC40H393P 


156-1818-00 




SN54132J 


' 156-0831-00 


SC22689P115 


156-0308-03 




SCM30niLK 


156-0657-02 


41042 


156-1174-00 




SNC54145J 


156-0832-00 


SC22689P116 


156-0860-02 




SL30738 


156-0363-00 


AD41055 


156-1259-00 




SNC54150J 


156-0833-00 


SC22689L118/P118 


156-1214-01 




SL30738 


156-0363-01 


C41087 


156-1239-00 




SNC54151J 


156-0834-00 


SC22689L124 


156-0368-01 




SCM30121L 


156-0761-00 


411-12BINI 


156-0415-00 




SNC54154J 


156-0835-00 


SC22689L124 


156-0368-03 




AY-3-1015 ^ 


156-0361-03 


411-12BINI 


156-0415-01 




SNC54164 


156-0836-00 


SC22689L125 


156-0316-04 




HS3120C-2 


^ 156-1811-00 


MK4116-J2 


156-1353-00 




SNC54175J 


156-0837-00 


SC22689P125 


156-0316-03 




R032513 


156-0147-00 


4116-3J/3D 


156-0968-00 




SNC54177J 


156-0838-00 


SC22689P126 


156-0369-02 




RO-3-2513 


156-0882-00 


MK4116J-3 


156-0968-00 




SNC54180J 


156-0839-00 


SC22689P126 


156-0369-02 




EA3305-7 


156-0211-00 


MK4116P 3 


156-0968-01 




SNC54193J 


156-0840-00 


SC22689P130 


156-1247-01 




EA3310-7 


156-0212-00 


4118-1 


156-1576-00 




SNC54197J 


156-0841-00 


SC22689P131 


156-0230-02 




RO- 3-251 3 


156-0423-00 


MK4118A-1P/J 


156-1575-00 




M54533 


156-1837-00 


SC22689P133 


156-0520-01 




EA3310-7 


156-0213-00 


MK4118AP-2J 


156-1383-00 




A-5-S7130 


156-1028-00 


SC22689P135 


156-0688-01 




34001 BDC 


156-0349-01 


MK4118AN-4 


156-1382-02 




SL57898 


156-0118-00 


SC22689P136 


156-0641-01 




F34011PC 


156-0628-00 


MK4118A-4P/J 


156-1382-01 




MM58167AN/D 


156-1601-00 


SC22689L138 


156-0642-01 




LM340T-12 


156-0285-00 


MK4118AP-4 


156-1382-00 




6116P-3 


156-1594-00 


SC22689P141 


156-0638-01 




LM340T-12 


156-0285-02 


AD41127 


156-1457-00 




HM6116P-4 


156-1632-00 


SC22689P158 


156-0746-01 




LM340T-15 


156-0312-00 


S42168 


156-1330-00 




HM6147G-3 


156-1613-00 


SC22689P160 


156-0771-01 




LM340T-15 


156-0988-00 


AD41201 


156-1623-00 




SC62438L 


156-0705-00 


SC22689P164 


156-0640-02 




34024BDC 


156-0523-00 


EA42267A-SG 


156-0296-00 




SCM62462L 


156-0657-00 


SC22689P165 


156-1022-01 




LM340T-24 


156-0926-00 


EA42303SG 


156-0711-00 




SC62473 


156-0765-00 



THIS INDEX IS ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 
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VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SC62528L660 


156-0287-00 


SC62528L692 


156-0307-01 


SC62821LK 


156-0369-01 


6301-lJ 


156-1453-00 


MMI6306-1J 


156-0859-00 


63S141J/D 


156-1628-00 


6349- IJ 


156-1392-00 


SC63501F 


156-1650-00 


6353-1J 


156-1213-00 


64S021 


156-1310-01 


64S021 


156-1310-02 


6514-5 


156-1359-01 


SC65838 


156-1066-00 


6605AL-2 


156-0635-01 


6605AL-2 


156-0635-02 


MCM6605AL-2 


156-0635-00 


MCM66714C 


156-1208-00 


66750 


156-0950-02 


MCM66750 


156-0950-00 


MCM66750PDS/LDS 


156-0950-02 


SC67013LK 


156-0426-03 


67110D 


156-0949-00 


SC67127P 


156-1342-01 


SC67608P 


156-0678-01 


SC67702L 


156-1013-00 


MCM68000L6 


156-1445-01 


MC68000L8 


156-1445-00 


MC68000L10 


156-1445-02 


SL68104 


156-0910-00 


MC68121L 


156-1660-00 


68201 PC/DC 


156-0427-00 


568201 P/E 


156-0427-00 


MC68201S 


156-0428-00 


MCM68308 


156-0892-00 


MCM68308 


156-0764-00 


MCM68316E/L or P 


156-1067-00 


MCM68316E/L or P 


156-1068-00 


MCM68316E/L or P 


156-1069-00 


MCM68316E/L or P 


156-1070-00 


MCM68316E/L or P 


156-1071-00 


MCM68316E/L or P 


156-1072-00 


MCM68316E/L or P 


156-1073-00 


MCM68316E/L or P 


156-1074-00 


MCM68316E/L or P 


156-1075-00 


MCM68316E/L or P 


156-1076-00 


MCM68316E/L or P 


156-1077-00 


MCM68316E/L or P 


156-1078-00 


MCM68316E/L or P 


156-1079-00 


riCM68316E/L or P 


156-1102-00 


MCM68316E/L or P 


156-1103-00 


MCM68316E/L or P 


156-1104-00 


MCM68316E/L or P 


156-1105-00 


MCM68316E/L 


156-1106-00 


MCM68316E/L 


156-1128-00 


MCM68316E/L 


156-1129-00 


MCM68316E/L 


156-1130-00 


MCM68316E/L 


156-1131-00 


MCM68316E/P 


156-1107-00 


68488L 


156-1246-00 


MC68701L 


156-1579-00 


MCM68764-C35 


156-1686-00 


MCM68764C/L 


156-1559-00 


TMSB73001LR 


156-0055-00 


TMSB73001LR 


156-0055-01 


TMS7C3003LR 


156-0051-00 


SC73198L 


156-0495-02 


AM73L422DC 


156-1293-00 


SN74S09N3 


156-1286-00 


SN74S09J4 


156-1286-00 


SN7490ANP3/JP4 


156-0395-01 


N74LS96NB/FB 


156-0389-02 


SN74LS96NP3/JP4 


156-0389-02 


74100 


156-0193-01 


N74100N 


156-0193-00 


SN74100N 


156-0193-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SN74100NP3/JP4 
74102 
N74H102A 
SN74H102N 
DM741 04N 


156-0193-02 

156-0100-02 

156-0100-00 

156-0100-00 

156-0184-00 


N74104A 

DM74H106N 

SN74H106N 

74C107 

MM74C1070 


156-0184-00 

156-0188-00 

156-0188-00 

156-0680-01 

156-0680-00 


MM74C107JA+ 

DM741 07NA+/JA+ 
N74107NB/FB 
SN74107NP3/JP4 
SN74LS107NP3/JP4 


156-0680-02 

156-1083-00 

156-1083-00 

156-1083-00 

156-0629-01 


N74109B 

SN74109N 

74S109 

74S109PC/DC 

74S109PCQR/DCQR 


156-1015-00 

156-1015-00 

156-1061-01 

156-1061-00 

156-1061-02 


74LS109N/F 

DM74LS109NA+/JA+ 

74LS109PC/DC 

74LS109PCQR/DCQR 

HD74LS109P 


156-1059-00 

156-1059-01 

156-1059-00 

156-1059-01 

156-1059-01 


N74LS109N/J 

SN74LS109AN/J 

SN74LS109ANDS/JDS 

SN74LS109ANP3/JP4 

74ALST09 


156-1059-00 

156-1059-00 

156-1059-01 

156-1059-01 

156-1755-00 


74111 
74111J 
DM741 11 N/J 
N74111A 
SN74111N/J 


156-0174-01 

156-0593-01 

156-0174-00 

156-0174-00 

156-0174-00 


SN74111J 

74S112 

DM74S112N/J 

N74S112N 

N74S112N 1 


156-0593-00 

156-0118-01 

156-0118-00 

156-0118-00 

156-0118-03 


SN74S112N 

SN74S112N 

DM74LS112N 

DM74LS112NA+/JA+ i 

SN74LS112N 


156-0118-02 

156-0118-03 

156-1258-00 

156-1258-01 

156-1258-00 


SN74LS112NDS/JDS 

SN74LS112NP3/JP4 

74ALS112 

DM74S113NA+/JA+ 

N74S113NB/FB 


156-1258-01 

156-1258-01 

156-1758-00 

156-1629-00 

156-1629-00 


SN74S113NP3/JP4 

74LS113PC/DC 

74LS113N 

74LS113PCQR/DCQR 

DM74LS113N/J 


156-1629-00 

156-0567-00 

156-0567-01 

156-0567-02 

156-0567-00 


DM74LS113NA+/JA+ 

N74LS113N/F 

N74LS113NB/FB 

SN74LS113N/J 

SN74LS113NDS/JDS 


156-0567-02 

156-0567-00 

156-0567-02 

156-0567-00 

156-0567-02 


SN74LS113NP3/JP4 

SN74116N 

SN74116NP3/JP4 

74121 

74121 


156-0567-02 

156-0521-00 

156-0521-02 

156-0072-01 

156-0562-01 


741 21 PC/DC 
74121PCQR/DCQR 
DM741 21 N/J 
N74121N/F 
N74121NB/FB 


156-0072-00 

156-0072-02 

156-0072-00 

156-0072-00 

156-0072-02 


SN74121J 
SN74121N/J 
SN74121N 
74122 
741 22J 


156-0562-00 
156-0072-00 
1 156-0072-02 
1 156-0143-01 
1 156-0594-01 
i 

1 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


741 22J 

74122PC/DC 

74122PCQR/DCQR 

N74122N 

SN74122J 


156-0595-01 

156-0143-00 

156-0143-02 

156-0143-00 

156-0594-00 


SN74122N/J 

SN74122N/J 

74S122 

74123 

74123DC 


156-0143-00 

156-0143-02 

156-1199-00 

156-0172-01 

156-0595-00 


74123PC/DC 
74123PCQR/DCQR 
DM741 23NA+/0A+ 
N74123N/F 
N74123NB/FB 


156-0172-00 

156-0172-02 

156-0172-02 

156-0172-00 

156-0172-02 


N74123F 

UPB74123C 

SN74123J 

SN74123N/J 

SN74123NP3/JP4 


156-0595-00 

156-0172-00 

156-0595-00 

156-0172-00 

156-0172-02 


SN74123PCB2/DCB2 

74LS123NDS/JDS 

HD74LS123 

SN74LS123NP3/JP4 

74LS124 


156-0172-02 

156-1600-00 

156-1600-00 

156-1600-00 

156-0861-00 


SN74LS124N 

SN74LS124NP3 

74LS125PC/DC 

DM74LS125N/J 

DM74LS125NA+/JA+ 


156-0861-00 

156-0861-01 

156-1373-00 

156-1373-00 

156-1373-01 


SN74LS125AN/J 

SN74LS125N3/J4 

74LS126PCQR/DCQR 

DM74LS126NA+/JA+ 

N74LS126NB/FB 


156-1373-00 

156-1373-01 

156-1619-00 

156-1619-00 

156-1619-00 


SN74LS126NDS/JDS 

74128 

47128 

741 28J 

N74128NB/FB 


156-1619-00 

156-0451-01 

156-0451-03 

156-0613-01 

156-0451-02 


N74128N/F 

SN74128N/J 

SN74128J 

SN74128NP3/JP4 

74132 


156-0451-00 

156-0451-00 

156-0613-00 

156-0451-02 

■156-0371-01 


74132PC/DC 
74132PCQR/DCQR 
DM74132 
DM741 32N3/J4 
N74132N/J 


156-0371-00 

156-0371-02 

156-0371-00 

156-0371-02 

156-0371-00 


N74132NB/FB 

N74132NA+/0A+ 

SN74132N/J 

SN74132NP3/JP4 

74S132PC/DC 


156-0371-02 

156-0371-02 

156-0371-00 

156-0371-02 

156-0413-00 


74132DCQR/PCQR 
N74S132A 
N74S132NB/FB 
SN74S132N/J^ 
SN74S132N ^ 


156-0413-02 

156-0413-00 

156-0413-02 

156-0413-00 

156-0413-01 


SN74S132NP3/JP4 

74LS132 

74LS132PC 

74LS132PCQR/DCQR 

74LS132 


156-0413-02 

156-0721-01 

156-0721-00 

156-0721-02 

156-0721-03 


74LS132 

DM74LS132N 

DM74LS132N 

N74LS132N 

N74LS132NB/FB 


156-0721-04 

156-0721-00 

156-0721-02 

156-0721-00 

156-0721-02 


SN74LS132N 

SN74LS132NDS/JDS 

SN74LS132N3/J4 

74S133 

74S133PC 


156-0721-00 

156-0721-02 

156-0721-02 

156-0472-01 

156-0472-00 



VENDOR NUMBER 




74S133DCQR/PCQR 

DM74S133N 

DM74S133NA+/JA+ 

N74S133N 

N74S133NB/FB 


156-0472-03 

156-0472-00 

156-0472-03 

156-0472-00 

156-0472-03 


SN74S133N 

5N74S133NP3/JP4 

74LS133PC/DC 

74LS133PCQR/DCQR 

74LS133 


156-0472-00 

156-0472-03 

156-0866-00 

156-0866-02 

156-0866-01 


SN74LS133N/J 

SN74LS133NDS/JDS 

74ALS133 

74S134DCQR 

DM74S134NA+/0A+ 


156-0866-00 

156-0866-02 

156-1759-00 

156-1573-00 

156-1573-00 


N74S134FB 

SN74S134NP3/JP4 

74LS136PC 

74LS136PCQR/DCQR 

SN74LS136N 


156-1573-00 

156-1573-00 

156-0990-00 

156-0990-01 

156-0990-00 


SN74LS136NP3/JP4 

74F138 

74S138PC 

74S138DCQR 

74S138 


156-0990-01 

156-1727-00 

156-0694-00 

156-0694-02 

156-0694-01 


DM74S138N 

DM74S138JA+ 

N74S138N 

N74S138FB 

SN74S138N 


156-0694-00 

156-0694-02 

156-0694-00 

156-0694-02 

156-0694-00 


SN74138JB 

SN74S138J/P4 

SN74S138N/J 

74LS138 

74LS138PC 


156-0694-02 

156-0694-02 

156-1194-00 

156-0469-01 

156-0469-00 


DM74LS138N 

N74LS138N 

N74LS138NB/FB 

SN74LS138N 

74LS138PCQR/DCQR 


156-0469-00 

156-0469-00 

156-0469-02 

156-0469-00 

156-0469-02 


SN74LS138NP3/JP4 

SN74LS138NDS/JDS 

SN74LS138NB2/JB2 

74F139 

74S139PC 


156-0469-02 

156-0469-02 

156-0469-02 

156-1726-00 

156-0693-00 


74S139PCQR/DCQR 

DM74S139N 

DM74S139NA+/JA+ 

74S139 

N74S139N 


156-0693-02 

156-0693-00 

156-0693-02 

156-0693-01 

156-0693-00 


N74S139NB/FB 

N74S139NA+/JA+ 

SN74S139N 

SN74S139N3. 

SN74S139B2 


156-0693-02 

156-0693-02 

156-0693-00 

156-0640-01 

156-0693-02 


SN74S139NP3/JP4 

74LS139PC 

74LS139PCQR/DCQR 

74LS139 

DM74LS139N 


156-0693-02 

156-0541-00 

156-0541-02 

156-0541-01 

156-0541-00 


N74LS139N 

N74LS139NB/FB 

SN74LS139N 

SN74LS139NDS/JDS 

SN74LS139NP3/JP4 


156-0541-00 

156-0541-02 

156-0541-00 

156-0541-02 

156-0541-02 


74S140PC/DC 

74S140DCQR/PCQR 

DM74S140N/J 

DM74S140NA+/JA+ 

N74S140N/F 


156-0419-00 

156-0419-02 

156-0419-00 

156-0419-02 

156-0419-00 


N74S140NB/FB 

SN74S140N/J 

SN74S140N 

SN74S140NP3/JP4 

74141PC 


156-0419-02 

156-0419-00 

156-0419-01 

156-0419-02 

156-0080-00 









VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 




■■1 


1 


DM741 41 N 


156-0080-00 


74153PC 


156-0604-01 


DM741 56NA+/JA+ 


156-0141-02 


^ — 

0M74LS162NA+/JA+ 


156-0788-01 


■ 


ITT74141N 


156-0080-00 


74153PC/DC 


156-0098-00 


N74156N/F 


156-0141-00 


SN74LS162AN/J 


156-0788-00 




SN74141N 


156-0080-00 


74153PCQR/0CQR 


156-0098-02 


N74156NB/FB 


156-0141-02 


SN74LS162NP3/JP4 


156-0788-01 




74145 


1 BB-OI 1 1 -01 


DM741 53N 


156-0098-00 


SN74156N/J 


156-0141-00 


SN74LS162NDS/J0S 


156-0788-01 




741 45J 


156-0598-01 


DM741 53NA+/JA+ 


156-0098-02 


SN74156NP3/JP4 


156-0141-02 


SN74LS162NB2/JB2 


156-0788-01 


■ 


74145PC 


156-0111-00 


N74153B 


156-0098-00 


74LS156PC/DC 


156-1432-00 


74163 


156-0248-01 


■ 


74145PCQR/DCQR 


156-0111-02 


N74153NB/FB 


156-0098-02 


74LS156PCQR/DCQR 


156-1432-02 


74163PC 


156-0248-00 




DM741 45NB/FB 


156-0111-02 


SN74153J 


156-0604-00 


N74LS156N/F 


156-1432-00 


74163PCQR/DCQR 


156-0248-02 




N74145B 


156-0111-00 


SN74153N 


156-0098-00 


N74LS156NB/FB 


156-1432-02 


DM741 63AN 


156-0248-00 




N74145NB/FB 


156-0111-02 


SN74153NP3/JP4 


156-0098-02 


SN74LS156N/J 


156-1432-00 


DM741 63ANA+/JA+ 


156-0248-02 


■ 


SN74145N 


156-0111-00 


74F153PCQR/DCQR 


156-1662-00 


SN74LS156NDS/JDS 


156-1432-02 


ITT74163N 


156-0248-00 


■ 


SN74145J 


156-0598-01 


74S153DCQR 


156-0325-02 


SN74LS156NP3/JP4 


156-1432-02 


N74163N 


156-0248-00 




SN74145NP3/JP4 


156-0111-02 


74S153PC/DC 


156-0325-00 


74157 


156-0125-01 


N74163NB/FB 


156-0248-02 




SN74LDS145NDS 


156-1235-00 


DM74S153N/J 


156-0325-00 


74157PC 


156-0125-00 


SN74163N 


156-0248-00 




SN74LS145ND/LD 


156-1235-00 


N74S153FB 


156-0325-02 


74157PCQR/DCQR 


156-0125-02 


SN74163NP3/JP4 


156-0248-02 




SN74LS145N4/J4 


156-1235-00 


N74S153N/J 


156-0325-00 


DM741 57N 


156-0125-00 


SN74S163J 


156-1198-00 




74147 


156-0347-01 


SN74S153JB 


156-0325-02 


DM741 57NA+/JA+ 


156-0125-02 


SN74S163JP4 


156-1198-01 




DM74147NA+/JA+ 


156-0347-02 


SN74S153JP3 


156-0325-02 


N74157B 


156-0125-00 


74LS163N/F 


156-0784-00 


■ 


SN74147N/J 


156-0347-00 


SN74S153N 


156-0325-01 


N74157NB/FB 


156-0125-02 


74LS163 


156-0784-01 




SN74147NP3/JP3 


156-0347-02 


SN74S153N/J 


156-0325-00 


SN74157N 


156-0125-00 


DM74LS163ANA+ 


156-0784-02 




SN74LS147N 


156-1177-00 


74LS153 


156-0798-01 


SN74157NP3/JP4 


156-0125-02 


SN74LS163N 


156-0784-00 




SN74LS147NP3 


156-1177-01 


74LS1 53PC/DC 


156-0798-00 


74C157 


156-0547-01 


SN74LS163AN/J 


156-0784-00 




74148PC 


156-0219-00 


74LS153PCQR/DCQR 


156-0798-02 


MM74C157J 


156-0547-00 


SN74LS163ANP3 


156-0784-02 




N74148B 


156-0219-00 


N74LS153N/F 


156-0798-00 


MM74C157JA+ 


156-0547-02 


74164 


156-0610-01 




SN74148N 


156-0219-00 


N74LS153PC 


156-0798-02 


MM74C157JA+ 


156-0547-03 


74164 


156-0131-01 




SN74148N 


156-0219-02 


SN74LS153N/J 


156-0798-00 


74S157 


156-1064-01 


74164PC 


156-0131-00 




74LS148NP3/JP4 


156-1252-01 






N74S157FB 


156-1064-02 


74164PCQR/DCQR 


156-0131-02 




SN74LS148NP3 


156-1252-00 


SN74LS153NP3/JP4 


156-0798-02 


N74S157B/F 


156-1064-00 


DM741 64N 


156-0131-00 




74150 


156-0299-01 


SN74LS153NDS/JDS 


156-0798-02 


SN74S157N/U 


156-1064-00 


DM74164NA+/JA+ 


156-0131-02 




741 50J 


156-0597-01 


SN74LS153NB/JB 


156-0798-02 


SN74S157JP4 


156-1064-02 


ITT74164N 


156-0131-00 




74150PC 


156-0299-00 


74154 


156-0078-01 


SN74S157JB 


156-1064-02 


N74164A 


156-0131-00 




74150PCQR/DCQR 


156-0299-02 


741 54J 


156-0564-01 


74LS157 


156-0530-01 


SN74164J 


156-0610-00 




DM741 BON 


156-0299-00 


74154PC 


156-0078-01 


74LS157PC 


156-0530-00 


SN74164N 


156-0131-00 




DM741 50NA+/JA+ 


156-0299-02 


74154PCQR/DCQR 


156-0078-02 


74LS157PCQR/DCQR 


156-0530-02 


SN74164NP3/JP4 


156-0131-02 




ITT74150N 


156-0299-00 


DM741 54N 


156-0078-02 


DM74LS157N 


156-0530-00 


74C164 


156-0572-01 




N74150N 


156-0299-00 


N74154N 


156-0078-00 


SN74LS157N 


156-0530-00 


MM74C164J 


156-0572-00 




N74150NP3/JP4 


156-0299-02 


N74154NB/FB 


156-0078-02 


SN74LS157NP3/JP4 


156-0530-02 


MM74C164JA+ 


156-0572-02 




SN74150P 


156-0139-00 


SN74154N 


156-0078-00 


SN74LS157NDS/JDS 


156-0530-02 


74LS164PC/DC 


156-0651-00 




SN74150N 


156-0299-00 


SN74154J 


156-0564-00 


SN74LS157NB2/JB2 


156-0530-02 


74LS164 


156-0651-01 




SN74150J 


156-0597-00 


SN74154N 


156-0138-00 


N74S158N/F 


156-1351-00 


74LS164PCQR/DCQR 


156-0651-02 ; 




SN74150NP3/JP4 


156-0299-02 


SN74154NP3/JP4 


156-0138-02 




















N74S158NB/FB 


156-1351-01 


DM74LS164N/J 


156-0651-00 




74151 


156-0075-01 


MM74C154J 


156-0650-00 


SN74S158N/J 


156-1351-00 


N74LS164AN/F 


156-0651-00 I 




741 51 J 


156-0563-01 


74L154 


156-1201-01 


SN74S158NP3/JP4 


156-1351-01 


N74LS164NB/FB 


156-0651-02 




74151APC/DC 


156-0075-00 


DM74L154N 


156-1201-00 


SN74S158PC/DC 


*156-1351-00 


SN74LS164N/J 


156-0651-00 




74151PCQR/DCQR 


156-0075-02 


SN74L154N 


156-1201-00 


74LS158PC/DC 


156-1395-00 


SN74LS164NDS/JDS 


156-0651-02 




DM741 51 AN/ J 


156-0075-00 


74LS154 


156-1026-01 


74LS158PCQR/DCQR 


156-1395-01 


SN74LS164NP3/JP4 


156-0651-02 




DM741 51NA+/JA+ 


156-0075-02 


74LS154 


156-1026-03 


DM74LS158N/J 


156-1395-00 


74165 


156-0146-01 




N74151B 


156-0075-00 


DM74LS154NA+ 


156-1026-02 


SN74159 


156-0929-00 


74165PC 


156-0146-00 




SN74151AN 


156-0075-00 


DM74LS154N 


156-1026-00 


741 60N 


156-0261-00 


74165PCQR/DCQR 


156-0146-02 




SN74151J 


156-0563-00 


N74LS154N 


156-1026-00 


SN74160N/J 


156-1414-00 


DM741 65N 


156-0146-00 




74C151 


156-0869-01 


SN74LS154NP3 


156-1026-02 


74HC160 


156-1750-00 


DM741 65NA+/JA+ 


156-0146-02 




MM74C151N 


156-0648-00 


74155 


156-0110-01 


74161 


156-0117-01 


N74165N 


156-0146-00 




MM74C151J 


156-0869-00 


74155 


156-0110-02 


741 61 J 


156-0605-01 


N74165NB/FB 


156-0146-02 




MM74C151JA+ 


156-0869-01 


74155PC/DC 


156-0110-00 


74161PCQR/DCQR 


156-0117-02 


SN74165N 


156-0146-00 




74S151 


156-0324-01 


74155PCQR/DCQR 


156-0110-02 


74161 PC/DC 


156-0117-00 


SN74164NP3/JP4 


156-0146-02 




74S151NB/FB 


156-0324-03 


DM741 55N/J 


156-0110-00 


m74161N 


156-0117-00 


74C165 


156-0626-01 




74S151PC 


156-0324-00 


DM741 55NA+/JA+ 


156-0110-02 


N74161N/F 


156-0117-00 


74C165JA+ 


156-0626-01 




DM74S151N 


156-0324-00 


N74155NB/FB 


156-0110-02 


N74161NB/F8 


156-0117-02 


MM74C165J 


156-0625-00 




DM74S151NA+/JA+ 


156-0324-03 


N74155N/F 


156-0110-00 


SN74161NP3/tfP4 


156-0117-02 


74LS165 


156-0789-00 




N74S151B 


156-0324-00 


SN74155N/J 


156-0110-00 


SN74161N/J 


156-1415-00 


74LS165 


156-0789-01 




N74S151DCQR/PCQR 


156-0344-03 


SN74155NP3/JP4 


156-0110-02 


SN74161J 


156-0605-00 


SN74LS165NDS/JDS 


156-0789-02 




SN74S151N 


156-0324-00 


74LS155 


156-0390-01 


SN74161N/J 


156-0117-00 


SN74LS156NP3/JP4 


156-0789-02 




SN74S151NP3/JP4 


156-0324-03 


74LS155PC/DC 


156-0390-00 


AM74S161JTB 


156-1044-01 


74166PC 


156-0301-00 




SN74S151NP/JB 


156-0324-03 


74LS155PCQR/DCQR 


156-0390-02 


SN74S161J 


156-1044-00 


74166PC/DC 


156-0301-02 




SN74S151N 


156-0324-00 


DM74LS155N/J 


156-0390-00 


74HC161 


156-1762-00 


DM741 66N 


156-0301-00 




74LS151 


156-0994-01 


DM74LS155NA+/JA+ 


156-0390-02 


74LS161 


156-0844-01 


DM741 66NA+/JA+ 


156-0301-02 


1 


74LS151N/J 


156-0994-00 


N74LS155NB/FB 


156-0390-02 


HD74LS161P/C 


156-0844-02 


N74166N 


156-0301-00 




74LS1 51 PC/DC 


156-0994-00 


N74LS155N/F 


156-0390-00 


SN74LS161N 


156-0844-00 


N74166NB/FB 


156-0301-02 




74LS151PCQR/DCQR 


156-0994-01 


SN74LS155N/J 


156-0390-00 


SN74LS161ANP3/JP4 


156-0844-02 


SN74166N 


156-0301-00 




HD74LS151P/C 


156-0994-00 


SN74LS155NP3/JP4 


156-0390-02 


SN74LS161AND/JD 


156-0844-02 


SN74166NP3/JP4 


156-0301-02 




HD74LS151P/C 


156-0994-02 


SN74LS155NDS/JDS 


156-0390-02 


SN74LS161ANP2/JB2 


156-0844-02 


74LS168PC/DC 


156-1371-00 




SN74LS151N/J 


156-0994-00 


74156 


156-0141-01 


SN74LS161AN 


156-0844-00 


DM74LS168N/J 


156-1371-00 




SN74LS151NP3/JP4 


156-0994-02 


74156PC/DC 


156-0141-00 


N74LS162AN/F 


156-0788-00 


SN74LS168N/J 


156-1371-00 




74152 


156-0934-01 


74156PCQR/DCQR 


156-0140-02 


N74LS162N/J 


156-0788-00 


SN74LS166NP3/JP4 


156-1313-00 




74153 


156-0098-01 


DM741 56N/J 


156-0141-00 


N74S162NB/FB 


156-0788-01 


SN74LS166NDS/JDS 


156-1313-00 





THIS INDEX IS ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 
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VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 1 


SN74LS168ANDS/J0S 

74S169 

74S169 

SN74S169J 

SN74S169N3 


156-1371-00 

156-0765-01 

156-0765-03 

156-0765-00 

156-0765-04 


SN74S175J4 

74LS175PC/DC 

74LS175 

74LS175PCQR/DCQR 

DM74LS175N/J 


156-0948-02 

156-0392-00 

156-0392-02 

156-0392-02 

156-0392-00 


SN74SL69JP4 

0M74LS169N 

DM74LS169NA+/0A+ 

SN74LS169N 

SN74LS169NDS/JDS 


156-0765-05 

156-0957-00 

156-0957-01 

156-0957-00 

156-0957-01 


DM74LS175NA+/JA+ 

N74LS176N/F 

N74LS175NB/FB 

SN74LS175N/0 

SN74LS175NB/JB 


156-0392-02 

156-0392-00 

156-0392-02 

156-0392-00 

156-0392-03 


SN74LS169NB2/JB2 

74LS170PC 

74LS170 

DM74LS170N 

N74LS170B 


156-0957-01 

156-0732-00 

156-0732-01 

156-0732-00 

156-0732-00 


SN74LS175N/J 
SN74LS175NP3/JP4 
SN74LS175NDS/JDS 
741 77J 
74177PC 


156-0392-00 

156-0392-03 

156-0392-03 

156-0606-01 

156-0536-00 


SN74LS170N 

74C173 

MM74C173J 

MM74C173JA+ 

74LS173 


156-0732-00 

156-0574-01 

156-0574-00 

156-0574-02 

156-0951-01 


SN74177 

SN74177J 

SN74177N 

SN74177PCQR/DCQR 
741 80J 


156-0536-01 

156-0606-00 

156-0536-00 

156-0536-02 

156-0607-01 


DM74LS173N/J 

DM74LS173NA+/JA+ 

SN74LS173N/J 

SN74LS173N3/J4 

SN74LS173NDS/JDS 


156-0951-00 

156-0951-02 

156-0951-00 

156-0951-02 

156-0951-02 


74180PC 

74180PCQR/DCQR 
DM741 80N 
DM741 80NA+/0A+ 
N74180A 


156-0088-00 

156-0088-02 

156-0088-00 

156-0088-02 

156-0088-00 


74174 

74174PC 

74174PCQR/DCQR 
DM741 74N 
DM741 74NA+/0A+ 


156-0222-01 

156-0222-00 

156-0222-02 

156-0222-00 

156-0222^02 


N74180NB/FB 

SN74180J 

SN74180N 

SN74180NP3/JP4 

74181PCQR/DCQR 


156-0088-02 

156-0607-00 

156-0088-00 

156-0088-00 

156-0351-01 


N74174B 

N74174NB/FB 

SN74174N 

SN74174NP3/JP4 

74C174 


156-0222-00 

156-0222-02 

156-0222-00 

156-0222-02 

156-0682-01 


DM741 81 N/A+ 
DM741 81 N/J 
N74181N 
SN74181N/J 
SN74181NP3 


156-0351-01 

156-0351-00 

156-0351-00 

156-0351-00 

156-0351-01 


MM74C1740 

t«74C174NA+/0A+ 

74S174 

74S174 

74S174PC 


156-0682-00 

156-0682-02 

156-0738-00 

156-0738-01 

156-0738-00 


74S181PCQR/DCQR 

N74S181NB/FB 

SN74S181N/J 

SN74S181NDS/JDS 

74S182N/D 


156-1376-00 

156-1376-00 

156-1196-00 

156-1376-00 

156-0692-00 


74S174JP4 

N74S174F 

N74S174F 

SN74S174N 

SN74S174J 


156-0738-04 

156-0738-02 

156-0738-03 

156-0738-00 

156-0738-02 


74S182 

74S182 

74S182N/D 

74S182 

74S182 


156-0692-01 

156-0692-02 

156-0692-02 

156-1048-01 

156-1048-02 


SN74S1740 

SN74S174JP4 

74LS174 

74LS174N/0 

74LS174PC/DC 


156-0738-03 

156-0738-04 

156-0391-01 

156-0391-02 

156-0391-00 


DM74S182N 

N74S182N/F 

N74S182F 

N74S182NB/FB 

SN74S182N/J 


156-0692-00 

156-0692-00 

156-1048-00 

156-0692-02 

156-0692-00 


74LS174PCQR/0CQR 

0M74LS174N/J 

0M74LS174NA+/JA+ 

N74LS174N/F 

N74LS174NB/FB 


156-0391-02 

156-0391-00 

156-0391-02 

156-0391-00 

156-0391-02 


SN74S182NP3/JP4 

SN74S182J 

74H183N 

74H183PC/DC 

SN74H183N/J 


156-0692-02 

156-1048-00 

156-0269-01 

156-0269-00 

156-0269-00 


SN74LS174NB/JB 

SN74LS174N/J 

SN74LS174NDS/J0S 

SN74LS174NP3/JP4 

74175 


156-0391-02 

156-0391-00 

156-0391-02 

156-0391-02 

156-0221-01 


74184 

DM/SN74184 

SN74184N 

SN74184NP3/JP4 

74185 


156-0315-01 

156-0315-00 

156-0315-00 

156-0315-02 

156-0345-00 


74175PC 

74175PCQR/DCQR 

0M74175N 

DH74175NA+/JA+ 

wPB74175f 


156-0221-00 

156-0221-02 

156-0221-00 

156-0221-02 

156-0221-00 


74185 
DM741 85AN 
DM741 85NA+/JA+ 
DM741 85NA+/JA+ 
SN74185AN 


156-0345-01 

156-0345-00 

156-0315-02 

156-0345-02 

156-0345-00 


N74175N 

N7417SNB/FB 

SN74175N 

SN74175J 

SN74175NP3/JP4 


156-0221-00 

156-0221-02 

156-0221-00 

156-0615-00 

156-0221-02 


SN74185NP3/JP4 

74S188CHJ/J 

SN74S189 

SN74S189J 

SN74S189J 


156-0345-02 

156-1109-00 

156-1189-00 

156-1189-00 

156-1189-01 


MM74C175J 

MM74C175JA+ 

74S175 

74S175DCQR 

SN74S175J 

- 


156-0931-00 

156-0931-01 

156-0948-01 

156-0948-02 

156-0948-00 


SN74S189J4 

DM74LS189 

DM74LS189JA+ 

74190 

N74190N/J 


156-1189-01 

156-0599-00 

156-0599-01 

156-0340-01 

156-0340-00 

. 



VENDOR NUMBER 



SN74191N/J 

SN74191N/J 

74F191 

74LS191 

74LS1 91 PC/DC 

74LS191PCQR/DCQR 

DM74LS191N/J 

N74LS191N/F 

N74LS191NB/FB 

SN74LS191N/J 

SN74LS191NB 

SN74LS191NDS/0DS 

SN74LS191NP3/JP4 

74192 

74192PC/DC 

74192PCQR/DCQR 

N74192NB/FB 

N74192N/F 

SN74192N/J 

SN74192NP3/JP4 

74L192 

SN74L192N 

74LS192PC 

74LS192 

74LS192 

74LS192PCQR/DCQR 

DM74LS192N 

DM74LS192NA+/JA+ 

N74LS192B 

N74LS192NB/FB 

SN74LS192N 

SN74LS192NP3/JP4 

SN74LS192PCB/DCB 

74193 
791 93J 
74193PC 

74193PCQR/DCQR 

pPB74193C 

N74193N/F 

N74193NB/FB 

SN74193N/J 

SN74193NP3/JP4 
SN74193J 
MM74193J 
74C193 ^ 
MM74C193JA+ 

SN74L193N 

74LS193 

74LS193DCQR/PCQR 

74LS193PC/DC 

DM74LS193N/J 

DM74LS193NA+/JA+ 

N74LS193N/F 

N74LS193NB/FB 

SN74LS193N/J 

SN74LS193NDS/JDS 

SN74LS193NP3/JP4 

74194 
DM741 94N 
N74194N 
SN74194N 



PART NUMBER 



156-0340-00 

156-0340-02 

156-0569-00 

156-0569-00 

156-0569-00 

156-0569-00 

156-0569-01 

156-0569-01 

156-0175-01 

156-0175-02 

156-0175-00 

156-0175-00 

156-0175-02 

156-0175-00 

156-0175-00 

156-0175-02 

156-1714-00 

156-0422-01 

156-0422-00 

156-0422-02 

156-0422-00 

156-0422-00 

156-0422-02 

156-0422-00 

156-0422-02 

156-0422-02 

156-0422-02 

156-0127-01 

156-0127-00 

156-0127-02 



156-0245-01 



156-0526-01 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


74S194DC 


156-0744-03 


74S194NJ 


156-0744-00 


74S194 


156-0744-01 


74S194 


156-0744-02 


74S194 


156-0744-04 


AM74S194J 


156-0744-03 


SN74S1940 


156-0744-03 


SN74S194N/J 


156-0744-00 


74F194PC/DC 


156-0744-00 


74LS194APC 


156-0768-00 


74LS194APCQR/DCQR 


156-0768-01 


SN74LS194AN 


156-0768-00 


SN74LS194ANP3/JP4 


156-0768-01 


74195 


156-0367-01 


74195PC/DC 


156-0367-00 


74195PCQR/DCQR 


156-0367-02 


DM741 95N/J 


156-0367-00 


DM741 95NA+/0A+ 


156-0367-02 


N74195N/F 


156-0367-00 


N74195NB/FB 


156-0367-02 


74S195 


156-0326-01 


SN74195N/J 


156-0367-00 


SN74195NP3/JP4 


156-0367-02 


74S195PC/DC 


156-0326-00 


DM74S195N/0 


156-0326-00 


DM74S195NA+ 


156-0326-02 


DM74S195JA+ 


156-0326-03 


N74S195NB/FB 


156-0326-02 


N74S195N/F 


156-0326-00 


SN74S195N/J 


156-0326-00 


SN74S195NP3/JP4 


156-0326-02 


SN74S195NB/JB 


156-0326-02 


SN74S195JB 


156-0326-03 


SN74S195JP4 


156-0326-03 


74LS195 


156-0376-00 


74LS1954PC/ADC 


156-0376-00 


74LS195PCQR/DCQR 


156-0376-02 


DM74LS195AN/AJ 


156-0376-00 


N74LS195ANB/FB 


156-0376-02 


! SN74LS195AN/AJ 


156-0376-00 


! SN74LS195NP3/JP4 


156-0376-01 


) SN74LS195NPS/JPS 


156-0376-01 


? SN74LS195NB2/JB2 


156-0376-01 


) SN74196N/J 


156-0097-00 


> SN74196NP3/JP4 


156-0097-01 


) 745196 


156-0883-01 


> 7451 96J 


156-0883-00 


? DM7451 96J 


156-0883-00 


1 DM7451 96JA+ 


156-0883-02 


1 DM7451 96NA+/JA+ 


156-0^82-01 


) 5N745196N/J 


156-0482-00 


Z 74L5196PC 


156-0727-00 


3 74L5196PCQR/DCQR 


156-0727-01 


0 DM74L5196N 


156-0727-00 


2 N74LS196N 


156-0727-00 


D N74LS196NB/FB 


156-0727-01 


2 N74L5196NB2/JB2 


156-0727-01 


0 SN74LS196N 


156-0727-00 


0 SN74L5196NDS/JDS 


156-0727-01 


1 5N74L5196NP3/JP4 


156-0727-01 


2 74197 


156-0142-01 


0 741 97J 


156-0596-01 


1 74197PC 


156-0142-00 


2 74197PCQR/DCQR 


156-0142-02 


0 DM741 97N 


156-0142-00 


0 DM741 97NA+/JA+ 


156-0142-02 


5N74197J 


156-0596-00 


2 5N74197N 


156-0142-00 


0 SN74197NP3/JP4 


156-0142-00 


2 5N74S197JP4 


156-1183-00 


lO 74L5197PC 


156-0629-00 


i2 74L5197PCQR/DCQR 


156-0629-01 


i2 DM74LS197N 


156-0629-00 


n 0M74LS197NA+/JA+ 


156-0629-01 


10 N74LS197A 


156-0629-00 


10 N74L5197NB/FB 


156-0629-01 


10 5N74LS197N 


156-0629-00 







VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER 

INTEGRATED CIRCUITS 



INDEX (CONT) 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



SN74LS197NDS/JDS 

74221 

SN74221NP3/JP4 

SN74221 

MM74C221J/A+ 

DM74LS221N/J 

74LS221 

SN74LS221N/J 

SN74LS221N/0 

SN74LS221N3/J4 

SN74LS221NDS/JDS 

74S225J 

74F240 

74S240J 

74S240JSCR 

AMD74S240JB 

SN74S240J 

SN74S240JP4 

74LS240PC/DC 

74LS240 

74SL240N/J 

74LS240PCQR/DCQR 

74LS240N/J 

74LS240N/J 

SN74LS240N/J 

N74LS240N/F 

N74LS240NB/FB 

SN74LS240N/J 

SN74LS240NDS/JDS 

SN74LS240NP3/JP4 

74ALS240 

74ALS240-1 

74F241 

74S241JSCR 

SN74S241N20 

SN74S241N/J 

SN74S241JP4 

SN74S241JB 

SN74LS241NDS/JDS 

74LS241PC/DC 

74LS241 

74LS241N/J 

74LS241PCQR/DCQR 

DM74LS241NB/JB 

N74LS241N/F 

N74LS241NB/FB 

SN74LS241NP3/JP4 

SN74LS241N/J 

74LS242 

AMD74LS242NB/JB 

SN74LS242N/J 

SN74LS242NDS/0DS 

SN74LS242NP3/JP4 

SN74LS242NB2/JB2 

74LS243 

AM74LS243N/0 

SN74LS243NDS/JDS 

SN74LS243NP3/JP4 

SN74LS243N/J 

SN74LS243NB/JB 

74LS244 

74LS244 

N74LS244N/F 

N74LS244N/F 

N74LS244NB/FB 

N74LS244NB/JB 

SN74LS244NDS/JDS 

SN74LS244NP3/JP4 

SN74LS244NB/JB 

SN74LS244N/J 

SN74LS244N/J 

74F245PCQR/DCQR 

74LS245 

SN74LS245N/J 

SN74LS245JDS 

SN74LS245JP3 

SN74LS2450 

74ALS245 

74ASL245-1 



156-0629-01 

156-0706-01 

156-0706-02 

156-0706-00 

156-0750-02 

156-0733-00 

156-0733-01 

156-0733-00 

156-0733-03 

156-0733-02 

156-0733-02 

156-1524-00 

156-1744-00 

156-1058-00 

156-1058-01 

156-1058-01 

156-1058-00 

156-1058-01 

156-0914-00 

156-0914-01 

156-0914-03 

156-0914-02 

156-0914-00 

156-0914-02 

156-0914-02 

156-0914-00 

156-0914-02 

156-0914-00 

156-0914-02 

156-0914-02 

156-1753-00 

156-1753-01 

156-1745-00 

156-1179-00 

156-1179-00 

156-1179-00 

156-1179-01 

156-1179-01 

156-0955-02 

156-0955-00 

156-0955-01 

156-0955-00 

156-0955-02 
156-0955-02 
156-0955-00 
. 156-0955-02 
156-0955-02 
156-0955-02 
156-1025-01 
156-1025-02 
156-1025-00 
156-1025-02 
156-1025-02 

156-1025-02 

156-0928-01 

156-0928-00 

156-0928-02 

156-0928-02 

156-0928-00 

156-0928-02 

156-0956-01 

156-0956-03 

156-0956-00 

156-0956-04 

156-0956-02 

156-0956-04 

156-0956-02 

156-0956-02 

156-0956-02 

156-0956-00 

156-0956-02 

156-1725-00 

156-1111-01 

156-1111-00 

156-1111-02 

156-1111-02 

156-1111-02 

156-1748-00 

156-1748-01 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


DM74251 N/J 


156-0397-00 


DM74251 NA+/JA+ 


156-0397-02 


SN74251N/J 


156-0397-00 


SN74251NP3/JP4 


156-0397-02 


74F251 


156-1746-00 


AM74S251N 


156-0701-00 


DM74S251N 


156-0701-00 


N74S251B 


156-0701-00 


SN74S251N 


156-0701-00 


74LS251 


156-0470-01 


74LS251N/J 


156-0470-00 


74LS251 PC/DC 


156-0470-00 


74LS251PCQR/OCQR 


156-0470-02 


DM74LS251N/J 


156-0470-00 


SN74LS251N/J 


156-0470-00 


N74LS251N 


156-0470-00 


SN74LS251NP3/JP4 


156-0470-02 


SN74LS251NDS/JDS 


156-0470-02 


SN74LS251NB2/JB2 


156-0470-02 


74LS253 


156-0471-01 


74LS253PC 


156-0471-00 


74LS253PCQR/DCQR 


156-0471-02 


DM74LS253N 


156-0471-00 


DM74LS253NA+/JA+ 


156-0471-02 


N74LS253N 


156-0471-00 


N74LS253NB/FB 


156-0471-02 


SN74LS253N 


156-0471-00 


SN74LS253NP3/JP4 


156-0471-02 


SN74LS253NDS/JDS 


156-0471-02 


SN74LS253NB2/JB2 


156-0471-02 


74S257 


156-0522-01 


74S257PC 


156-0522-00 


74S257DCQR/PCQR 


156-0522-02 


DM74S257N 


156-0522-00 


DM74S257NA+/0A+ 


156-0522-02 


N74S257B 


156-0522-00 


N74S257NB/FB 


156-0522-02 


SN74S257N 


156-0522-00 


SN74S257NP3/JP4 


156-0522-02 


SN74S257NB/JB 


156-0522-02 


74LS257 


156-0529-01 


74LS257PC/DC 


156-0529-00 


74LS257PCQR/DCQR 


156-0529-02 


DM74LS257N/J 


156-0529-00 


N74LS257N/J 


156-0529-00 


SN74LS257N/F 


156-0529-00 


SN74LS257NDS/JDS 


156-0529-02 


SN74LS257NP3/JP4 


156-0529-02 


SN74LS257NB2/JB2 


156-0529-02 


74S258DCQR 


156-1547-00 


74S258FB 


156-1547-00 


SN74S258JP4 


156-1547-00 


DM74LS258NA+/JA+ 


156-1229-01 


SN74LS258N/J 


156-1229-00 


74LS258PCQR/DCQR 


156-1229-01 


N74LS258NB/FB 


156-1229-01 


SN74LS258NP3/JP4 


156-1229-01 


74LS259N 


156-0874-00 


74LS259P 


156-0874-00 


74LS259 


156-0874-01 


N74LS259PCQR/DCQR 


156-0874-02 


SN74LS259N 


156-0874-00 


SN74LS259NP3/JP4 


156-0874-02 


SN74LS259NDS/JDS 


156-0874-02 


N74S260ALB 


156-0966-01 


SN74S260N 


156-0966-00 


SN74S260NP3 


156-0966-01 


74LS260 


156-0985-02 


74LS260PC/DC 


156-0985-00 


74LS260PCQR/DCQR 


156-0985-01 


N74LS260N/F 


156-0985-00 


N74LS260FB/NB 


156-0985-01 


SN74LS260N/J 


156-0985-00 


SN74LS260NDS/JDS 


156-0985-01 


74265 


156-0696-01 


SN74265JP4 


156-0696-02 



VENDOR NUMBER 



PART NUMBER 



SN74265N 

74LS266 

74LS266 

74LS266PC 

74LS266PCQR/DCQR 

DM74LS266N 

DM74LS266NA+/JA+ 

N74LS266N 

N74LS266NB/FB 

SN74LS266N 

SN74LS266NDS/JDS 

SN74LS266NP3/JP4 

74273 

74LS273 

74LS273PC/DC 

74LS273PCQR/DCQR 

N74LS273N/F 

SN74LS273N/J 

SN74LS273NP3/JP4 

SN74LS273NDS/PDS 

74279 

74279PC 

74279PCQR/DCQR 

N74279N 

N74279NB/FB 

SN74279N 

SN74279NP3/JP4 

74LS279 

74LS279 

74LS279PC/DC 

74LS279PCQR/DCQR 

DM74LS279NA+/JA+ 

SN74LS279N/0 

74LS279N/J 

SN74LS279NDS/JDS 

SN74LS279NP3/JP4 

74S280 

SN74S280N/0 

74LS280 

SN74LS280N 

SN74LS280N3/J4 

74F283 

SN74S283J 

SN74S283JP4 

74LS283PC 

74LS283PCQR/DCQR 

DM74LS283N 

DM74LS283NA+/JA+ 

N74LS283N 

N74LS283NB/FB 

SN74LS283N 

SN74LS283NDS/JDS 

SN74LS283NP3/JP4 

DM74S287J 

74S288ASX/N 

DM74S288J 
SN74S288J 
SN74LS290 
74LS295 ^ 

74LS295 

74LS295PC/DC 

0M74LS295N/J 

N74LS295 

N74LS295N/F 

SN74LS2905N/J 

SN74LS295N/J 
74298 
74298PC/DC 
74298PCQR/DCQR 
j N74298N/J 

N74298NB/FB 

SN74298N/J 

SN74298NP3/JP4 

74LS298PC/DC 

74LS298PCQR/DCQR 



156-0696-00 

156-0652-01 

156-0652-02 

156-0652-00 

156-0652-02 

156-0652-00 

156-0652-02 

156-0652-00 

156-0652-02 

156-0652-00 

156-0652-02 

156-0652-02 

156->708-00 

156-0865-01 

156-0865-00 

156-0865-02 

156-0865-00 

156-0865-00 

156-0865-02 

156-0865-02 

156-0508-01 

156-0508-00 

156-0508-02 

156-0508-00 

156-0508-02 

156-0508-00 

156-0508-02 

156-0804-01 

156-0804-03 

156-0804-00 

156-0804-02 

156-0804-02 

156-0804-00 

156-0804-00 

156-0804-02 

156-0804-02 

156-1014-01 

156-1014-00 

156-0915-01 

156-0915-00 

156-0915-02 

156-1705-00 

156-1292-00 

156-1292-01 

156-0679-00 

156-0679-01 

156-0679-00 

156-0679-01 

156-0679-00 

156-0679-01 

156-0679-00 

156-0679-01 

156-0679-00 

156-1452-00 

156-0425-00 

156-1151-00 

156-0785-00 

156-1222-00 

156-0734-01 

156-0734-02 

156-0734-00 

156-0734-00 

156-0734-00 

156-0734-00 

156-0734-00 

156-0734-01 

156-0373-01 

156-0373-00 

156-0373-02 

156-0373-00 

156-0373-02 

156-0373-00 

156-0373-02 

156-1045-00 

156-1045-01 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SN74LS298N/J 

SN74LS298NDS/JDS 

SN74LS298NP3/JP4 

74S299 

SN74S299J 


156-1045-00 

156-1045-01 

156-1045-01 

156-1197-01 

156-1197-00 


SN74S299JP4 

74LS299 

74LS299 

74LS299P/C 

OM74LS299NEV0B 


156-1197-01 

156-0975-01 

156-0975-03 

156-0975-03 

156-0975-02 


SN74LS299N/J 

SN74LS299NB/JB 

SN74LS299NP3/JP4 

74LS322PC/DC 

SN74LS322N/J 


156-0975-00 

156-0975-03 

156-0975-02 

156-1481-00 

156-1481-00 


SN74LS348N/J 

SN74LS348NP3 

74LS352PCQR/DCQR 

SN74LS352NP3/JP4 

SN74LS362N 


156-1176-00 

156-1176-01 

156-1521-00 

156-1521-00 

156-0993-00 


SN74LS362N4 

74365 

SN74365N 

74LS365 

SN74LS365AN/J 


156-0993-01 

156-1187-00 

156-1187-00 

156-1220-01 

156-1220-00 


SN74LS365NP3/JP4 

DM74LS365N/J 

74LS366 

DM74LS366N/J 

DM74LS366NA+/JA+ 


156-1220-01 

156-1220-00 

156-0702-01 

156-0702-00 

156-0702-01 


SN74LS366N 

SN74LS366NP3/JP4 

74LS367 

SN74LS367N 

SN74LS367NDS 


156-0702-00 

156-0702-01 

156-0852-01 

156-0852-00 

156-0852-02 


SN74LS367NP3 

74LS368PC 

74LS368 

74LS368PCQR/DCQR 

DM74LS368N 


156-0852-02 

156-0720-00 

156-0720-01 

156-0720-02 

156-0720-00 


SN74LS368N 

SN74LS368NP3/JP4 

SN74LS368NDS/JDS 

74F373 

74S373N 


156-0720-00 

156-0720-02 

156-0720-02 

156-1721-00 

156-1250-00 


MM74C373JA+ 

74S373 

AM74S373NB/JB 

SN74S373NP3/JP4 

SN74S373N 


156-1398-00 

156-1250-02 

156-1250-01 

156-1250-02 

156-1250-00 


SN74S373J 

AM74S373J 

74LS373N/J 

74LS373PC 

74LS373PC/DC 


156-1250-01 

156-1250-01 

156-1065-00 

156-1065-01 

156-1065-00 


AM74LS373PCB/JCB 

SN74LS373N/J 

SN74LS373NP3/JP4 

MM74C374JA+ 

MM74C374NA+/JA+ 


156-1065-01 

156-1065-00 

156-1065-01 

156-1327-01 

156-1327-00 


MC74SC374AC 
MD74SC374AE 
74 F374 
74S374 
74S374JTB 


156-1646-00 

156-1327-00 

156-1704-00 

156-1046-01 

156-1046-02 


DM74S374J 

SN74S374J 

SN74S374JP4 

74LS374 

74LS374 


156-1046-00 

156-1046-00 

156-1046-02 

156-0982-01 

156-0982-02 


74LS374 

74LS374PC 

74LS374PC/DC 

74LS374PCQR/DCQR 

DM74LS374NA+/JA+ 


156-0982-03 

156-0982-01 

156-0982-00 

156-0982-03 

156-0982-03 



THIS INDEX IS ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 
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VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


91124 


156-1323-01 


SN91340N/J 


156-0320-02 


91341N 


156-0690-02 


SL92104 


156-1593-00 


SN92570J 


156-0765-02 


93S194PC 


156-0744-00 


93422 


156-1223-00 


AM93L422BPC/DC 


156-1293-01 


93L422PC 


156-1293-00 


93425A0C 


156-1210-00 


93427DC 


156-0905-00 


AM93422PC/DC 


156-1360-01 


93442DC/PC 


156-1360-00 


93442DC/PC 


156-1360-01 


AM9517A-5DC 


156-1606-00 


95400-DC 


156-0881-00 


96LS488DC 


156-1666-00 


SN99135 


156-0934-00 


SBP9989CJ~1 


156-1636-00 


100101 


156-1034-02 


1001 OIF 


156-1520-00 


FI 001 01 FC 


156-1034-00 


FIOOIOIFCQR 


156-1034-01 


FI 001 01 DC 


156-1520-00 


100102 


156-1032-02 


100102F 


156-1519-00 


F1001020C 


156-1519-00 


F100102FC 


156-1032-00 


F100102FCQR 


157-1032-01 


F100107FC 


156-1500-00 


100107P 


156-1500-00 


F100107DC 


156-1518-00 


100107F 


156-1518-00 


F100112FC 


156-1499-00 


1001 12D 


156-1499-00 


100112FC 


156-1499-01 


100112F 


156-1797-00 


100114 ! 


156-1033-01 


100114 i 


156-1033-03 


FI 001 MFC i 


156-1033-00 


F100114FCQR 1 


156-1033-02 


F100117FC i 


156-1498-00 


100117D 


156-1498-00 


100118D 


156-1561-00 


F100118FC 


156-1561-00 


F100122DC 


156-1516-00 


100122D 


156-1515-00 


F100122FC 


156-1515-00 


100122F 


156-1516-00 


100124 


156-1671-00 


F100125DC i 


156-1670-00 


100131 


156-1031-02 


100131 1 


156-1031-03 


10013TFC 


156-1031-00 


F100131FCQR 


156-1031-02 


HD100131F 


156-1031-00 


1001360 


156-1563-00 


F100136DC 


156-1517-00 


F100136FC 


156-1563-00 


100136F 


156-1517-00 


100141 


156-1030-01 


100141 


156-1030-02 


FI 001 41 DC 


156-1511-00 


100141F 


156-1511-00 


FI 001 41 FC 


156-1030-00 


100145D 


156-1513-00 


100145F 


156-1514-00 


F100145DC 


156-1514-00 


F100145FC 


156-1513-00 


F100150FC 


156-1497-00 


1001 500 


156-1497-00 


F100150DC 


156-1581-00 


FI 001 51 DC 


156-1512-00 


100151F 


156-1512-00 


FI 001 51 FC 


156-1501-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


8085A-2 


156-1088-02 


D8088-2 


156-1609-01 


SL81212 


156-0087-00 


SL81652 


156-0688-01 


SL81653 


156-0757-01 


SL81654 


156-0758-01 


SL81655 


156-0759-01 


SL81656 


156-0760-01 


SL81657 


156-0771-01 


SL81658 


156-0870-01 


SL81659 


156-1023-01 


SL81660 


156-1038-01 


SL81661 


156-0636-02 


SL81662 


156-0880-02 


SL81663 


156-1019-02 


SL81664 


156-1309-00 


SL81682 


156-0081-02 


SL81684 


156-1063-01 


SL81696 


156-0544-02 


SL81705 


156-0311-02 


SL81712 


156-1061-02 


SL81889 


156-1247-01 


SL81936 


156-0408-01 


AM81LS95JB2 


156-1277-00 


AM81LS95NB2 


156-1277-00 


SL81959 


156-0381-02 


SL81960 


156-0382-02 


SL82027 


156-0645-02 


8203-3 


156-1697-00 


SL82080 


156-0171-02 


SL82082 


156-0914-02 


N82S100I 


156-1269-00 


N82S107I 


156-1254-00 


82S111F 


156-1210-00 


SL82115 


156-0385-02 


82S115 


156-0769-01 


N82S115F 


156-0769-00 


N82S115F/CB9401F 


156-0359-02 


N82S115F/CB9400F 


156-0360-02 


N82S115F/CB9402P 


156-0358-02 


N82S115F/CB9403F 


156-0357-02 


N82S116F 


156-0984-01 


N82S116F 


156-0984-00 


82S192FN/IN 


'156-1343-00 


SL82131 


156-0301-02 


SL82132 


156-0388-03 


N82S181F 


156-0976-00 


N82LS181 


156-1526-00 


N82S185F 


156-1182-00 


N82S191F/I 


156-1354-00 


SL82266 


156-0953-02 


C/D8237A-5 


156-1606-00 


SL82420 


156-0304-02 


SL82421 


156-0413-02 


SL82423 


156-0646-02 


SL82426 


156-0739-02 


C8253-5 


156-1036-00 


UPD8253D-5 


156-1036-00 


AM8255A-5P/DCB 


156-1570-,01 


QP/QD8255A-5 


156-1570-01 


UPD8257C-5 


156-1202-00 


SL82589 


156-1267-01 


SL82738 


156-0497-01 


8279-5 


156-1535-00 


AM8279-5N/J 


156-1535-00 


SL83202J 


156-0738-02 


84684 


156-0197-00 


SN84980 


156-0324-02 


85145 


156-0067-00 


85147 


156-0067-02 


85572 


156-0356-00 


SP8629DP8 


156-1248-00 


88792N/J 


156-0118-00 


90071 


156-1242-00 


90593 


156-1551-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


MM74C923N 


156-1215-00 


MM74C923JA+ 


156-1215-01 


SC75012P 


156-0930-00 


IM7505A-2CJF 


156-0635-00 


75107APC 


156-0177-00 


75107PCQR/DCQR 


156-0177-02 


MC75107P 


156-0177-00 


MC75107NDS/JDS 


156-0177-02 


SN75107AN 


156-0177-00 


SN75107ANP3/JP4 


156-0177-02 


SN75110AN/J 


156-1523-00 


75110APC/DC 


156-1523-00 


MC75110P/L 


156-1523-00 


MC75140LDS 


156-1304-00 


SN75140JG4 


156-1304-00 


75150 


156-0139-01 


SN75150P 


156-0139-00 


SN75152 


156-0934-00 


75154 


156-0138-01 


75160 


156-1414-02 


SN75160NP3/JP4 


156-1414-01 


75161 


156-1414-01 


SN75161N/J 


156-1415-00 


SN75162N/J 


156-1459-00 


SN745183N/J 


156-0181-00 


75325 


156-0206-01 


MC75325N/J 


156-0206-00 


SN75325N 


156-0206-02 


SN75325N/J 


156-0206-00 


SN75402NP3/JP4 


156-1587-00 


DS75451NA+/JA+ 


156-0094-00 


DS75451NA+/JA+ 


156-0094-02 


N75451N 


156-0094-00 


SN75451NP3/JP4 ! 


156-0094-00 


SN75451NP3/JP4 , 


156-0094-02 


75452 


156-0302-01 


75452BTC 


156-0302-00 


75452PCQR/DCQR 


156-0302-02 


DS75452N/J 


156-0302-00 


DS75452NA+/JA+ 


156-0302-02 


SN75452BP 


156-0302-00 


SN75452NP3/JP4 


156-0302-02 


75453BTC 


156-0341-00 


LM75453N/J 


156-0341-00 


LM75453NA+/0A+ 


156-0341-02 


SN75453PP3/JGP4 


156-0341-02 


SN75453BP/BJG 


156-0341-00 


SN75453P 


156-0341-02 


75454 


156-0313-01 


75454 


156-0341-01 


DM75454NA+/0A+ 


156-0313-02 


0S75454N/J 


156-0313-00 


SN75454PP3/JP4 


156-0313-02 


SN75454P/JG 


156-0313-00 


LM75454P/J6 


156-0313-00 


DM75491 


156-0507-00 


75494 


156-0881-01 


DS75494N 


156-0888-00 


DS75494N/A+ 


156r0888-02 


ICM75551PA 


156-1408-00 


SC77113LH 


156-1266-00 


SC77161P 


156-0048-03 


SC771626H 


156-0130-02 


7D74S04S 


156-1333-00 


HL78937 


156-1616-00 


7905.2 


156-0655-01 


7905.2 


156-0655-02 


MC7905.2CTD 


156-0655-00 


SG79052CP 


156-0655-00 


UA79521CKC 


156-0655-01 


UA7952CKC3 


156-0655-01 


ITS80006 


156-0908-00 


ITS80007 


156-0909-00 


08008-1 


156-0643-00 


80186 


156-1841-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


SN74LS374N/J 

SN74LS3740TB 

SN74LS374H3/04 

SN74LS374N3/J4 

SN74LS374NB2/JB2 


156-0982-00 

156-0982-00 

156-0982-02 

156-0982-03 

156-0982-03 


N74LS375NB/FB 

SN74LS375N/J 

SN74LS375NP3/JP4 

74LS377 

74LS377PC/DC 


156-1318-00 

156-1318-00 

156-1318-00 

156-0913-01 

156-0913-00 


N74LS377N/F 

N74LS377NB/FB 

SH74LS377N/J 

SN74LS377NDS/LDS 

SN74LS377NP3/JP4 


156-0913-00 

156-0913-02 

156-0913-00 

156-0913-02 

156-0913-02 


SN74LS378N3/J4 

SN74LS378NP3/JP4 

SN74LS378NDS/JDS 

SN74LS379N/J 

SN74LS379N3/J4 


156-1121-00 

156-1221-00 

156-1221-00 

156-1326-00 

156-1326-00 


SN74LS379NB2/JB2 

74S381 

74S381J 

SN74S381N/J 

SN74S381N 


156-1326-00 

156-0691-01 

156-0691-03 

156-0691-00 

156-0691-00 


SN74S381J 

MMISN74S381J 

74390 

SN74390N 

SN74390NP3/0P4 


156-0691-02 

156-0691-00 

156-0626-02 

156-0626-02 

156-0626-02 


74LS390 

74LS390PC 

74LS390PCQR/DCQR 

SN74LS390N 

SN74LS390NDS/JDS 


156-0910-01 

156-0910-00 

156-0910-02 

156-0910-00 

156-0910-02 


SN74LS390NP3/JP4 

743930 

SN74393N 

74LS393P 

74LS393PCQR/DCQR 


156-0910-02 

156-0617-01 

156-0617-00 

156-1172-00 

156-1172-01 


DM74LS393N 

$N74LS393NDS/JDS 

SN74LS393NDS 

SN74LS393NP3 

SN74LS393NP3/JP4 


156-1172-00 
156-1172-01 
156-1172-02 
156-1172-02 
156-1172-01 . 


SN74LS393N 

SN74393NP3/JP4 

74F399PCQR/DCQR 

SN74LS399NP3/JP4 

SN74LS399PC/DC 


156-1172-00 

156-0617-02 

156-1634-00 

156-1388-00 

156-1388-00 


SN74LS399DS/JDS 

74LS450 

74LS461 

74S4710 

74LS490PC/DC 


156-1388-00 

156-1761-00 

156-1732-00 

156-0960-00 

156-1448-00 


SN74LS490N3/J4 

74ALS564 

74ALS569 

74ALS574 

SN74LS629N/J 


156-1448-00 

156-1691-00 

156-1757-00 

156-1664-00 

156-0861-00 


SN74LS629NP3/JP4 

74LS646 

SN74LS670N/J 

SN74LS670NDS/JDS 

SN74LS670NP3/JP4 


156-0861-01 

156-1661-00 

156-0989-00 

156-0989-02 

156-0989-02 


74LS670PC/DC 

74LS670N 

DM74LS670N/J 

DM74LS670NA+/0A+ 

SN74AS804N/J 


156-0989-00 

156-0989-01 

156-0989-00 

156-0989-02 

156-1617-00 


MC74H874P 

74H874C 

74AS881 

MC74C911N/J 

MM74C912N/J 


156-0318-00 

156-0318-00 

156-1703-00 

156-1430-00 

156-1431-00 















VENDOR NUMBER TO TEK PART NUMBER INDEX (CONT) 

INTEGRATED CIRCUITS 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


MP-5510-CY-5004 


156-1532-00 


56644-000 


.156-0267-00 


56644-000 


156-0269-00 


56644-000 


156-0280-00 


58210-000 


156-0269-00 


SC62528L658 


156-0224-01 


SC62528L660 


156-0282-02 


77811-000 


156-0161-00 


77811-000 


156-0267-00 


78111-000 


1S6-0268-00 


77811-000 


156-0269-00 


77811-000 


156-0280-00 


QD/P8085- 4447 


156-1088-01 


D/P8243-S5037 


156-1356-00 


8316A-1303 


156-0899-00 


8316A-1303 


156-0899-01 


8316A-4304 


156-0900-00 


8316A-4304 


156-0900-01 


DC01019. 14038 


156-1605-00 


301277-001 


156-1193-00 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


D27128-3 

MBM2764-25 

DAC331C-10-1 

36000P-5 

MK36000P/J-4 


156-1696-00 

156-1652-00 

156-1321-00 

156-1361-00 

062-4325-00 


MK36000N-4 

MK36000P/J-5 

MK36000N-5 

TMS37C3003LA 

MK3850N-3/P-3 


062-4325-01 

062-4503-00 

062-4503-01 

156-0051-01 

156-1218-00 


MK4096K-11 
EDH4528-20 
HN462732 
5541 23F 
HM6264P-15 


156-0862-00 

156-1813-00 

156-1403-00 

156-0603-00 

156-1842-00 


635241 

MCM6605-01 

74ALS1244 

SL802051 

N82S2708F 


156-0859-00 

156-0635-01 

156-1754-00 

156-0331-02 

156-0973-00 


N82S2708E 

N8T32-001P 

N8T32-002P 

N8T32-003P 

N8T32-004P 


156-0973-00 

156-1230-00 

156-1231-00 

156-1232-00 

156-1233-00 


N8T32-005P 
TIM9904-40J ‘ 
TIM9904-40N/J 
1016J-5C10 
SSS1408A-021 


156-1234-00 

156-0993-02 

156-0993-02 

156-1441-00 

156-0509-00 


1909058 

FI 909073 1 

N2513/CM2140N 
02782-001 
MP308-0272 


156-1050-00 

156-1053-00 

156-0147-00 

156-0611-00 

156-0854-01 


MK3882N-41P-4MKX 
HD3-74C107-9 
53/6353- IJ. 
HM6116P-3/DP-24 
6309-1/J20 


156-1620-00 

156-0680-00 

156-1213-00 

156-1594-00 

156-1560-00 


R6531 P-098 

MCM68766C35 

U6A902259X 

ICM7555/883BIPA 

U6B930459X 


156-1530-00 

156-1610-00 

156-0290-00 

156-1408-01 

156-0148-00 


U7B931059X 

U7B932251X 

U7/B93L2859X 

P8308A-728 

P8308A-729 


156-0084-00 
156-0247-00 
156-0310-01 
156-0777-00 
1 156-0778-00 


P8308A-730 

P8308A-731 

P8308A-732 

P8308A-733 

P/C8308A-750 


156-0779-00 

156-0780-00 

156-0781-00 

156-0782-00 

156-1100-00 


EA8332A-PC/377A 

EA8332A-PC/378A 

EA8332A-PC/379A 

EA8332A-PC/380A 

SG9637-723 


156-1002-00 

156-1004-00 

156-1010-00 

156-1012-00 

156-0053-00 


1301- 0044 

1302- 0155 
2101-1N500NS 
2101-2N6505NS 
21452-000 


156-0244-00 

156-0346-00 

156-1052-00 

156-1051-00 

156-0267-00 


21452-000 

AM27S181D-24-1 

29365-001 

29365-001 

321-0056-6 


156-0611-00 

156-1608-00 

156-0267-00 

156-0280-00 

156-0168-00 


RO-3-2513-701 

HN462532-DC24C 

46307-001 

46307-001 

HDI-4702-B2118 


156-0401-00 

156-1596-00 

156-0292-00 

156-0585-00 

156-0850-02 



VENDOR NUMBER 


PART NUMBER 


1001 51 D 


156-1501-00 


F100155DC 


156-1510-00 


100155F 


156-1510-00 


F100155FC 


156-1496-00 


100155D 


156-1496-00 


F100160DC 


156-1506-00 


100160F 


156-1506-00 


F100163FC 


156-1557-00 


1001 63 Y 


156-1557-00 


F100164FC 


156-1085-00 


1001 64FC 


156-1085-02 


HDl-0165-5 


156-0647-00 


F100165DC 


156-1678-00 


HD100165C 


156-1678-00 


F100166DC 


156-1505-00 


100166F 


156-1505-00 


100170F 


156-1554-00 


F100170FC 


156-1504-00 


1001 70D 


156-1504-00 


F100170DC 


156-1554-00 


FI 001 71 DC 


156-1509-00 


100171F 


156-1509-00 


F100171FC 


156-1502-00 


1001 71 D 


156-1502-00 


F100180DC 


156-1508-00 


100180F 


156-1508-00 


F100180FC 


157-1507-00 


1001 BOY 


156-1507-00 


TDC1016J-10 


156-1441-00 


TDC1016J-10 


156-1441-00 


MBMl 0470-20 


156-1227-00 


MBMl 0470-20 


156-1227-01 


HMl 0474-1 


156-1679-00 


SLl 10005 


156-0850-02 


SLl 10043 


156-0576-00 


HI1-1800-5 


156-0414-00 


IMS1400-55 


156-1615-00 


HD1-4013B-9 


156-0366-00 


MC140188CL 


156-0519-00 


IMS14205-55 


156-1694-00 


HD1-4049B-9 


156-0494-00 


MC145146L 


156-1742-00 


MC145155 


156-1718-00 


HDl -4702-9 


156-0850-00 


158097N 


156-1119-00 


MMl 6353-1 


156-1213-01 


HMl -6508-9 


156-1060-00 


HMl -651 4-9 


156-1301-01 


HMl -6562- 9 


156-0887-00 


HDl 6600-5 


156-1047-00 


16K7301 


156-0710-00 


HD1-74C151 


156-0869-00 


HD1-74C154 


156-0650-00 


HD1-74C157 


156-0549-00 


HD174C164 


156-0572-00 


HD1-74C165 


156-0625-00 


HD1-74C173 


156-0574-00 


HD1-74C174 


156-0682-00 


HD1-74C175 


156-0931-00 


HD1-74C193 


156-0627-00 


HD1-74C221 


156-0750-00 


P21149H-2 


156-1695-00 


2147-45 


156-1690-00 


AM21L47-55D-C 


156-1613-00 


MCM2147C70 


156-1228-00 


02164-20 


156-1626-00 


HA2-2625-5 


156-0317-00 


HA2-2625-5(0796) 


156-0317-02 


HA2-2655-5 


156-0977-00 


MP2321-01 


156-0717-00 


25LS2520 


156-1729-00 


AM25LS2521PC 


156-1273-00 


AM25LS2538PCB/DCB 


156-1546-00 


AM26LS2569PC/DC 


156-1375-00 


AM26LS2569PCB/DCB 


156-1375-01 



H-S7 



THIS INDEX IS ARRANGED IN NUMERICAL ORDER, DISREGARDING LETTERS WHICH APPEAR IN SOME VENDOR NUMBERS. 



PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



COPIES OF THESE PROGRAMS MAY BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS. EXT. 1658 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§f 

ST 




PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


$§ 

ST 


156-0133-01 


El 601 


OB 




156-0463-17 


5203Q 


DL 


156-0293-02 


EA4000 


LS 




156-0463-18 


5203Q 


DL 


156-0294-00 


EA4000 


DL 




156-0463-19 


5203Q 


DL 


156-0294-02 


EA4000 


LS 




156-0463-20 


5203Q 


DL 


156-0294-03 


EA4000 


NP 




156-0463-21 


5203Q 


DL 


156-0305-02 


27LS08 


NP 




156-0463-22 


5203Q 


DL 


156-0305-03 


27LS08 


CS 




156-0463-23 


5203Q 


CM 


156-0305-04 


27LS08 


CR 




156-0463-24 


5203Q 


CM 


156-0305-05 


27LS08 


CM 




156-0463-25 


5203Q 


CM 


156-0305-06 


27LS08 


PP 




156-0463-26 


5203Q 


CM 


156-0305-07 


27LS08 


CM 




156-0463-27 


5203Q 


CM 


156-0305-08 


27LS08 


CM 




156-0463-28 


5203Q 


NP 


156-0305-09 


27LS08 


DL 




156-0463-29 


5203Q 


NP 


156-0305-10 


27LS08 


CM 




156-0463-30 


5203Q 


CS 


156-0305-11 


27LS08 


CM 




156-0463-31 


5203Q 


CS 


156-0305-12 


27LS08 


CM 




156-0463-32 


5203Q 


CS 


156-0305-13 


27LS08 


CM 




156-0463-33 


5203Q 


CS 


156-0305-14 


27LS08 


CM 




156-0463-34 


5203Q 


CS 


156-0305-15 


27LS08 


CM 




156-0463-35 


5203Q 


CS 


156-0305-16 


27LS08 


CM 




156-0463-36 


5203Q 


CS 


156-0305-17 


27LS08 


CM 




156-0463-37 


5203Q 


CM 


156-0305-18 


27LS08 


OB 




156-0463-38 


5203Q 


CM 


156-0305-19 


27LS08 


OB 




156-0463-39 


5203Q 


CM 


156-0305-20 


27LS08 


OB 




156-0463-40 


5203Q 


CM 


156-0305-21 


27LS08 


OB 




156-0463-41 


5203Q 


CM 


156-0305-22 


27LS08 


CM 




156-0463-42 


5203Q 


DL 


156-0305-23 


N8223B 


CM 




156-0463-43 


5203Q 


DL 


156-0305-24 


N8223B • 


CM 




156-0463-44 


5203Q 


CM 


156-0305-25 


N8223B 


CM 




156-0463-45 


5203Q 


NP 


156-0305-26 


N8223B 


CM 




156-0463-46 


5203Q 


CM 


156-0305-27 


N8223B 


CM 




156-0463-47 


5203Q 


CM 


156-0305-28 


N8223B 


CM 




156-0463-48 


5203Q 


CM 


156-0305-29 


N8223B 


CM 




156-0463-49 


5203Q 


CM 


156-0305-30 


N8223B 


CM 




156-0463-50 


5203Q 


CM 


156-0305-31 


N8223B 


CM 




156-0463-51 


5203Q 


CM 


156-0305-32 


N8223B 


CM 




156-0659-00 


MCM6832L 


DL 


156-0305-33 


N8223B 


CM 




156-0659-01 


SCM3953 


NP 


156-0305-34 


N8223B 


CM 




156-0659-02 


MCM6832L 


LS 


156-0357-02 


N8205 


CS 




156-0660-00 


MCM6832L 


DL 


156-0358-02 


N8205 


CS 




156-0660-01 


SCM3950 


LS 


156-0359-02 


N8205 


CS 




156-0661-00 


MCM6832L 


DL 


156-0360-02 


N8205 


CS 




156-0661-01 


SCM3952 


LS 


156-0363-01 


32580DC 


CS 




156-0662-00 


MCM6832L 


DL 


156-0378-03 


2503N 


LS 




156-0662-01 


SCM3952 1 


LS 


156-0380-01 


INT602A 


CM 




156-0663-00 


MCM6832L | 


DL 


156-0380-02 


1702A 


CS 




156-0663-01 


SCM3953 


LS 


156-0380-03 


1702A 


CS 




156-0664-00 


MCH6832L 


DL 


156-0380-04 


1702A 


CS 




156-0664-01 


SCM3954 


NP 


156-0380-05 


1702A 


CS 




156-0664-02 


MCH6832L 


LS 


156-0380-06 


1702A 


CS 




156-0665-00 


MCM6832L 


DL 


156-0380-07 


1702A 


CS 




156-0665-01 


SCM3955 


NP 


156-0380-08 


1702A 


CS 




156-0665-02 


MCM6832L 


LS 


156-0380-09 


1702A 


CS 




156-0666-00 


MCM6832L 


DL 


156-0380-10 


1702A 


CS 




156-0666-01 


MCM6832L 


LS 


156-0380rll 


1702A 


CM 




. 156-0667-00 


MCM6832L 


DL 


156-0380-12 


1702A 


CM 




156-0667-01 


SCM3957 


NP 


156-0380-13 


1702A 


CM 




156-0667-02 


MCM6832L 


LS 


156-0380-14 


1702A 


CM 




156-0668-00 


MCM6832L 


DL 


156-0380-15 


1702A 


CM 




156-0668-01 


SCM3958 


LS 


156-0380-16 


1702A 


CM 




156-0668-02 


NCN6832L 


NP 


156-0425-00 


8598 


CR 




156-0669-00 


MCM6832L 


DL 


156-0463-01 


5203Q 


NP 




156-0669-01 


SCM3959 


LS 


156-0463-02 


. 5203Q 


NP 




156-0670-00 


MCM6832L 


DL 


156-0463-03 


5203Q 


NP 




156-0670-01 


SCM3960 


LS 


156-0463-04 


5203Q 


NP 




156-0671-00 


MCM6832L 

1 


DL 


156-0463-05 


5203Q 


NP 




156-0671-01 


SCM3961 


NP 


156-0463-06 


5203Q 


NP 




156-0671-02 


MCM6832L 


LS 


156-0463-07 


5203Q 


DL 




156-0672-00 


MCM6832L 


DL 


156-0463-08 


5203Q 


DL 




156-0672-01 


MCM6832L 


NP 


156-0463-11 


5203Q 


OT 




156-0672-02 


SCM37200P/L 


LS 


156-0463-12 


5203Q 


OT 




156-0673-00 


MCM6832L 


NP 


156-0463-13 


5203Q 


OT 




156-0673-01 


MCM6832L 


NP 


156-0463-14 


5203Q 


OT 




156-0673-02 


MCM6832L 


NP 


156-0463-15 


5203Q 


DL 




156-0673-03 


MCM6832L 


LS 


156-0463-16 


5203Q 


DL 




156-0674-00 


MCM6832L 


DL 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 






PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


S§ 

ST 


156-0647-01 


MCM6832L 


■a 




156-0748-00 


MCM6832L 


NP 


156-0674-02 


MCM6832L 






156-0748-01 


MCM6832L 


LS 


156-0675-00 


MCM6832 


Hal 




156-0769-02 


82S115 


CS 


156-0675-01 


SCM37201 


LS 




156-0769-03 


82S115 


CS 


156-0676-00 


MCM6832 


NP 




156-0769-04 


82S115 


CR 


156-0676-01 


SCM37202 


NP 




156-0769-05 


82S115 


DL 


156-0676-02 


MCM6832 


LS 




156-0769-06 


82S115 


DL 


156-0677-00 


SCM3860 


NP 




156-0769-07 


82S115 


DL 


156-0677-01 


SCM3860 


LS 




156-0769-08 


82S115 


DL 


156-0678-00 


MCM6832 


LS 




156-0769-09 


82S115 


PP 


156-0689-01 




NP 




156-0769-10 


82S115 


DL 


156-0689-02 




NP 




156-0769-11 


82511 5 


NP 


156-0689-03 




NP 




156-0769-12 


82S115 


OT 


156-0708-01 


2708 


CM 




156-0772-01 


CM6832 


LS 


156-0708-02 


2708 


CM 




156-0773-01 


CM6832 


LS 


156-0708-03 


2708 


CM 




156-0774-01 


CM6832 


LS 


156-0708-04 


2708 


CM 




156-0775-01 


SCM6832 


LS 


156-0708-05 


2708 


CM 




156-0777-01 


68308L 


NP 


156-0708-06 


2708 


DL 




156-0777-02 


82S2708 


CR 


156-0708-07 


2708 


CM 




156-0778-01 


SCM44602L 


NP 


156-0708-08 




CM 




156-0778-02 


68308L 


CR 


156-0708-09 




CR 




156-0779-01 


SCM44603L 


CR 


156-0708-10 




CR 




156-0780-00 


P8308A 


DL 


156-0708-11 




CM 




156-0780-01 


SCM44604L 


NP 


156-0708-12 




CM 




156-0780-02 


68308L 


CR 


156-0708-13 


2708 


CM 




156-0781-00 


P8308A 


DL 


156-0708-14 


2708 


CR 




156-0781-01 


SCM44605L 


CR 


156-0708-15 


2708 


NP 




156-0782-00 


P8308A 


DL 


156-0708-16 


2708 


NP 




156-0782-01 


SCM44606 


NP 


156-0708-17 


2708 


NP 




156-0782-02 


68308L 


CR 


156-0708-18 


2708 


DL 




156-0785-01 


IM5610 


CR 


156-0708-19 


2708 


CM 




156-0785-02 


IM5610 


CR 


156-0708-20 


2708 


CM 




156-0785-03 


IM5610 


CR 


156-0708-21 


2708 


CM 




156-0785-04 


IM5610 


CS 


156-0708-22 


2708 


CM 




156-0785-05 


IM5610 


CR 


156-0708-23 


2708 


CM 




156-0785-06 


IM5610 


CR 


156-0708-24 


2708 


CM 




156-0785-07 


IM5610 


CR 


156-0708-25 


2708 


CM 




156-0785-08 


IM5610 


CR 


156-0708-26 


2708 


PP 




156-0785-09 


IM5610 


NP 


156-0708-27 


2708 


CR 




156-0785-10 


IM5610 


CR 


156-0708-28 


2708 


CS 




156-0785-11 


IM5610 


CR 


156-0708-29 


2708 


CS 




156-0785-12 


IM5610 


CR 


156-0708-30 


2708 


CS 




156-0785-13 


IM5610 


CS 


156-0708-31 


2708 


CS 




156-0785-14 


IM5610 


CR 


156-0708-32 


2708 * 


NP 




156-0785-15 


IM5610 


CR 


156-0708-33 


2708 


CS 




156-0785-16 


IH5610 


CR 


► 156-0708-34 


2708 


CS 




156-0785-17 


IM5610 


CS 


156-0708-35 


2708 


CS 




156-0785-18 


1M5610 


NP 


156-0708-36 


2708 


CS 




156-0785-19 


74S288 


CR 


156-0708-37 


2708 


CS 




156-0785-20 


74S288 


DL 


156-0708-38 


2708 


DL 




156-0791-00 


MCM6832L 


LS 


156-0708-39 


2708 


DL 




156-0792-00 


MCM6832L 


NP 


156-0708-40 


2708 


DL 




156-0792-01 


SCM37203 


LS 


156-0708-41 


2708 


CM 




156-0794-00 


MCM6832L 


NP 


156-0708-42 


2708 


CM 




156-0794-01 


SCM37204 


NP 


156-0708-43 


2708 


CM 




156-0794-02 


MCM6832L 


LS 


156-0708-44 


2708 


CM 




156-0855-00 


MCM6832L 


CM 


156-0708-45 




DL 




156-0856-00 


SCM6852 


LS 


156-0708-46 




DL 




156-0857-00 


MCM6832L 


LS 


156-0708-47 


2708 


pP 




156-0889-00 


9208 


NP 


156-0708-48 


2708 


PP 




156-0890-00 


9208 


NP 


156-0709-00 


C8316 


LR 




156-0891-00 


9208 


LR 


156-0710-00 


C8316 


CR 




156-0892-00 


9208 


CR 


156-0712-00 


MCM6832L 


NP 




156-0899-00 


831 6A 


CR 


156-0712-01 


SCM6832 


LS 




156-0900-00 


831 6A 


CR 


156-0713-00 


MCM6832L 


NP 




156-0903-01 


3624-4 


OT 


156-0713-01 


SCM6832 


CS 




156-0903-02 


3624-4 


OT 


156-0714-00 


MCM6832L 


NP 




156-0905-01 


93427 


CS 


156-0714-01 


SCM6832 


LS 




156-0905-02 


93427 


CR 


156-0715-00 


MCM6832L 


NP 




156-0905-03 


93427 


CR 


156-0715-01 


SCM3895 


CS 




156-0905-04 


93427 


CR 


156-0725-00 


5213 


LR 




156-0905-05 


93427 


CR 


156-0726-00 


5213 


LR 




156-0905-06 


93427 


CR 


156-0747-00 


MCM6832L 


NP 




156-0905-07 


93427 


CR 


156-0747-01 


MCM6832L 


LS 




156-0905-08 


93427 


CR 



if FOR STATUS CODES. SEE PAGE 4-58. 
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PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 

COPIES OF THESE PROGRAMS MAY BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS. EXT. 1658. 



PART NUMBER 


MFR'S 

PART NUMBER 


SS 

ST 


156-1142-00 


9208 


NP 


156-1143-00 


9208 


OL 


156-1144-00 


9208 


DL 


156-1145-00 


9208 


DL 


156-1151-01 


74S288 


DL 


156-1151-02 


74S288 


DL 


156-1167-00 


4732 


OL 


156-1174-00 


4732 


CS 


156-1175-00 


4732 


CS 


156-1180-00 


2616 


DL 


156-1181-00 


2616 


DL 


156-1239-00 


2332 


CM 


156-1240-00 


4732 


CM 


156-1358-00 


2332 


DL 


156-1377-00 


2716 


DL 


156-1378-00 


2716 


DL 


156-1379-00 


2716 


DL 


156-1380-00 


2716 


DL 


156-1399-00 


9406 


CS 


156-1410-00 


66900 


DL 



PART NUMBER 


MFR'S 

PART NUMBER 


S§ 

ST 


156-1007-01 


4732 


CS 


156-1007-02 


TI4732 


DL 


156-1008-00 


TI4732 


NP 


156-1008-01 


4732 


CS 


156-1008-02 


TI4732 


DL 


156-1009-00 


TI4732 


CS 


156-1010-00 


TI4732 


CS 


156-1011-00 


TI4732 


DL 


156-1012-00 


TI4732 


CS 


156-1017-01 


INT2716 


CM 


156-1017-02 


INT2716 


CM 


156-1017-03 


INT2716 


PP 


156-1017-04 


INT2716 


PP 


156-10T7-05 


INT2716 


PP 


156-1017-06 


INT2716 


PP 


157-1017-07 


INT2716 


PP 


156-1017-08 


INT2716 


PP 


156-1017-09 


INT2716 


PP 


156-1057-00 


AM9295 


DL 


156-1067-00 


6831 6E 


CR 


156-1067-01 


2716 


DL 


156-1068-00 


6831 6E 


NP 


156-1068-01 


2716 


CR 


156-1069-00 


6831 6E 


CR 


156-1070-00 


68316E 


DL 


156-1070-01 


2716 


CR 


156-1071-00 


6831 6E 


CR 


156-1072-00 


6831 6E 


CR 


156-1073-00 


6831 6E 


CR 


156-1074-00 


6831 6E 


NP 


156-1074-01 


2716 


CR 


156-1075-00 


6831 6E 


CR 


156-1076-00 


6831 6E 


CR 


156-1077-00 


6831 6E 


CR 


156-1078-00 


6831 6E 


NP 


156-1078-01 


2716 


CR 


156-1079-00 


6831 6E 


NP 


156-1079-01 


2716 


CR 


156-1087-00 


5213 


LR 


156-1089-00 


6831 B 


NP 


156-1090-00 


6831 B 


NP 


156-1091-00 


68316 


OB 


156-1092-00 


6831 B 


OL 


156-1093-00 


6831 B 


NP 


156-1094-00 


6831 B 


NP 


156-1095-00 


6831 B 


NP 


156-1096-00 


6831 B 


NP 


156-1097-00 


6831 B 


NP 


156-1098-00 


6831 B 


NP 


156-1099-00 


4732 


DL 


156-1100-00 


8308 


CR 


156-1101-01 


TM2716 


DL 


156-1101-02 


TM2716 


DL 


156-1101-03 


TM2716 


DL 


156-1102-00 


68316 


CR 


156-1103-00 


68316 


CR 


156-1104-00 


68316 


CR 


156-1105-00 


68316 


CR 


156-1106-00 


! 68316 


OL 


156-1107-00 


: 68316 


OL 


156-1109-00 


7488 


CR 


156-1116-00 


6831B 


DL 


156-1117-00 


6831 B 


DL 


156-1128-00 


6831 6E 


CR 


156-1129-00 


6381 6E 


CR 


156-1130-00 


6831 6E 


DL 


156-1131-00 


6831 6E 


DL 


156-1132-00 


68316 


CR 


156-1132-01 


683 IB 


DL 


156-1135-00 


S6831B 


NP 


156-1136-00 


S6831B 


DL 


156-1137-00 


S6831B 


NP 


156-1138-00 


S6831B 


NP 


156-1139-00 


9208 


NP 


156-1140-00 


9208 


NP 


156-1141-00 


9208 


NP 



PART NUMBER 


MFR'S 

PART NUMBER 


§§ 

ST 


156-0905-09 


93427 


CR 


156-0905-10 


93427 


CR 


156-0905-11 


93427 


CR 


156-0905-12 


93427 


CR 


156-0905-13 


93427 


CR 


156-0905-14 


93427 


CR 


156-0905-15 


93427 


CR 


156-0905-16 


93427 


DL 


156-0932-00 


5243 


LR 


156-0940-01 


5200 


DL 


156-0940-02 


5200 


NP 


156-0940-03 


5200 


NP 


156-0940-04 


5200 


NP 


156-0940-05 


5200 


CS 


156-0940-06 


5200 


CS 


156-0940-07 


5200 


NP 


156-0940-08 


5200 


NP 


156-0940-09 


5200 


NP 


156-0940-10 


5200 


NP 


156-0940-11 


5200 


NP 


156-0940-12 


5200 


NP 


156-0940-13 


5200 


NP 


156-0940-14 


5200 


NP 


156-0940-15 


4662 


CS 


156-0940-16 


5200 


CS 


156-0960-00 


74S471 


CR 


156-0960-01 


74S471 


DL 


156-0960-02 


74S471 


DL 


156-0960-03 


74S471 


DL 


156-0960-04 


74S471 


DL 


156-0960-05 


74S471 


CR 


156-0960-06 


74S471 


NP 


156-0960-07 


74S471 


NP 


156-0960-08 


74S471 


NP 


156-0971-01 


D3604L-6 


DL 


156-0971-02 


D3604L-6 


DL 


156-0971-03 


D3604L-6 


DL 


156-0971-04 


D3604L-6 


DL 


156-0971-05 


D3604L-6 


DL 


156-0971-06 


D3604L-6 


DL 


156-0973-01 


82S2708 


CR 


156-0973-02 


82S2708 


CR 


156-0973-03 


82S2708 


CM 


156-0973-04 


82S2708 


CR 


156-0973-05 


82S2708 


CR 


156-0976-01 


82S181 


NP 


156-0976-02 


82S181 


NP 


156-0976-03 


82S181 


DL 


156-0976-04 


82S181 


CR 


156-0976-05 


82S181 


CR 


156-0976-06 


82S181 


NP 


156-0976-07 


82S181 


NP 


156-0976-08 


82S181 


NP 


156-0976-09 


82S181 


NP 


156-0976-10 


82S181 


NP 


156-0976-11 


82S181 


DL 


156-0978-00 


MCM6832 


NP 


156-0979-00 


MCM6832 


NP 


156-0980-00 


MCM6832 


NP 


156-0981-00 


MCM6832 


NP 


156-1001-00 


TI4732 


CS 


156-1001-01 


TI4732 


DL 


156-1002-00 


TI4732 


CS 


156-1002-01 


TI4732 


DL 


156-1003-00 


TI4732 


CS 


156-1003-01 


TI4732 


DL 


156-1004-00 


TI4732 


CS 


156-1004-01 


TI4732 


DL 


156-1005-00 


TI4732 


NP 


156-1005-01 


4732 


CS 


156-1005-02 


TI4732 


DL 


156-1006-00 


TI4732 


NP 


156-1006-01 


4732 


CS 


156-1006-02 


TI4732 


DL 


156-1007-00 


TI4732 


NP 




PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 





MFR'S 
PART NO. 


SS 

ST 


160-0084-00 


82S185 


PP 


160-0084-01 


82S185 


CR 


160-0085-00 


82S185 


PP 


160-0085-01 


82S185 


CR 


160-0086-00 


82S185 


PP 


160-0086-01 


82S185 


CR 


160-0087-00 


82S185 


PP 


160-0087-01 


82S185 


CR 


160-0088-00 


82S185 


PP 


160-0088-01 


82S185 


CR 


160-0089-00 


82S185 


PP 


160-0089-01 


82S185 


CR 


160-0090-00 


82S185 


PP 


160-0090-01 


82S185 


CR 


160-0091-00 


82S185 


PP 


160-0091-01 


82S185 


CR 


160-0092-00 


82S185 


PP 


160-0093-00 


C2708 


PP 


160-0093-01 


C2708 


NP 


160-0093-02 


2708 


CR 


160-0094-00 


C2708 


PP 


160-0094-01 


C2708 


NP 


160-0094-02 


2708 


CR 


160-0095-00 


C2708 


PP 


160-0095-01 


C2708 


NP 


160-0095-02 


2708 


CR 


160-0096-00 


C2708 


PP 


160-0096-01 


C2708 


NP 


160-0096-02 


2708 


CR 


160-0097-00 


C2708 


PP 


160-0097-01 


C2708 


NP 


160-0097-02 


2808 


CR 


160-0098-00 


C2708 


PP 


160-0098-01 


C2708 


NP 


160-0098-02 


2708 


CR 


160-0099-00 


C2708 


PP 


160-0099-01 


C2708 


NP 


160-0099-02 


2708 


CR 


160-0100-00 


C2708 


PP 


160-0100-01 


C2708 


NP 


160-0100-02 


2708 


CR 


160-0101-00 


C2708 ! 


NP 


160-0101-01 


C2708 


NP 


160-0101-02 


2708 


CR 


160-0102-00 


C2708 


PP 


160-0102-01 


C2708 


NP 


160-0102-02 ? 


2708 


CR 


160-0103-00 1 


IM5610 


CR 


160-0104-00 


IM5610 


CR 


160-0105-00 ; 


10139 


CR 


160-0106-00 


10139 


CR 


160-0107-00 


10139 


CR 


160-0108-00 


IM5610 


CR 


160-0109-00 


IM5910 i 


PP 


160-0109-01 


IM5610 


CR 


160-0110-00 


IM5610 1 


DL 


160-0111-00 


IM5610 1 


PP 


160-0111-01 


IM5610 


NP 


1 60-01 11 -02 S 


5610 


CR 


160-0112-00 


IM5610 1 


HP 


160-0112-01 


2716 1 


NP 


160-0112-02 


68316 1 


OL 


160-0112-03 


B2716 1 


CR 


160-0113-00 


2708 


CM 


160-0114-00 


2708 


CM 


160-0115-00 


2708 


CM 


160-0116-00 


2616 


OT 


160-0117-00 


2616 


OT 


160-0118-00 


2S115 


CS 


160-0119-00 


2716 


CM 


160-0120-00 


93427 


CR 


160-0121-00 


93427 


NP 


160-0121-01 


2616 


CR 


160-0122-00 


IM5610 


NP 


160-0122-01 


5610 


CR 



PART NUMBER 


MFR’S 
PART NO. 


§§ 

ST 


160-0123-00 


82S2708 


NP 


160-0123-01 


82S2708 


CR 


160-0123-02 


N82S2708E 


MP 


160-0124-00 


82S2708 


MP 


160-0124-01 


82S2708 


CR 


160-0124-02 


N82S2708E 


MP 


160-0125-00 


82S278 


CR 


160-0126-00 


82S2708 


CR 


160-0127-00 


82S2708 


CR 


160-0128-00 


82S2708 


CR 


160-0129-00 


2708 


PP 


160-0130-00 


2708 


PP 


160-0131-00 


2616 


NP 


160-0131-01 


68A316 


CR 


160-0132-00 


2616 


CR 


160-0132-01 


68A316 


CR 


160-0133-00 


2616 


NP 


160-0133-01 


2616 


CR 


160-0134-00 


2616 


NP 


160-0134-01 


2616 


CR 


160-0135-00 


2616 


NP 


160-0135-01 


2616 


CR 


160-0136-00 


2607 


NP 


160-0136-01 


68A316 


CR 


160-0137-00 


4732 


CS 


160-0138-00 


4732 


CS 


160-0139-00 


4732 


CS 


160-0140-00 


4732 


CS 


160-0141-00 


4732 


CS 


160-0142-00 


4732 


CS 


160-0143-00 


4732 


DL 


160-0144-00 


4732 


DL 


160-0145-00 


4732 


CS 


160-0146-00 


4732 


DL 


160-0147-00 


4732 


OL 


160-0148-00 


4732 


CS 


160-0149-00 


IM5610 


CR 


160-0149-01 


74S288J 


MP 


160-0150-00 


IM5200 


CM 


160-0150-01 


IM5200 


CM 


160-0151-00 


82S181N 


CM 


160-0151-01 


82S181 


CM 


160-0152-00 


52030 


CM 


160-0153-00 


2716 


CM 


160-0154-00 i 


0M8598 


CR 


160-0155-00 1 


0M8598 


CR 


160-0156-00 


DM8598 


CR 


160-0157-00 


5610 


CR 


160-0158-00 


5610 


CR 


160-0159-00 


93427 


CR 


160-0160-00 


INT2716 


NP 


160-0160-01 


MCM68316E 


LS 


160-0161-00 


INT2716 


NP 


160-0161-01 


MCM68316E 


LS 


160-0162-00 


2616 


NP 


160-0162-01 


68A316 


CR 


160-0163-00 


2716 


NP 


160-0163-01 


2716 


OT 


160-0164-00 


2716 


NP 


160-0164-01 


2716 


OT 


160-0165-00 


2716 


NP 


160-0165-01 


2716 


OT 


160-0166-00 


2716 


NP 


160-0166-01 


2716 


OT 


160-0167-00 


2716 


NP 


160-0167-01 


2716 


OT 


160-0168-00 


2716 


NP 


160-0168-01 


2716 


OT 


160-0169-00 


82S2708 


CM 


160-0170-00 


2708 


CM 


160-0171-00 


2708 


CM 


160-0172-00 


2708 


CM 


160-0173-00 


2708 


CM 


160-0174-00 


2708 


OT 


160-01 75-00 


2708 


OT 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO, 


§S 

ST 


160-0023-00 


82S115 


a 


160-0024-00 


82S115 




160-0025-00 


82S115 


OT 


160-0026-00 


27L08 


NP 


160-0026-01 


74S188 


CS 


160-0027-00 


82S115 


CR 


160-0028-00 


82S115 


CR 


160-0029-00 


82S115 


OT 


160-0030-00 


27LS08 


DL 


160-0031-00 


27LS08 


CM 


160-0032-00 


27LS08 


CM 


160-0033-00 


27LS08 


CM 


160-0034-00 


82S2708 


DL 


160-0034-01 


2708 


DL 


160-0035-00 


27S18 


DL 


160-0035-01 


2708 


DL 


160-0036-00 


INT602A 


NP 


160-0036-01 


1702A 


OT 


160-0037-00 


6850 


CR 


160-0038-00 


2332 


NP 


160-0038-01 


2332 


CS 


160-0039-00 


27LS08 


CM 


160-0040-00 


82S23 


CS 


160-0041-00 


82S141 


CS 


160-0042-00 


82S141 


CS 


160-0043-00 


82S141 


CS 


160-0044-00 


82S141 


CS 


160-0045-00 


82S141 


CS 


160-0046-00 


82S141 


CS 


160-0047-00 


2332 


NP 


160-0047-01 


2332 


CS 


160-0048-00 


74S288 


CS 


160-0049-00 


74S288 


CS 


160-0050-00 


82S115 


NP 


160-0050-01 


82S115 


CS 


160-0051-00 


82S115 


CS 


160-0052-00 i 


82S115 


NP 


160-0052-01 i 


82S115 


CS 


160-0053-00 


82S115 


NP 


160-0053-01 


82S115 


CS 


160-0054-00 


82S115 


CS 


160-0055-00 


82S115 


CS 


160-0056-00 


5604 


CS 


160-0057-00 


5604 


CS 


160-0058-00 


5604 


CS 


160-0059-00 


5604 


CS 


160-0060-00 


5604 


CS 


160-0061-00 


5604 


CS 


160-0062-00 


5604 


CS 


160-0063-00 


5604 


CS 


160-0064-00 


5604 


CS 


160-0065-00 


5604 


CS 


160-0066-00 


5604 


CS 


160-0067-00 


5604 


CS 


160-0068-00 


5604 


CS 


160-0069-00 


5604 


CS 


160-0070-00 


5604 


NP 


160-0070-01 


2607 


NP 


160-0070-02 


2607 


NP 


160-0070-03 


2607 


CM 


160-0070-04 


2708 


CR 


160-0071-00 


2607 


CM 


160-0072-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0073-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0074-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0075-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0076-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0077-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0078-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0079-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0080-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0081-00 


MMl 6306-1 


DL 


160-0082-00 


MMl 6306-1 


CR 


160-0083-00 




PP 


160-0083-01 




CR 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


S§ 

ST 


160-0001-00 




CR 


160-0001-01 




DL 


160-0002-00 


INT2716 


PP 


160-0002-01 


INT2716 


NP 


160-0002-02 


INT2716 


NP 


160-0002-03 


68A316EP 


OT 


160-0003-00 


INT2716 


NP 


160-0003-01 


INT2716 


OT 


160-0004-00 


INT2716 


PP 


160-0004-01 


INT2716 


NP 


160-0004-02 


INT2716 


in 


160-0005-00 


INT2716 


K9 


160-0005-01 


INT2716 


18 


160-0005-02 


INT2716 


BH 


160-0006-00 


INT2716 


PP 


160-0006-01 


INT2716 


NP 


160-0006-02 


INT2716 


NP 


160-0006-03 


68A316EP 


OT 


160-0007-00 


INT2716 


PP 


160-0007-01 


INT2716 


NP 


160-0007-02 


INT2716 


NP 


160-0007-03 


68A316EP 


OT 


160-0008-00 


INT2716 


PP 


160-0008-01 


INT2716 


NP 


160-0008-02 


INT2716 


NP 


160-0008-03 


68A316EP 


OT 


160-0009-00 


INT2716 


PP 


160-0009-01 


INT2716 • 


NP 


160-0009-02 


INT2716 


NP 


160-0009-03 


68A316EP 


NP 


160-0009-04 


INT2716 


OT 


160-0010-00 


INT2616 


DL 


160-0010-01 


S6831B 


NP 


160-0010-02 


S6831B 


NP 


160-0010-03 


2616 


NP 


160-0010-04 


2716 


CR 


160-0011-00 


INT2616 


DL 


160-0011-01 


S6831B 


NP 


160-0011-02 


INT2616 


NP 


160-0011-03 


68A316 


CR 


160-0012-00 


INT2616 


NP 


160-0012-01 


S6831B 


NP 


160-0012-02 


INT2616 


NP 


160-0012-03 


68A316 


NP 


160-0012-04 


2716 


CR 


160-0013-00 


2708 


DL 


160-0013-01 


AMD9208 


NP 


160-0013-02 


2607 


NP 


160-0013-03 


68A308 


CR 


160-0014-00 


2708 


DL 


160-0014-01 


AMD9208 


NP 


160-0014-02 


2607 


NP 


160-0014-03 


68A308 


NP 


160-0014-04 


2708 


CR 


160-0015-00 


2708 


DL 


160-0015-01 


AMD9208 


NP 


160-0015-02 


2708 


NP 


160-0015-03 


68A308 


CR 


160-0016-00 


2708 


DL 


160-0016-01 


AMD9208 


NP 


160-0016-02 


2708 


NP 


160-0016-03 


68A308 


CR 


160-0017-00 


TM2716 


NP 


160-0017-01 


2716 


NP 


160-0017-02 


TMS2716JL 


CS 


160-0018-00 


TM2716 


NP 


160-0018-01 


2716 


NP 


160-0018-02 


TMS2716JL 


CS 


160-0019-00 


TM2716 


NP 


160-0019-01 


2716 


CS 


160-0020-00 


TM2716 


NP 


160-0020-01 


2716 


CS 


160-0021-00 


2616 


DL 


160-0022-00 


27LS08 


CM 


160-0022-01 


74S188 


CM 



it-60 



COPIES OF THESE PROGRAMS CAN BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS, EXT. 1658 















PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


ss 

ST 


160-0232-01 


82S181 


NP 


160-0232-02 


5200 


CS 


160-0233-00 


82S181 


NP 


160-0233-01 


N82181F 


CS 


160-0234-00 


2632 


NP 


160-0234-01 


2632 


DL 


160-0235-00 


2632 


OL 


160-0236-00 


2632 


CR 


160-0237-00 


2632 


NP 


160-0237-01 


2632 


CR 


160-0238-00 


2632 


NP 


160-0238-01 


2632 


CR 


160-0238-02 


HN462532 


CR 


160-0239-00 


2632 


CS 


160-0239-01 


2632 


NP 


160-0239-03 


HN462532 


CR 


160-0240-00 


2632 


CR 


160-0241-00 


2632 


CS 


160-0241-01 


HN462532 


DL 


160-0241-02 


HN462532 


CR 


160-0242-00 


2632 


NP 


160-0242-01 


2632 


CS 


160-0242-02 


HN462532 


CR 


160-0243-00 


2616 


CR 


160-0244-00 


5200 


NP 


160-0244-01 


5200 


CS 


160-0245-00 


5200 


NP 


160-0246-00 


5200 


NP 


160-0246-01 


5200 


NP 


160-0246-02 


5200 


CS 


160-0247-00 


82S115N 


CM 


160-0248-00 


82S115 


CM 


160-0249-00 


5200 


CM 


160-0249-01 


5200 


CM 


160-0250-00 


82S181 


CM 


160-0250-01 


82S181 


CM 


160-0251-00 


2716 


OT 


160-0252-00 


2716 


OT 


160-0253-00 


2716 


NP 


160-0253-01 


68A316EP 


OT 


160-0254-00 


2708 


CM 


160-0255-00 


2708 


CM 


160-0256-00 


2708 


CM 


160-0257-00 


3624-4 


DL 


160-0258-00 


82S181 


CR 


160-0258-01 


82S181 


CS 


160-0259-00 


5200 


NP 


160-0259-01 


5200 


CS 


160-0260-00 


36000 


NP 


160-0260-01 


36000P-4 


NP 


160-0260-02 


MK36000P-4 


OT 


160-0260-03 


68B364L 


PP 


160-0261-00 


36000 


NP 


160-0261-01 


36000P-4 


NP 


160-0261-02 


MK36000P-4 


OT 


160-0261-03 


68B364L 


PP 


160-0262-00 


36000 


PP 


160-0262-01 


36000P-4 


NP 


160-0262-02 


MK36000P/J-4 


OT 


160-0262-03 


68B364L 


PP 


160-0263-00 


36000 


NP 


160-0263-01 


36000P-4 


NP 


160-0263-02 


36000 


NP 


160-0263-03 


MK36000P/J-4 


OT 


160-0263-04 


68B364L 


PP 


160-0264-00 


36000 


NP 


160-0264-01 


36000P-4 


NP 


160-0264-02 


MK36000P/J-4 


OT 


160-0264-03 


68B364L 


PP 


160-0265-00 


36000 


NP 


160-0165-01 


36000P-4 


NP 


160-0265-02 


MK36000P/J-4 


OT 


160-0265-03 


68B364L 


PP 


160-0266-00 


36000 


NP 


160-0266-01 


36000P-4 


NP 



PART NIWBER 


MFR'S 
PART NO. 


fS 

ST 


160-0266-02 


36000 


NP 


160-0266-03 


68B364L 


OT 


160-0267-00 


36000 


NP 


160-0267-01 


36000P-4 


NP 


160-0267-02 


MK36000P/J-4 


OT 


160-0268-00 


36000 


11 


160-0269-00 


TM2716 


H 


160-0269-01 


2716 


n 


160-0269-02 


TMS2716 




160-0270-00 


82S2708 


CM 


160-0271-00 


82S2708 




160-0272-00 


82S2708 




160-0272-01 


82S2708 




160-0272-02 


N82S2708E 




160-0273-00 


2708 




160-0273-01 


2708 


NP 


160-0273-02 


2708 


NP 


160-0273-03 


2708 


CM 


160-0273-04 


2708 


CR 


160-0274-00 


2708 


NP 


160-0274-01 


2708 


NP 


160-0274-02 


2708 


CM 


160-0274-03 


2708 


CR 


160-0274-04 


2708 


MP 


160-0275-00 


74S471 


CS 


160-0275-01 


82S115 


CR 


160-0276-00 


82S2708 


NP 


160-0276-01 


82S2708 


CR 


160-0276-02 


N82S2708E 


CM 


160-0277-00 


82S2708 


NP 


160-0277-01 


82S2708 


CR 


160-0277-02 


N82S2708E 


CM 


160-0278-00 


MK36000 


CR 


160-0279-00 


MK36000 


NP 


160-0280-00 


2632 


DL 


160-0280-01 


2632 


CR 


160-0280-02 


HN462532 


CR 


160-0281-00 


82S107 


NP 


160-0281-01 


82S107 


NP 


160-0281-02 


82S107 


NP 


160-0281-03 


82S107 


CM 


160-0281-04 


82S107 


CR 


160-0281-05 


82S107 


MP 


160-0282-00 


82S107 


NP 


160-0282-01 


82S107 . 


NP 


160-0282-02 


82S107 


NP 


160-0282-03 


82S107 


CM 


160-0282-04 


82S107 


CM 


160-0283-00 


82S2708 


CM 


160-0284-00 


82S2708 


CM 


160-0285-00 


82S181 


OL 


160-0285-01 


82S181F 


CM 


160-0286-00 


5200 


DL 


160-0287-00 


5200 


CM 


160-0287-01 


5200 


CM 


160-0288-00 


82S181 i 


CM 


160-0289-00 


2716 


DL 


160-0290-00 


2716 


OL 


160-0291-00 


2716 


DL 


160-0291 -OK 


TMS2716 


OL 


160-0291-02 


TMS2716JL 


CM 


160-0292-00 


2716 


DL 


160-0292-01 


TMS2716 


DL 


160-0292-02 


TMS2716JL 


CM 


160-0293-00 


2716 


DL 


160-0293-01 


TMS2716 


DL 


160-0294-00 


2716 


DL 


160-0294-01 


TMS2716JL 


DL 


160-0295-00 


2716 


CR 


160-0296-00 


2716 


DL 


160-0297-00 


2716 


CR 


160-0297-01 


TMS2716 


DL 


160-0298-00 


2716 


CR 


160-0298-01 


TMS2716 


DL 


160-0299-00 


2716 


DL 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


S§ 

ST 


160-0300-00 


2716 


DL 


160-0301-00 


2716 




160-0302-00 


2716 




160-0303-00 


2716 


Ba 


160-0304-00 


2716 


wm 


160-0305-00 


2716 


DL 


160-0306-00 


2716 


NP 


160-0306-01 


2716 


NP 


160-0306-02 


2716 


NP 


160-0306-03 


2716 


CM 


160-0307-00 


2716 


NP 


160-0307-01 


2716 


NP 


160-0307-02 


2716 


CM 


160-0307-03 


2716 


CR 


160-0308-00 


2716 


NP 


160-0308-01 


2716 


NP 


160-0308-02 


2716 


NP 


160-0309-00 


2716 


NP 


160-0309-01 


2716 


NP 


160-0309-02 


2716 


NP 


160-0309-03 


2716 


HP 


160-0309-04 


2716 


CR 


160-0310-00 


82S181 


NP 


160-0310-01 


82S181 


DL 


160-0310-02 


82S181 


NP 


160-0310-03 


82S181 


CS 


160-0311-00 


5200 


NP 


160-0311-01 


52S046 


DL 


160-0311-02 


5200 


NP 


160-0311-03 


5200 


CS 


160-0312-00 


82S2708 


CM 


160-0313-00 


82S2708 


CM 


160-0314-00 


2716 


OT 


160-0315-00 


2716 


OT 


160-0316-00 


2716 


NP 


160-0316-01 


2716 


NP 


160-0317-00 


2716 


NP 


160-0317-01 


2716 


NP 


160-0318-00 


2716 


NP 


160-0318-01 


2716 


NP 


160-0319-00 


2716 


NP 


160-0319-01 


2716 


NP 


160-0319-02 


2716 


CS 


160-0320-00 


2716 


NP 


160-0320-01 


2716 


NP 


160-0321-00 i 


2716 


NP 


160-0321-01 i 


2716 


NP 


160-0322-00 


2716 


NP 


160-0322-01 1 


2716 


NP 


160-0323-00 I 


2716 


NP 


160-0323-01 


2716 


NP 


160-0324-00 


74S471 


CR 


160-0324-01 : 


74S4715 


PP 


160-0325-00 i 


74S288 


CR 


160-0326-00 1 


74S288 


CR 


160-0327-00 


74S288 


CR 


160-0328-00 


6831 6E 


LS 


160-0329-00 


6831 6E 


LS 


160-0330-00 


6831 6E 


LS 


160-0331-00 


6831 6E 


LS 


160-0332-00 ' 


82S181 


OT 


160-0333-00 ; 


82S181 


OT 


160-0334-00 ! 


82S181 


OT 


160-0335-00 


82S181 


OT 


160-0336-00 


82S2708 


OT 


160-0337-00 


82S2708 


OT 


160-0338-00 


82S2708 


OT 


160-0339-00 


74S288 


OT 


160-0340-00 


74S471 


NP 


160-0340-01 


74S471 


NP 


160-0340-02 


74S471 


NP 


160-0340-03 


74S471 


NP 


160-0340-04 


18S22 


NP 


160-0340-05 


18S22 


NP 


160-0340-06 


18S22 


CR 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


SS 

ST 


160-0176-00 


2708 


OT 


160-0177-00 


2708 


OT 


160-0178-00 


2708 


OT 


160-0179-00 


2708 


OT 


160-0180-00 


2708 


OT 


160-0181-00 


93427 




160-0182-00 


82S2708 




160-0183-00 


82S2708 




160-0183-01 


2708 




160-0184-00 


82S2708 




160-0185-00 


82S2708 


OL 


160-0185-01 


2708 


NP 


160-0185-02 


2708 


NP 


160-0185-03 


2708 


CR 


160-0186-00 


2616 


NP 


160-0186-02 


68A316 


CR 


160-0187-00 


2616 


NP 


160-0187-01 


68A31F 


CR 


160-0188-00 


2616 


DL 


160-0189-00 


2616 


DL 


160-0190-00 


2607 


DL 


160-0191-00 


2716 


CM 


160-0192-00 


2716 


CM 


160-0193-00 


2716 


CM 


160-0194-00 


2716 


CM 


160-0195-00 


IM5610 


CR 


160-0196-00 


2708 


PP 


160-0197-00 


2708 


PP 


160-0198-00 


2708 


PP 


160-0199-00 


2708 


PP 


160-0200-00 


2708 


PP 


160-0201-00 


2616 


DL 


160-0202-00 


2607 


DL 


160-0203-00 


INT2716 


CM 


160-0204-00 


63S141J 


CR 


160-0204-01 


63S141J 


CR 


160-0205-00 


2716 


CM 


160-0206-00 


2716 


CM 


160-0206-01 


2716 


CM 


160-0207-00 


2716 


CM 


160-0208-00 


82S115 


CR 


160-0209-00 


82S115 


DL 


160-0209-01 


82S115 


CR 


160-0210-00 


IM5610 . 


CR 


160-0211-00 


2332 


CM 


160-0212-00 


2332 


CM 


160-0213-00 


2716 


NP 


160-0213-01 


2716 


DL 


160-0213-02 


TMS2716 


CR 


160-0214-00 


2716 


NP 


160-0214-01 


TMS2716 


CR 


160-0215-00 


5203 


CM 


160-0215-01 


5203Q 


CM 


160-0216-00 


5203 


CM 


160-0216-01 


5203Q 


CM 


160-0217-00 


5203 


CM 


160-0217-01 


5203Q 


CM 


160-0218-00 


5203 


CM 


160-0218-01 


5203Q 


CM 


160-0219-00 


5203 


CM 


160-0219-01 


5203Q 


CM 


160-0220-00 


1M5610 


CR 


160-0221-00 


IM5610 


NP 


160-0221-01 


5610 


CR 


160-0222-00 


IM5610 


CR 


160-0223-00 


IM5610 


CR 


160-0224-00 


2716 


CR 


160-0225-00 


2716 


CR 


160-0226-00 


2716 


CR 


160-0227-00 


IM5610 


CR 


160-0228-00 


2716 


CR 


160-0229-00 


2732A-3 


CM 


160-0230-00 


93427 


CR 


160-0231-00 


82S181 


NP 


160-0231-01 


82S181 


CS 


160-0232-00 


82S181 


NP 



COPIES OF THESE PROGRAMS CAN BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS, EXT. 1658 



' 1-61 




















PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 



MFR'S 
PART NO. 



160-0341-00 

160-0341-01 

160-0341-02 

160-0341-03 

160-0341-04 

160-0341-05 

160-0342-00 

160-0342-01 

160-0343-00 

160-0343-01 

160-0344-00 

160-0345-00 

160-0346-00 

160-0347-00 

160-0348-00 

160-0349-00 

160-0350-00 

160-0350-01 

160-0350-02 

160-0351-00 

160-0352-00 

160-0353-00 

160-0353-01 

160-0353-02 

160-0354-00 

160-0354-01 

160-0355-00 

160-0355-01 

160-0356-00 

160-0357-00 

160-0358-00 

160-0359-00 

160-0360-00 

160-0361-00 

160-0362-00 

160-0363-00 

160-0364-00 

160-0365-00 

160-0366-00 

160-0367-00 

160-0367-01 

160-0368-00 

160-0369-00 

160-0370-00 

160-0371-00 

160-0372-00 

160-0373-00 

160-0374-00 

160-0375-00 

160-0376-00 

160-0377-00 

160-0378-00 

160-0379-00 

160-0379-01 

160-0379-02 

160-0379-03 

160-0379-04 

160-0379-05 

160-0380-00 

160-0380-01 

160-0380-02 

160-0380-03 

160-0380-04 

160-0380-05 

160-0381-00 

160-0382-00 

160-0382-01 

160-0383-00 

160-0383-01 

160-0383-02 

160-0384-00 

160-0385-00 

160-0386-00 

160-0386-01 

160-0387-00 

160-0388-00 



5200 

2716 

82S181 

2708 

MK36000 



N825181F 

5200 

5200 

2708 

5610 

MK36000P-4 

MK36000P-4 

MK36000P-4 

MK36000P-4 

6831 



MCM68A308 

2716 

2716 

2716 

2332 



2716 

82S107 

2716 

2716 

B2716 

2708 

! 82S2708 
82S2708 

I 82S2708 
82S2708 
82S2708 



PART NUMBER 



MFR'S 
PART NO. 



PART NUMBER 



MFR'S 
PART NO. 



160-0388-00 

160-0390-00 

160-0391-00 

160-0392-00 

160-0393-00 

160-0394-00 

160-0395-00 

160-0395-01 

160-0395-02 

160-0395-03 

160-0395-04 

160-0396-00 

160-0397-00 

160-0398-00 

160-0399-00 

160-0399-01 

160-0399-02 

160-0400-00 

160-0401-00 

160-0402-00 

160-0403-00 

160-0404-00 

160-0405-00 

160-0406-00 

160-0407-00 

160-0408-00 

160-0409-00 

160-0410-00 

160-0411-00 

160-0412-00 

160-0413-00 

160-0413-01 

160-0413-02 

160-0413-03 

160-0414-00 

160-0414-01 

160-0414-02 

160-0414-03 

160-0415-00 

160-0415-01 

160-0415-02 

160-0416-00 

160-0416-01 

160-0416-02 

160-0417-00 

160-0417-01 

160-0417-02 

160-0418-00 

160-0418-01 

160-0418-02 

160-0419-00 

160-0419-01 

160-0419-02 

160-0420-00 

160-0420-01 

160-0420-02 

160-0421-00 

160-0421-01 

160-0421-02 

160-0422-00 

160-0422-01 

160-0422-02 

160-0423-00 

160-0423-01 

160-0423-02 

160-0424-00 

160-0424-01 

160-0424-02 

160-0425-00 

160-0425-01 

160-0425-02 

160-0426-00 

160-0426-01 

160-0426-02 

160-0427-00 



82S2708 

82S2708 

5610 

5610 

5610 



2708 

1M5200 

82S291 

82S129 

82S2708 

82S2708 

82S2708 

82S2708 

82S2708 

82S2708 

82S100 

MCM68A308 

8048 

5610 

2718 



160-0427-01 
160-0427-02 ! 
160-0428-00 
160-0228-01 
160-0428-02 

160-0429-00 

160-0429-01 

160-0429-02 

160-0430-00 

160-0430-01 

160-0430-02 

160-0431-00 

160-0431-01 

160-0431-02 

160-0432-00 

160-0432-01 

160-0432-02 

160-0433-00 

160-0433-01 

160-0433-02 

160-0434-00 

160-0434-01 

160-0434-02 

160-0435-00 

160-0436-00 

160-0437-00 

160-0438-00 

160-0439-00 

160-0400-00 

160-0441-00 

160-0442-00 

160-0443-00 

160-0444-00 

160-0445-00 

160-0445-01 

160-0446-00 

160-0447-00 

160-0447-01 

160-0447-02 

160-0448-00 

160-0448-01 

160-0449-00 

160-0449-01 

160-0449-02 

160-0449-03 

160-0450-00 

160-0450-01 

160-0450-02 

160-0450-03 

160-0451-00 

160-0451-01 

160-0452-00 

160-0452-01 

160-0453-00 

160-0453-01 

160-0453-02 

160-0454-00 

160-0454-01 

160-0454-102 

160-0455-00 

160-0455-01 

160-0456-00 

160-0456-01 

160-0457-00 

160-0457-01 

160-0457-02 

160-0458-00 

160-0459-00 

160-0459-01 

160-0460-00 

160-0461-00 

160-0462-00 

160-0463-00 

160-0464-00 

160-0465-00 



2716 

5610 

36000P-5 

MK36000P/J-5 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


SS 

ST 


160-0466-00 


2716 


n 


160-0466-01 


2716 




160-0467-00 


2716 




160-0467-01 


2716 


CR 


160-0468-00 


6353-1 


CR 


160-0469-00 


6353-1 


CR 


160-0470-00 


6353-1 


CR 


160-0471-00 


93427 


CR 


160-0471-01 


6353-1 


CR 


160-0472-00 


93427 


CR 


160-0473-00 


93427 


CR 


160-0474-00 


93427 


CR 


160-0475-00 


6353-1 


CR 


160-0476-00 


6353-1 


CR 


160-0477-00 


93427 


CR 


160-0478-00 


6353-1 


CR 


160-0479-00 


6353-1 


CR 


160-0480-00 


6353-1 


CR 


160-0480-01 


6353-lJ 


CR 


160-0481-00 


6353-1 


CR 


160-0482-00 


6353-1 


CR 


160-0483-00 


6353-1 


CR 


160-0484-00 


93427 


CR 


160-0485-00 


93427 


CR 


160-0486-00 


93427 


CR 


160-0487-00 


2716 


CR 


160-0487-01 


2716 


CR 


160-0488-00 


2716 


CR 


160-0488-01 


2716 


CR 


160-0489-00 


2716 


CR 


160-0489-01 


2716 


CR 


160-0490-00 


2716 


PP 


160-0491-00 


2716 


DL 


160-0492-00 


2716 


DL 


160-0493-00 


82S115 


CR 


160-0494-00 


2708 


CM 


160-0495-00 


2716 


CM 


160-0496-00 


2708 


CM 


160-0497-00 


2708 


CM 


160-0498-00 


6353-1 1 


DL 


160-0499-00 


6353-1 


DL 


160-0500-00 


6353-1 


CR 


160-0501-00 


6353-1 


CR 


160-0502-00 


6353-1 


CR 


160-0503-00 


6353-1 


CR 


160-0504-00 


6353-1 


CR 


160-0505-00 


6353-1 


CR 


160-0506-00 


6353-1 


CR 


160-0407-00 


6353-1 


CR 


160-0508-00 


6353-1 


CR 


160-0509-00 


6353-1 


CR 


160-0510-00 


6353-1 


CR 


160-0511-00 


6353-1 


CR 


160-0512-00 


6353-1 


CR 


160-0513-00 


6353-1 


CR 


160-0514-00 


6353-1 


CR 


160-0515-00 


6353-1 


CR 


160-0516-00 


6353-1 


CR 


160-0517-00 


6353-1 


CR 


160-0518-00 


6353-1 


CR 


160-0519-00 


6353-1 


CR 


160-0520-00 


6353-1 


CR 


160-0521-00 


6353-1 


CR 


160-0522-00 


6353-1 


CR 


160-0523-00 


6353-1 


CR 


160-0524-00 


6353-1 


CR 


160-0525-00 


6353-1 


CR 


160-0526-00 


6353-1 


CR 


160-0527-00 


6353-1 


CR 


160-0528-00 


6353-1 


CR 


160-0529-00 


6353-1 


CR 


160-0530-00 


6353-1 


CR 


160-0531-00 


6353-1 


CR 


160-0532-00 


6353-1 


CR 


160-0533-00 


6353-1 


CR 


160-0534-00 


6353-1 


CR 


160-0535-00 


6353-1 


CR 


160-0536-00 


6353-1 


CR 


160-0537-00 


6353-1 


CR 


160-0538-00 


6353-1 


CR 



^62 



COPIES OF THESE PROGRAMS CAN BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS. EXT. 1658. 



















PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


il 


160-0743-00 


S68318 




160-0744-00 


S6831B 




160-0744-01 


2716 




160-0745-00 


S6831B 




160-0745-01 


2716 




160-0746-00 


S6831B 


DL 


160-0746-01 


2716 


NP 


160-0746-02 


2716 


CR 


160-0747-00 


S6831B 


DL 


160-0747-01 


2716 


CR 


160-0748-00 


S6831B 


CR 


160-0749-00 


AMI6831B 


CR 


160-0750-00 


AMI6831BEC 


CR 


160-0751-00 


N82S115N 


CR 


160-0752-00 


2716 


CR 


160-0753-00 


2716 


CR 


160-0754-00 


2716 


CR 


160-0755-00 


N82S115N 


CR 


160-0756-00 


N82S115N 


CR 


160-0757-00 


2708 


CR 


160-0758-00 


N82S115N 


CR 


160-0759-00 


MK36000P/J-5 


NP 


160-0759-01 


MK36000P/J-5 


CR 


160-0760-00 


INT2716 


OT 


160-0761-00 


INT2716 


OT 


160-0762-00 


S6831B 


NP 


160-0762-01 


2716 


CR 


160-0763-00 


INT2716 


OT 


160-0764-00 


INT2716 


OT 


160-0765-00 


INT2716 


OT 


160-0766-00 


MK36000P-4 


DL 


160-0767-00 


MK36000P-5 


DL 


160-0768-01 


NEC2316EC-757 


SC 


160-0771-00 


INTB2716 


SC 


160-0771-01 


2716 


CR 


160-0772-00 


INTB2716 


PP 


160-0772-01 


2716 


CR 


160-0773-00 


INTB2716 


PP 


160-0773-01 


2716 


CR 


160-0774-00 


INTB2716 


PP 


160-0774-01 


2716 


CR 


160-0775-00 


rNTB2716 


PP 


160-0775-01 


2716 


CR 


160-0776-00 


INTB2716 


PP 


160-0776-01 


2716 


CR 


160-0777-00 


INTB2716 


PP 


160-0777-01 


2716 


CR 


160-0778-00 


INTB2716 


PP 


160-0778-01 


2716 


CR 


160-0779-00 


INTB2716 


PP 


160-0779-01 


2716 


CR 


160-0780-00 


INTB2716 


PP 


160-0780-01 


2716 


CR 


160-0781-00 


INTB2716 


CR 


160-0782-00 


INTB2716 


CR 


160-0783-00 


INTB2716 


PP 


160-0783-01 


2716 


CR 


160-0784-00 


INTB2716 


CR 


160-0785-00 


INTB2716 


PP 


160-0785-01 


2716 


CR 


160-0786-00 


IM5610CDE 


CR 


160-0787-00 


INTB2716 


PP 


160-0787-01 


2716 


CR 


160-0788-00 


INTB2716 


PP 


160-0788-01 


2716 


CR 


160-0789-00 


INTB2716 


CR 


160-0790-00 


INTB2716 


CR 


160-0791-00 


INTB2716 


PP 


160-0792-00 


INTB2716 


PP 


160-0793-00 


IM5610 


DL 


160-0794-00 


IM5610 


PP 


160-0795-00 


IN5610 


PP 


160-0796-00 


6500/1 


CR 


160-0798-00 


2705 


CM 


160-0799-00 


2708 


CM 



PART NUMBER 


HFR'S 
PART NO. 


m 


160-0678-00 




CR 


160-0679-00 




CR 


160-0680-00 




CR 


160-0681-00 




CR 


160-0682-00 




DL 


160-0683-00 




DL 


160-0684-00 




DL 


160-0685-00 




DL 


160-0686-00 




DL 


160-0687-00 




DL 


160-0688-00 




DL 


160-0689-00 




DL 


160-0690-00 




DL 


160-0691-00 




DL 


160-0692-00 




DL 


160-0693-00 




DL 


160-0694-00 




DL 


160-0695-00 




DL 


160-0696-00 




DL 


160-0697-00 




DL 


160-0698-00 




DL 


160-0699-00 




DL 


160-0700-00 




DL 


160-0701-00 




DL 


160-0702-00 




CR 


160-0703-00 




CR 


160-0704-00 




CR 


160-0705-00 




CR 


160-0706-00 




CM 


160-0706-01 


TMS2716 


CM 


160-0707-00 


2716 


CM 


160-0707-01 


TMS2716 


CM 


160-0708-00 


2716 


CM 


160-0708-01 


TMS2716 


CM 


160-0709-00 


TMS2716 


CM 


160-0709-01 


TM2716 


CM 


160-0710-00 


82S2708 


CM 


160-0711-00 


82S2708 


CM 


160-0712-00 


82S2708 


CM 


160-0713-00 


82S2708 


CM 


160-0714-00 ' 


2708 


CM 


160-0715-00 


2708 


CM 


160-0716-00 


2708 


CM 


160-0717-00 


2708 


CM 


160-0718-00 


2632 . 


OT 


160-0719-00 


2632 


OT 


160-0720-00 


2716 


PP 


160-0721-00 


74S472 


DL 


160-0722-00 


2761 


CR 


160-0723-00 


2761 


CM 


160-0724-00 


2708 


CR 


160-0725-00 


IM5200 


CM 


160-0725-01 


5200 


CM 


160-0726-00 


82S181 


CM 


160-0726-01 


82S2708 


CM 


160-0727-00 


5610 


CR 


160-0728-00 


INT2716 


NP 


160-0728-01 


2716 


CR 


160-0729-00 


2708 


CS 


160-0730^)0 


MM5241 


OB 


160-0731-00 


2732 


DL 


160-0731-01 


2732 


CR 


160-0732-00 


2716 


NP 


160-0733-01 


2716 


CR 


160-0734-02 


82716 


MP 


160-0734-00 


6349-10 


CR 


160-0735-00 


6349-10 


NP 


160-0735-01 


6349-10 


CR 


160-0736-00 


6349-10 


CR 


160-0737-00 


6349-10 


NP 


160-0737-01 


6349-10 


CR 


160-0738-00 


6349-10 


CR 


160-0739-00 


82S115N 


DL 


160-0740-00 


2708 


CM 


160-0741-00 


2708 


CM 


160-0742-00 


2708 


CM 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§fi 

ST 


160-0604-00 


2732A 


CR 


160-0605-00 


2716 


PP 


160-0606-00 


2716 


PP 


160-0607-00 


2716 


PP 


160-0608-00 


2716 


PP 


160-0609-00 


2716 


PP 


160-0610-00 


2716 


PP 


160-0611-00 


2716 


PP 


160-0612-00 


6353-1 


DL 


160-0613-00 


6353-1 


DL 


160-0614-00 


6353-1 


DL 


160-0615-00 


6353-1 


CR 


160-0616-00 


6353-1 


CR 


160-0617-00 


6353-1 


CR 


160-0618-00 


6353-1 


CR 


160-0619-00 


6353-1 


CR 


160-0620-00 


6353-1 


CR 


160-0621-00 


6353-1 


CR 


160-0622-00 


6353-1 


CR 


160-0623-00 


6353-1 


CR 


160-0624-00 


6353-1 


CR 


160-0625-00 


6353-1 


CR 


160-0626-00 


6353-1 


CR 


160-0627-00 


6353-1 


CR 


160-0628-00 


6353-1 


CR 


160-0629-00 


6353-1 


CR 


160-0630-00 


6353-1 


CR 


160-0631-00 


6353-1 


CR 


160-0632-00 


6353-1 


CR 


160-0633-00 


6353-1 


CR 


160-0634-00 


6353-1 


CR 


160-0635-00 


6353-1 


CR 


160-0636-00 


6353-1 


CR 


160-0637-00 


6353-1 


CR 


160-0638-00 


6353-1 


CR 


160-0639-00 


6353-1 


CR 


160-0640-00 


6353-1 


CR 


160-0641-00 


6353-1 ! 


CR 


160-0642-00 


6353-1 ! 


CR 


160-0643-00 


6353-1 


CR 


160-0644-00 


6353-1 1 


CR 


160-0645-00 


6353-1 


CR 


160-0646-00 


6353-1 


CR 


160-0647-00 


6353-1 


CR 


160-0648-00 


6353-1 


CR 


160-0649-00 


6353-1 


CR 


160-0650-00 


6353-1 


PP 


160-0651-00 


6353-1 


PP 


160-0652-00 


6353-1 


PP 


160-0653-00 


6353-1 


PP 


160-0654-00 


6353-1 


PP 


160-0655-00 


6353-1 


CR 


160-0656-00 


6353-1 


CR 


160-0657-00 


6353-1 


CR 


160-0657-02 


10144 


CR 


160-0658-00 


6353-1 


CR 


160-0659-00 


6353-1 


CR 


160-0660-00 




CR 


160-0661-00 




CR 


160-0662-00 




CR 


160-0663-00 




CR 


160-0664-00 




CR 


160-0665-00 




CR 


160-0666-00 




CR 


160-0667-00 




CR 


160-9668-00 




CR 


160-0669-00 




CR 


160-0670-00 




CR 


160-0671-00 




CR 


160-0672-00 




CR 


160-0673-00 




CR 


160-0674-00 




CR 


160-0675-00 




CR 


160-0676-00 




CR 


160-0677-00 


hHI 


CR 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART. NO. 


S§ 

ST 


160-0539-00 


6353-1 


CR 


160-0540-00 


6353-1 


PP 


160-0541-00 


6353-1 


PP 


160-0542-00 


6353-1 


DL 


160-0543-00 


2716 


NP 


160-0543-01 


2732 


PP 


160-0543-02 


2732 


CR 


160-0544-00 


2716 


NP 


160-0544-01 


2732 


PP 


160-0544-02 


2732 


CR 


160-0545-00 


2716 


NP 


160-0545-01 


2732 


PP 


160-0545-02 


2732 


PP 


160-0546-00 


2716 


NP 


160-0546-01 


2732 


PP 


160-0546-02 


2732 


PP 


160-0547-00 


2716 


CR 


160-0548-00 


2716 


CR 


160-0549-00 


2716 


CR 


160-0550-00 


2716 


CR 


160-0551-00 


2716 


CR 


160-0552-00 


2716 


CR 


160-0553-00 


2716 


CR 


160-0554-00 


2716 


CR 


160-0555-00 


2716 


CR 


160-0556-00 


2716 


CR 


160-0557-00 


2716 


CR 


160-0558-00 


2716 


CR 


160-0559-00 


2716 


CR 


160-0560-00 


2716 


CR 


160-0561-00 


2716 


CR 


160-0562-00 


2716 


CR 


160-0563-00 


2716 


CR 


160-0564-00 


2716 


CR 


160-0565-00 


2716 


CR 


160-0566-00 


2716 


CR 


160-0567-00 1 


2716 


CR 


160-0568-00 ! 


2716 


CR 


160-0569-00 


2716 


CR 


160-0570-00 


2716 


CR 


160-0571-00 


2716 


CR 


160-0572-00 


2716 


CR 


160-0573-00 


2716 


CR 


160-0574-00 


2716 


CR 


160-0575-00 


2716 1 


CR 


160-0576-00 


2716 


CR 


160-0577-00 


2716 


CR 


160-0578-00 


2716 


CR 


160-0579-00 


2716 


CR 


160-0580-00 


2716 


CR 


160-0580-01 


2732 


PP 


160-0580-02 


825107 


PP 


160-0581-00 


2732A-3 


CR 


160-0582-00 


2732A-3 


CR 


160-0583-00 


2732A-3 


CR 


160-0584-00 


2732A-3 


CR 


160-0585-00 


2732A-3 


CR 


160-0586-00 


2732A-3 


CR 


160-0587-00 


2732A-3 


CR 


160-0588-00 


2732A-3 


CR 


160-0589-00 


2732A-3 


CR 


160-0590-00 


2732A-3 


CR 


160-0591-00 


2732A-3 


CR 


160-0592-00 


2732A-3 


CR 


160-0593-00 


2732A-3 


CR 


160-0594-00 


2732A-3 


CR 


160-0595-00 


2732A-3 


CR 


160-0596-00 


2732A-3 


CR 


160-0597-00 


2732A-3 


CR 


160-0598-00 


2732A-3 


CR 


160-0599-00 


2732A-3 


CR 


160-0600-00 


2732A-3 


CR 


160-0601-00 


2732A 


CR 


160-0602-00 


2732A 


CR 


160-0603-00 


2732A 


CR 



COPIES OF THESE PROGRAMS CAN BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS, EXT. 1658. 
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PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


SS 

ST 


160-0909-00 


MK36000P-5 


CR 


160-0910-00 


MK36000P-5 


CR 


160-0911-00 


MK36000P-5 


CR 


160-0912-00 


2716 


CM 


160-0913-00 


2716 


CM 


160-0914-00 


2716 


NP 


160-0914-01 


2732 


PP 


160-0914-02 


2732 


CR 


160-0915-00 


2716 


NP 


160-0915-01 


2732 


PP 


160-0915-02 


2732 


CR 


160-0916-00 


2716 


CR 


160-0917-00 


2716 


CR 


160-0918-00 


2716 


OT 


160-0919-00 


2716 


OT 


160-0920-00 


2716 


OT 


160-0921-00 


2716 


OT 


160-0922-00 


2716 


CR 


160-0923-00 


2716 


PP 


160-0924-00 


2716 


PP 


160-0925-00 


2716 


DL 


160-0926-00 


2716 


CR 


160-0927-00 


2716 


CR 


160-0928-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0928-01 


MCM68764C/L 


CR 


160-0930-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0930-01 


MCM68764C/L 


CR 


160-0931-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0931-01 


MCM68764C/L 


CR 


160-0932-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0933-00 


2716 


CR 


160-0934-00 


MCM68B364 


CR 


160-0935-00 


MCM68B364 


CR 


160-0936-00 


MCM68B364 


CR 


160-0937-00 




CR 


160-0938-00 




CR 


160-0939-00 


82S2708 


CM 


160-0939-01 


82S2708 


CM 


160-0940-00 


82S2708 


CM 


160-0941-00 


82S2708 


CM 


160-0941-01 i 


82S2708 


CM 


160-0942-00 ^ 


5200 


CM 


160-0943-00 


5200 


CM 


160-0943-01 


5200 


CM 


160-0944-00 


5200 * 


CM 


160-0944-01 


5200 


CM 


160-0945-00 


5200 


CM 


160-0946-00 


5200 


CM 


160-0947-00 


2716 


NP 


160-0947-01 


2716 


NP 


160-0947-02 


2716 


CR 


160-0948-00 


2716 


NP 


160-0948-01 


2716 


CR 


160-0949-00 


2716 


NP 


160-0949-01 


2716 


CR 


160-0950-00 


2716 


NP 


160-0950-01 


2716 


NP 


160-0950-02 


2716 


CR 


160-0951-00 


2716 


NP 


160-0951 -of 


2716 


CR 


160-0952-00 


2716 


NP 


160-0952-01 


2716 


CR 


160-0953-00 


2716 


NP 


160-0953-01 


2716 


NP 


160-0953-02 


2716 


CR 


160-0954-00 


5200 


DL 


160-0955-00 


2716 


DL 


160-0956-00 


2716 


DL 


160-0956-01 


2732A-3 


CR 


160-0956-02 


D2732A-3 


PP 


160-0957-00 


2716 


DL 


160-0957-01 


2732A-3 


CR 


160-0957-02 


D2732A-3 


PP 


160-0958-00 


2716 


DL 


160-0958-01 


2732A-3 


CR 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§§ 

ST 


160-0958-02 


D2732A-3 


PP 


160-0959-00 


2716 


DL 


160-0959-01 


2732A-3 


CR 


160-0959-02 


D2732A-3 


PP 


160-0960-00 


2716 


DL 


160-0960-01 


2732A-3 


CR 


160-0960-02 


D2732A-3 


PP 


160-0961-00 


2732A-3 


CR 


160-0961-02 


D2732A-3 


PP 


160-0962-00 


2716 


DL 


160-0962-01 


2732A-3 


CR 


160-0962-02 


D2732A-3 


PP 


160-0963-00 


2716 


DL 


160-0963-01 


2732A-3 


CR 


160-0963-02 


D2732A-3 


PP 


160-0964-00 


2716 


DL 


160-0965-00 


74S288 


PP 


160-0966-00 


2716 


NP 


160-0966-01 


2716 


NP 


160-0966-02 


2716 


NP 


160-0966-03 


2716834R01 


CR 


160-0967-00 


2716834R01 


NP 


160-0967-01 


2716834R01 


DL 


160-0967-02 


2716834R01 


NP 


160-0967-03 


2716834R01 


CR 


160-0968-00 


2716834R01 


CR 


160-0969-00 


2716 


NP 


160-0969-01 


2716 


CR 


160-0970-00 


2332 


DL 


160-0970-01 


2732A-3 


CR 


160-0970-02 


2732A-3 


DL 


160-0970-03 


D2732A-3 


PP 


160-0971-00 


2332 


DL 


160-0971-01 


2732A-3 


CR 


160-0971-02 


2732A-3 


DL 


160-0971-03 


D2732A-3 


DL 


160-0972-00 


2332 


DL 


160-0972-01 


2732A-3 


CR 


160-0972-02 


D2732A-3 | 


MP 


160-0972-03 


D2732A-3 | 


PP 


160-0973-00 


2332 ! 


DL 


160-0973-01 


2732A-3 


CR 


160-0973-02 


D2732A-3 


MP 


160-0973-03 


D2732A-3 


PP 


160-0974-00 


D2732A-3 


DL 


160-0974-01 


D2732A-3 


CR 


160-0974-02 


D2732A-3 


PP 


160-0975-00 


2332 


DL 


160-0975-01 


2732A-3 


CR 


160-0975-02 


D2732A-3 


PP 


160-0976-00 


2332 


DL 


160-0976-01 


2732A-3 


CR 


160-0976-02 


D2732A-3 


PP 


160-0977-00 


2332 


DL 


160-0977-01 


2732A-3 


CR 


160-0977-02 


D2732A-3 


PP 


160-0978-00 


2332 


DL 


160-0978-01 


2732A-3 


CR 


160-0978-02 


D2732A-3 


PP 


160-0979-00 


2332 


DL 


160-0979-01 


2732A-3 


CR 


160-0979-02 


D2732A-3 


PP 


160-0980-00 


2332 


DL 


160-0980-01 ! 


2732A-3 


CR 


160-0980-02 


D2732A-3 


PP 


160-0981-00 


2332 


DL 


160-0981-01 


2732A-3 


CR 


160-0981-02 


D2732A-3 


PP 


160-0982-00 


2332 


DL 


160-0982-01 


2732A-3 


CR 


160-0982-02 


D2732A-3 


PP 


160-0983-00 


2332 


DL 


160-0983-01 


2732A-3 


CR 


160-0983-02 


D2732A-3 


PP 


160-0984-00 


2332 


DL 


160-0984-01 


2732A-3 


CR 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§§ 

ST 


160-0854-00 


B2716 


CR 


160-0854-01 


6831 


PP 


160-0855-00 


18S42 


CR 


160-0856-00 


93427 


CR 


160-0857-00 


2716 


NP 


160-0857-01 


B2716 


CR 


160-0858-00 


2716 


CR 


160-0859-00 


2716 


CR 


160-0860-00 


52S046 


DL 


160-0861-00 


5200 


DL 


160-0862-00 


82S2708 


CM 


160-0863-00 


82S181 


CM 


160-0864-00 


2732 


CR 


160-0865-00 


2732 


CM 


160-0866-00 


82S181 


CM 


160-0866-01 


82S181 


CM 


160-0867-00 


B2716 


CM 


160-0867-01 


2716 


CM 


160-0868-00 


B2716 


CM 


160-0868-01 


2716 


CM 


160-0869-00 


82S181 


CM 


160-0870-00 


B2716 


CR 


160-0871-00 


2716 


CM 


160-0872-00 


2716 


CM 


160-0873-00 


2716 


CM 


160-0874-00 


2716 


CM 


160-0875-00 


2716 


CM 


160-0876-00 


INT2716 


CR 


160-0877-00 


INT2716 


CR 


160-0878-00 


INT2716 


CR 


160-0879-00 


INT2716 


CR 


160-0880-00 


INT2716 


CR 


160-0881-00 


INT2716 


CR 


160-0882-00 


INT2716 


CR 


160-0883-00 


INT2716 


CR 


160-0884-00 


74S472 


CR 


160-0885-00 


5610 


CR 


160-0886-00 


2716 


NP 


160-0886-01 


2716 


CR 


160-0886-02 

i 


2716 


NP 


160-0886-03 


2715 


NP 


160-0886-04 


2716 


CR 


160-0886-05 


2716 


CR 


160-0887-01 


2716 


DL 


160-0887-02 


2716 


PP 


160-0888-01 


2716 


NP 


160-0888-02 


2716 


PP 


160-0889-00 


5200 


CM 


160-0889-01 


5200 


CM 


160-0890-00 


INT2716 


DL 


160-0890-01 


INT2716 


CR 


160-0890-02 


2716 


CR 


160-0891-00 


INT2716 


DL 


160-0891-01 


INT2716 


CR 


160-0892-00 


IM5610 


CR 


160-0893-00 


IM5610 


CR 


160-0894-00 


2732 


DL 


160-0894-01 


2732 


PP 


160-0895-00 


2732 


DL 


160-0896-00 


74S472 


CR 


160-0897-00 


760A9 


CR 


160-0898-00 


758A9 


CR 


160-0899-00 


756A9 


CR 


160-0900-00 


M9312 


CR 


160-0901-00 


5200 


CM 


160-0902-00 


82S181 


CM 


160-0903-00 


2716 


CM 


160-0903-01 


2716 


CM 


160-0904-00 


82S181 


CM 


160-0904-01 


82S2708/82S181 


CM 


160-0905-00 


5200 


CM 


160-0905-01 


5200 


CM 


160-0906-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0907-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0908-00 


MK36000P-5 


CR 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


SS 

ST 


160-0800-00 


2708 


CM 


160-0801-00 


2732 


NP 


160-0801-01 


2732 


CR 


160-0801-02 


2332 


DL 


160-0802-00 


2332 


NP 


160-0802-01 


2732 




160-0803-00 


MD36000P-5 




160-0804-00 


MK36000P-5 




160-0805-00 


MK36000P-5 




160-0806-00 


MK36000P-5 


DL 


160-0807-00 


82S181 


CS 


160-0808-00 


2332 


DL 


160-0809-00 


2716 


OT 


160-0810-00 


2716 


OT 


160-0811-00 


2716 


CR 


160-0812-00 


2716 


CR 


160-0813-00 


2716 


CR 


160-0814-00 


2716 


PP 


160-0815-00 


2716 


CR 


160-0816-00 


2716 


CM 


160-0816-01 


2716 


CM 


160-0817-00 


2716 


CM 


160-0817-01 


2716 


CM 


160-0818-00 


36000P/J/N-5 


CR 


160-0819-00 


36000P/J/N-5 


CR 


160-0820-00 


52S046 


CM 


160-0820-01 


5200 


CM 


160-0821-00 


82S181 


CM 


160-0821-01 


82S181 


CM 


160-0822-00 


72S288 


CR 


160-0823-00 


82SL181 


NP 


160-0823-01 


82LS181 


CR 


160-0824-00 


3624-4 


DL 


160-0825-00 


MK36000P-5 


DL 


160-0826-00 


36000N-5 


CR 


160-0827-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0828-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0829-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0829-01 


MCM6874C/L 


CR 


160-0830-00 


MK36000N-5 


CR 


160-0831-00 


MK36000N-5 


PP 


160-0832-00 


MK36000N-5 i 


CR 


160-0833-00 


IM5610 


CR 


160-0834-00 


74S288 


CR 


160-0835-00 


B2716 


CR 


160-0836-00 i 


2732 


NP 


160-0836-01 


2716 


PP 


160-0836-02 


2732 


DL 


160-0836-03 


2732 


NP 


160-0836-04 


2732 


NP 


160-0836-05 


2732834 


CR 


160-0837-00 


MCM68A332 


CR 


160-0838-00 


MK36000P-5 


CR 


160-0839-00 


MK36000P-5 


CR 


160-0840-00 i 


82S2708 


CM 


160-0841-00 I 


82S181 


CM 


160-0842-00 


5200 


CM 


160-0843-00 I 


8041A 


CR 


160-0844-00 I 


2716 


CM 


160-0844-01 


2716 


CM 


160-0845-00 


2716 


CM 


160-0845-01 


2716 


CM 


160-0846-00 


82S161 


CM 


160-0846-01 


82S161 


CM 


160-0847-00 


82S181 


CM 


160-0847-01 


82S181 


CM 


160-0848-00 


5200 


CM 


160-0848-01 


5200 


CM 


160-0849-00 


5200 


CM 


160-0849-01 


5200 


CM 


160-0850-00 


MM52132J 


CR 


160-0851-00 


6349-1 


CR 


160-0852-00 


82S115 


CR 


160-0853-00 


B2716 


CR 


160-0853-01 


6831 


PP 



COPIES OF THESE PROGRAMS CAN BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS, EXT. 1658. 





















PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO, 


SS 

ST 


160-1108-01 


02732/834RDA 


NP 


160-1108-02 


02732 


CR 


160-1109-00 


2732 


NP 


160-1109-01 


D2732/834RDA 


CR 


160-1110-00 


2732 


NP 


• 160-1110-01 


D2732/834RDA 


CR 


160-1111-00 


2732 


CR 


160-1112-00 


AM27S29 


CR 


160-1113-00 


AM27S29 


CR 


160-1114-00 


AM27S29 


CR 


160-1115-00 


AM27S29 


CR 


160-1116-00 


IM5610CDE 


CR 


160-1117-00 


MCH68764C/L 


CR 


160-1118-00 


93427 


CR 


160-1119-00 


2716 


CM 


160-1120-00 


6353-lJ 


CR 


160-1121-00 


6353-lJ 


CR 


160-1122-00 


6353-lJ 


CR 


160-1123-00 


6353-10 


CR 


160-1124-00 


6353-10 


CR 


160-1125-00 


6353-10 


CR 


160-1126-00 


2732A-3 


NP 


160-1126-01 


D2732A-3 


CS 


160-1127-00 


2732A-3 


NP 


160-1127-01 


02732A-3 


CS 


160-1128-00 


2732A-3 


CS 


160-1129-00 


2732A-3 


CS 


160-1130-00 


2732A-3 


CS 


160-1131-00 


2732A-3 


CS 


160-1132-00 


2732A-3 


CS 


160-1133-00 


2732A-3 


CS 


160-1134-00 


2732A-3 


NP 


160-1134-01 


D2732A-3 


CS 


160-1135-00 


2732A-3 


DL 


160-1135-01 


D2732A-3 


CS 


160-1135-20 


2732A 


DL 


160-1136-00 


2732A-3 


NP 


160-1136-01 


D2732A-3 


CS 


160-1137-00 


2732A-3 


NP 


160-1137-01 


D2732A-3 


CS 


160-1138-00 


2732A-3 


NP 


160-1138-01 


D2732A-3 


CS 


160-1139-00 


2732A-3 


NP 


160-1139-01 


D2732A-3 


CS 


160-1140-00 


2732A-3 


NP 


160-1140-01 


D2732A-3 


CS 


160-1141-00 


2732A-3 


NP 


160-1141-01 


D2732A-3 


CS 


160-1142-00 1 


2732A-3 


CS 


160-1143-00 1 


2732A-3 


CS 


160-1144-00 


2732A-3 


CS 


160-1145-00 


2732A-3 


CS 


160-1146-00 


2732A-3 


CS 


160-1147-00 


2732A-3 


CS 


160-1148-00 


2732A-3 


CS 


160-1149-00 


2732A-3 


CS 


160-1150-00 


2732A-3 


CS 


160-1151-00 


2732A-3 


CS 


160-1152-00 


2732A-3 


NP 


160-1152-01 


D2732A-3 


CS 


160-1153-00 


2732A-3 


NP 


160-1153-01 


D2732A-3 


CS 


160-1154-00 


2732A-3 


NP 


160-1154-01 


D2732A-3 


CS 


160-1155-00 


2732A-3 


NP 


160-1155-01 


D2732A-3 


CS 


160-1156-00 


2732A-3 


CS 


160-1157-00 


2732A-3 


CS 


160-1158-00 


2732 


CR 


160-1159-00 


2732/834R06 


CR 


160-1160-00 


2732 


CR 


160-1161-00 


2732 


DL 


160-1162-00 


D2764-3 


PP 


160-1163-00 


02764-3 


PP 


160-1164-00 


02764-3 

1 


PP 






PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


ST 


160-1058-00 


SYC2332 


DL 


160-1059-00 


93427 


CR 


160-1060-00 


93427 


CR 


160-1061-00 


93427 


CR 


160-1062-00 


93427 


CR 


160-1063-00 


93427 


CR 


160-1064-00 


93427 


CR 


160-1065-00 


93427 


CR 


160-1066-00 


74S287/82S129 


CR 


160-1067-00 


2716 


CM 


160-1068-00 


2716 


CM 


160-1069-00 


8755A 


SC 


160-1069-01 


8755A 


SC 


160-1070-00 


8755A 


SC 


160-1070-01 


8755A 


SC 


160-1071-00 


8755A 


SC 


160-1071-01 


8755A 


SC 


160-1072-00 


8755A 


SC 


160-1072-01 


8755A 


SC 


160-1073-00 


TPB18SA030 


DL 


160-1073-01 


2716 


DL 


160-1073-02 


02716-1 


CR 


160-1074-00 


TPB18SA030 


DL 


160-1074-01 


2716 


DL 


160-1074-02 


02716-1 


CR 


160-1075-00 


IH5610 


CR 


160-1076-00 


SYP2333 


PP 


160-1076-01 


2732 


CR 


160-1076-02 


2732A-3 


PP 


160-1077-00 


MK36000N-5 


CR 


160-1078-00 


MK36000P/J-4 


NP 


160-1078-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1079-00 


2716 


DL 


160-1079-01 


2716 


CR 


160-1080-00 


2716 


CM 


160-1081-00 


2732 


NP 


160-1081-01 


2732 


CR 


160-1082-00 


2732 


NP 


160-1082-01 


2732 


CR 


160-1083-00 


2732 


NP 


160-1083-01 


2732 


CR 


160-1084-00 


93427DC 


DL 


160-1085-00 


2716 


CM 


160-1086-00 


2732 * 


DL 


160-1086-01 


2732 


NP 


160-1086-02 


02732 


CR 


160-1087-00 


2716 


CR 


160-1088-00 


2708 


CM 


160-1089-00 


5200 ! 


OT 


160-1090-00 


MK36000/J-5 


DL 


160-1091-00 


2732 i 


CR 


160-1091-01 ! 


2732A-3 


PP 


160-1092-00 


2732 1 


CR 


160-1092-01 


2732A-3 


PP 


160-1093-00 


2716 


CR 


160-1093-01 


2716 


DL 


160-1093-02 


2716 


MP 


160-1094-00 1 


2716 


CR 


160-1094-01^ i 


2716 


DL 


160-1094-02 


2716 


MP 


160-1095-00 


2732 


CR 


160-1096-00 


2716 


CM 


160-1097-00 


TMS2716 


CM 


160-1098-00 


TMS2716 


CM 


160-1099-00 


TMS2716 


CM 


160-1100-00 


TMS2716 


CM 


160-1101-00 


2716 ; 


CR 


160-1102-00 


2716 


CR 


160-1103-00 


2716 


CR 


160-1104-00 


2716 


CR 


160-1105-00 


U0P2364D/ 

SYC2364 


DL 


160-1106-00 


2732 


NP 


160-1107-00 


63S141J 


PP 


160-1108-00 


SYC2332/ 


NP 




MCM68A332 





PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO, 


§S 

ST 


160-1010-01 


2732A-3 


CR 


160-1010-02 


02732A-3 


PP 


160-1011-00 


2332 


DL 


160-1011-01 


2732A-3 


CR 


160-1011-02 


D2732A-3 


PP 


160-1012-00 


2332 


DL 


160-1012-01 


2732A-3 


NP 


160-1012-02 


D2732A-3 


CR 


160-1012-03 


D2732A-3 


PP 


160-1013-00 


2332 


DL 


160-1013-01 


2732A-3 


NP 


160-1013-03 


D2732A-3 


PP 


160-1014-00 


2332 


DL 


160-1015-00 


2332 


DL 


160-1016-00 


2332 


DL 


160-1017-00 


2332 


DL 


160-1018-00 


2332 


DL 


160-1019-00 


2332 


DL 


160-1020-00 


2332 


DL 


160-1021-00 


2332 


DL 


160-1023-00 


INT2732 


DL 


160-1023-01 


2732 


NP 


160-1023-02 


D2732 


CR 


160-1024-00 


2732 


NP 


160-1025-00 


2732 


NP 


160-1025-01 


2732 


NP 


160-1025-02 


2732/834R03 


CR 


160-1026-00 


2716 


DL 


160-1026-01 


2716 


CR 


160-1027-00 


INT2716 


NP 


160-1027-01 


2716 


NP 


160-1027-02 


2732 


NP 


160-1027-03 


2732 


NP 


160-1028-00 


INT2732/834R0: 


NP 


160-1028-01 


D2732 


CR 


160-1029-00 


INT2732 


DL 


160-1030-00 


INT2716 


NP 


160-1030-01 


D2732 


NP 


160-1030-02 i 


2732/834R03/A 


NP 


160-1030-03 i 


D2732 


CR 


160-1031-00 : 


INT2716 


NP 


160-1031-01 


2716 


NP 


160-1031-02 


INT2716/834R02 


PP 


160-1031-03 


2732 


CR 


160-1032-00 


INT2716 


NP 


160-1033-00 


INT2732/834R0^ 


CR 


160-1034-00 


82S2708 ' 


DL 


160-1035-00 


TBP18S42 


CR 


160-1036-00 


27LS18 


CR 


160-1037-00 


2332 


PP 


160-1038-00 


2332 


PP 


160-1039-00 


MK36000N-5 


CR 


160-1040-00 


74S472 


CR 


160-1041-00 


74S472 


CR 


160-1042-00 


74S472 


CR 


160-1043-00 


74S288J 


CR 


160-1044-00 


2716 


OT 


160-1045-00 


2716 


OT 


160-1046-00. 




CR 


160-1047-00 




CR 


160-1048-00 


82S2708 


CM 


160-1049-00 


82S2708 


CM 


160-1050-00 


MB8532 


SC 


160-1050-01 


MB8532 


SC 


160-1051-00 


MB8532 


sc 


160-1051-01 


MB8532 


sc 


160-1052-00 


MB8532 


sc 


160-1052-01 


MB8532 


sc 


160-1053-00 


MB8532 


sc 


160-1053-01 


MB8532 


sc 


160-1054-00 


MB8532 


sc 


160-1054-01 


MB8532 


sc 


160-1055-00 


MB8532 


sc 


160-1055-01 


MB8532 


sc 


160-1056-00 


2716 


CM 


160-1057-00 


2716 


CS 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


II 

ST 


160-0984-02 


D2732A-3 


PP 


160-0985-00 


2332 


DL 


160-0985-01 


2732A-3 


CR 


160-0985-02 


D2732A-3 


PP 


160-0986-00 


2332 


DL 


160-0986-01 


2732A-3 


CR 


160-0986-02 


D2732A-3 


PP 


160-0987-00 


2332 


DL 


160-0987-01 


2732A-3 


CR 


160-0987-02 


D2732A-3 


PP 


160-0988-00 


2332 


DL 


160-0988-01 


2732A-3 


CR 


160-0988-02 


02732A-3 


PP 


160-0989-00 


2332 


DL 


160-0989-01 


2732A-3 


CR 


160-0989-02 


D2732A-3 


PP 


160-0990-00 


2332 


DL 


160-0990-01 


2732A-3 


CR 


160-0991-00 


2332 


DL 


160-0991-01 


2732A-3 


CR 


160-0992-00 


2332 


DL 


160-0992-01 


2732A-3 


CR 


160-0992-02 


D2732A-3 


PP 


160-0993-00 


2332 


DL 


160-0993-01 


2732A-3 


CR 


160-0993-02 


D2732A-3 


PP 


160-0994-00 


2332 


DL 


160-0994-01 


2732A-3 


CR 


160-0994-02 


D2732A-3 


PP 


160-0995-00 


2332 


DL 


160-0995-01 


2732A-3 


CR 


160-0995-02 


D2732A-3 


PP 


160-0996-00 


2332 


DL 


160-0996-01 


2732A-3 


CR 


160-0996-02 


D2732A-3 


PP 


160-0997-00 


2332 


DL 


160-0997-01 


2732A-3 


CR 


160-0997-02 


D2732A-3 


PP 


160-0998-00 


2332 


DL 


160-0998-01 


2732A-3 


CR 


160-0998-02 


D2732A-3 


PP 


160-0999-00 


2332 


DL 


160-0999-01 


2732A-3 


CR 


160-0999-02 


D2732A-3 


PP 


160-1000-00 


2332 


DL 


160-1000-01 


2732A-3 


CR 


160-1000-02 


D2732A-3 


PP 


160-1001-00 


2332 


DL 


160-1001-01 


2732A-3 


CR 


160-1001-02 


D2732A-3 


PP 


160-1002-00 


2332 


DL 


160-1002-01 


2732A-3 


CR 


160-1002-02 


D2732A-3 


PP 


160-1003-00 


2332 


DL 


160-1003-01 


2732A-3 


CR 


160-1003-02 


D2732A-3 


PP 


160-1004-00 


2332 


DL 


160-1004-01 


2732A-3 


NP 


160-1004-02 


D2732A-3 


PP 


160-1005-00 


2332 


DL 


160-1005-01 


2732A-3 


NP 


160-1005-02 


2732A-3 


PP 


160-1006-00 


2332 


DL 


160-1006-01 


2732A-3 


CR 


160-1006-02 


D2732A-3 


PP 


160-1007-00 


2332 


DL 


160-1007-01 


2732A-3 


CR 


160-1007-02 


D2732A-3 


PP 


160-1008-00 


2332 


DL 


160-1008-01 


2732-3 


CR 


160-1008-02 


D2732A-3 


PP 


160-1009-00 


2332 


DL 


160-1009-01 


2732A-3 


CR 


160-1009-02 


D2732A-3 


PP 


160-1010-00 


2332 


DL 



COPIES OF THESE PROGRAMS CAN BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS, EXT. 1658. 














PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§§ 

ST 


160-1356-00 


D2764-3 




160-1357-00 


D2764-3 


Him 


160-1358-00 


D2764-3 


Hil» 


160-1359-00 


D2764-3 


CR 


160-1360-00 


D2764-3 


CR 


160-1361-00 


02764-3 


CR 


160-1362-00 


02764-3 


CR 


160-1363-00 


02764-3 


CR 


160-1364-00 


02764-3 


CR 


160-1365-00 


02764-3 


CR 


160-1366-00 


02764-3 


CR 


160-1367-00 


02764-3 


CR 


160-1368-00 


02764-3 


CR 


160-1369-00 


02764-3 


CR 


160-1370-00 


02764-3 


CR 


160-1371-00 


02764-3 


CR 


160-1372-00 


02764-3 


CR 


160-1373-00 


02764-3 


CR 


160-1374-00 


02764-3 


CR 


160-1375-00 


02764-3 


CR 


160-1376-00 


02764-3 


CR 


160-1377-00 


02764-3 


OL 


160-1378-00 


02764-3 


CR 


160-1379-00 


02764-3 


CR 


160-1380-00 


02764-3 


CR 


160-1381-00 


02764-3 


CR 


160-1382-00 


02764-3 


CR 


160-1383-00 


02764-3 


CR 


160-1384-00 


02764-3 


CR 


160-1385-00 


02764-3 


CR 


160-1386-00 


02764-3 


CR 


160-1387-00 


02764-3 


PP 


160-1388-00 


02764-3 


CR 


160-1389-00 


02764-3 


CR 


160-1390-00 


02764-3 


CR 


160-1391-00 


02764-3 


CR 


160-1392-00 


02764-3 


CR 


160-1393-00 


02764-3 


CR 


160-1394-00 


02764-3 


OL 


160-1395-00 


02764-3 


CR 


160-1396-00 


02764-3 


CR 


160-1397-00 


02764-3 


CR 


160-1398-00 


02764-3 


CR 


160-1399-00 


02764-3 


CR 


160-1400-00 


02764-3 


CR 


160-1401-00 


02764-3 


CR 


160-1401-01 


2764-3 


MP 


160-1402-00 


2732 


CR 


160-1403-00 


2732 


CR 


160-1404-00 


2732 


CR 


160-1405-00 


2716 


CR 


160-1406-00 


2764-3 


NP 


160-1406-01 


2764-3 


CR 


160-1407-00 


2764-3 


NP 


160-1407-01 


2764-3 


CR 


160-1408-00 


32732A-3 


NP 


160-1408-01 


2732A-3 


CR 


160-1409-00 


2764-3 


OL 


160-1410-00 


2764-3 


CR 


160-1410-01 


2764-3 


MP 


160-1411-00 


2764-3 


CR 


160-1411-01 


2764-3 


MP 


160-1412-00 


2716 


CR 


160-1413-00 


2716 


CR 


160-1414-00 


D2732A-3 


CR 


160-1415-00 


02732A-3 


CR 


160-1416-00 


02732A-3 


CR 


160-1417-00 


02732A-3 


CR 


160-1418-00 


02732A-3 


CR 


160-1419-00 


02732A-3 


CR 


160-1419-01 


02732A 


MP 


160-1420-00 


02732A-3 


CR 


160-1420-01 


02732A 


MP 


160-1421-00 


D2732A-3 


CR 


160-1422-00 


2716 


DL 


160-1423-00 


MK36000P-4 


PP 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§§ 

ST 


160-1289-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1290-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1291-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1292-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1293-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1294-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1295-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1296-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1297-00 


HK36000P-4 


PP 


160-1298-00 


HK36000P-4 


PP 


160-1299-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1300-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1301-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1302-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1303-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1304-00 


MK36000P-4 




160-1305-00 


MK36000P-4 




160-1306-00 


MK36000P-4 




160-1307-00 


82S107 




160-1308-00 


82LS181 




160-1309-00 




CR 


160-1310-00 


82LS181 


CR 


160-1311-00 


82LS181 


CR 


160-1312-00 


82LS181 


CR 


160-1313-00 


2732A-3 


CR 


160-1314-00 


2732 A- 3 


CR 


160-1315-00 


2732A-3 


CR 


160-1316-00 


2732A-3 


CR 


160-1317-00 


2732 


NP 


160-1317-01 


2732/834R07 


CR 


160-1318-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1319-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1320-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1321-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1322-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1323-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1324-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1325-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1326-00 


2732 


CR 


160-1327-00 


2732 


CR 


160-1328-00 


2732 


CR 


160-1329-00 


2732 


CR 


160-1330-00 


2732 


PP 


160-1330-01 


2732 


PP 


160-1331-00 


2732 ' 


CR 


160-1332-00 


2732 


CR 


160-1333-00 


2732 


CR 


160-1334-00 


2732 


CR 


160-1335-00 


68766C35 


PP 


160-1335-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1336-00 


68766C35 


PP 


160-1336-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1337-00 


2732A-3 


CR 


160-1338-00 


2732A-3 


CR 


160-1339-00 


2732A-3 


CR 


160-1340-00 


2732A-3 


CR 


160-1341-00 


MCM68B364 


DL 


160-1342-00 


2716 


CR 


160-1343-^0 


2732 


CR 


160-1344-00 


2716 


PP 


160-1345-00 


2716 


PP 


160-1346-00 


18S42 


CR 


160-1347-00 


D2732A-3 


NP 


160-1347-01 


D2732A-3 


CR 


160-1348-00 


D2732A-3 


CR 


160-1349-00 


2732A-3 


NP 


160-1349-01 


D2732A-3 


CR 


160-1350-00 


D2732A-3 


NP 


160-1350-01 


D2732A-3 


CR 


160-1351-00 


2732 


CR 


160-1352-00 


2716-1 


NP 


160-1352-01 


2732A 


CR 


160-1353-00 


D2764-3 


CR 


160-1354-00 


D2764-3 


CR 


160-1355-00 


02764-3 


CR 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


S§ 

ST 


160-1228-00 


82S191 


DL 


160-1229-00 


82S191 


OL 


160-1230-00 


82S191 


DL 


160-1231-00 


82S191 


DL 


160-1232-00 


82S191 


DL 


160-1233-00 


82S191 


il 


160-1234-00 


82S191 


mm 


160-1235-00 


74S288 


v8 


160-1236-00 


74S288 


B9 


160-1237-00 


74S288 


DL 


160-1238-00 


74S288 


DL 


160-1239-00 


74S288 


DL 


160-1240-00 


74S288 


CR 


160-1241-00 


2716 


NP 


160-1241-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1242-00 


AM2732-IDC 


PP 


160-1243-00 


AM2732-IDC 


PP 


160-1244-00 


2716 


CR 


160-1245-00 


2716 


NP 


160-1245-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1246-00 


68766C35 


PP 


160-1246-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1247-00 


68766C35 


PP 


160-1247-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1248-00 


68766C35 


NP 


160-1248-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1249-00 


68766C35 


NP 


160-1249-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1250-00 


68766C35 


NP 


160-1250-01 


MK36000N-5 . 


CR 


160-1251-00 


68766C35 


NP 


160-1251-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1252-00 


68766C35 


NP 


160-1252-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1253-00 


68766C35 


NP 


160-1253-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1254-00 


68766C35 


NP 


160-1254-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1255-00 


68766C35 


NP 


160-1255-01 


MK36000N-5 ; 


CR 


160-1256-00 


68766C35 


NP 


160-1256-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1257-00 


68766C35 


NP 


160-1257-01 


MK36000N-5 


CR 


160-1258-00 


2732 


CM 


160-1259-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1260-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1261-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1262-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1263-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1264-00 ; 


MK36000P-4 


PP 


160-1265-00 1 


MK36000P-4 


PP 


160-1266-00 i 


MK36000P-4 


PP 


160-1267-00 : 


MK36000P-4 


PP 


160-1268-00 i 


MK36000P-4 


PP 


160-1269-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1270-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1271-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1272-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1273-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1274-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1275-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1276-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1277-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1278-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1279-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1280-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1281-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1282-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1283-00 


i MK36000P-4 


PP 


160-1284-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1285-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1286-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1287-00 


MK36000P-4 


PP 


160-1288-00 


MK36000P-4 


PP 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§§ 

ST 


160-1165-00 


D2764-3 


PP 


160-1166-00 


93427DC 


CR 


160-1167-00 


93427DC 


CR 


160-1168-00 


82LS181 


OT 


160-1169-00 


AM27S29 


CR 


160-1169-01 


AM27S29 


DL 


160-1170-00 


82S107 


CM 


160-1171-00 


6349- IJ 


CR 


160-1172-00 


93427/82S129/ 

6301 


CR 


160-1173-00 


93424/82S129/ 

6301 


CR 


160-1174-00 


2708 


CR 


160-1175-00 


2708 


CR 


160-1176-00 


2732 


NP 


160-1176-01 


2732/834RDA 


NP 


160-1176-02 


D2732 


NP 


160-1176-03 


D2732 


CR 


160-1176-04 


D2732 


MP 


160-1177-00 


2732/834R08 


DL 


160-1178-00 


2732/834R09 


DL 


160-1179-00 


SYP2333 


DL 


160-1180-00 


SYP2333 


DL 


160-1181-00 


SYP2333 


DL 


160-1182-00 


SYP2333 


DL 


160-1183-00 


R6531P 


CR 


160-1184-00 


2333 


DL 


160-1185-00 


2333 


DL 


160-1186-00 


2333 


DL 


160-1187-00 


2333 


DL 


160-1188-00 


2716 


CR 


160-1189-00 


2716 


PP 


160-1190-00 


2716 


CR 


160-1191-00 


82S2708/82S181 

/82LS181 


CM 


160-1192-00 


5200 


CM 


160-1193-00 i 


8741 A 


CM 


160-1194-00 i 


8741A 


DL 


160-1195-00 


N82S1071 


DL 


160-1196-00 


N82S1071 


DL 


160-1197-00 


N82S1071 


DL 


160-1198-00 


N82S1071 


DL 


160-1199-00 


2716 


PP 


160-1200-00 


2716 


PP 


160-1201-00 


2716 


CM 


160-1202-00 


2716 


CM 


160-1203-00 


2716 


CM 


160-1204-00 


2716 


CM 


160-1205-00 


74S288 


CR 


160-1206-00 


2732 


CM 


160-1207-00 


2732A-3 


NP 


160-1207-01 


D2732A-3 


PP 


160-1207-02 


D2732A-3 


CS 


160-1208-00 


2732A-3 


CS 


160-1209-00 


2732A-3 


CS 


160-1210-00 


2732A-3 


CS 


160-1211-00 


2732A-3 


NP 


160-1211-01 


2732A-3 


PP 


160-1211-02 


D2732A-3 


PP 


160-1212-00 


2732A-3 


CS 


160-1213-00 


2732A-3 


CS 


160-1214-00 


2732A-3 


CS 


160-1215-00 


IM5610 


CR 


160-1216-00 


27S191ADC 


CR 


160-1217-00 


27S191ADC 


PP 


160-1218-00 


82S191 


DL 


160-1219-00 


82S191 


i DL 


160-1220-00 


82S191 


1 DL 


160-1221-00 


82S191 


DL 


160-1222-00 


74S288 


DL 


160-1223-00 


82S191 


DL 


160-1224-00 


82S191 


DL 


160-1225-00 


82S191 


DL 


160-1226-00 


82S191 


DL 


160-1227-00 


82S191 


DL 



i )-66 



COPIES OF THESE PROGRAMS CAN BE OBTAINED THROUGH REPROGRAPHICS, EXT. 1658. 

















PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


S§ 

ST 




PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§§ 

ST 




PART NUMBER 


MFR’S 
PART NO. 


IS 

ST 




PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


IS 

ST 


160-1424-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1496-00 


D2732A 


CR 




160-1551-02 


D2732A 


CM 




160-1598-00 


2732A 


PP 


160-1425-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1497-00 


D2732A 


CR 




160-1552-00 


2732A 


NP 




160-1599-00 


2732ARGB, TST 


PP 


160-1426-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1498-00 


D2732A 


CR 




160-1552-01 


2732A 


NP 




160-1600-00 


2732ADMT 


PP 


160-1427-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1499-00 


D2732A 


CR 




160-1552-02 


D2732A 


CM 




160-1601-00 


2732AGMT 


PP 


160-1428-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1500-00 


D2732A 


CR 




160-1553-00 


2732A 


NP 




160-1602-00 


2732A0DT, GPIB 


PP 


160-1429-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1501-00 


D2732A 


CR 




160-1553-01 


2732A 


NP 




160-1603-00 


2732A 




160-1430-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1502-00 


D2732A 


CR 




160-1553-02 


D2732A 


CM 




160-1604-00 


2732A 




160-1431-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1503-00 


D2732A 


CR 




160-1554-00 


2732A 


NP 




160-1605-00 


2732A 




160-1432-00 


82S181 


PP 




160-1504-00 


D2732A 


CR 




160-1554-01 


2732A 


NP 




160-1606-00 


2764-3 




160-1433-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1505-00 


D2732A 


CR 




160-1554-02 


D2732A 


CM 




160-1607-00 


2764-3 


tail 


160-1434-00 


MK36000P-4 


11 


I 


160-1506-00 


D2732A 


CR 




160-1555-00 


2732A 


NP 




160-1608-00 


2764-3 


PP 


160-1435-00 


MK36000P-4 


H 


■ 


160-1506-01 


D2732A 


MP 




160-1555-01 


2732A 


NP 




160-1609-00 


2764-3 


CR 


160-1436-00 


MK36000P-4 


n 


■ 


160-1507-00 


D2732A 


CR 




160-1555-02 


D2732A 


CM 




160-1610-00 


2764-3 


PP 


160-1437-00 


MK36000P-4 


n 


■ 


160-1508-00 


02732A 


CR 




160-1555-03 


D2732A 


CM 




160-1611-00 


2764-3 


CR 


160-1438-00 


MK36000P-4 


m 


■ 


160-1508-01 


D2732A 


MP 




160-1556-00 


2732A 


NP 




160-1612-00 


2716 


CR 


























160-1612-01 


2716 


MP 


160-1439-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1509-00 


MCM68764 


CR 




160-1556-01 


2732A 


NP 




160-1613-00 


2716 


PP 


160-1440-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1510-00 


MCM68764 


DL 




160-1556-02 


D2732A 


NP 




160-1614-00 


2716 


DL 


160-1441-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1511-00 


D2732A 


CR 




160-1556-03 


2732A 


CM 




160-1615-00 


2716 


PP 


160-1442-00 


MK36000P-4 


PP 




160-1512-00 


2716 


CR 




160-1557-00 


2732A 


NP 




160-1616-00 


2716 


DL 


160-1444-00 


2716 


CR 




160-1513-00 


2716 


CR 




160-1557-01 


2732A 


NP 




160-1617-00 


2732A 


CM 


160-1445-00 


2716 


CR 




160-1514-00 


2716 


CR 




160-1557-02 


D2732A 


CM 




160-1618-00 


2732A 


CM 


160-1446-00 


2716 


CR 




160-1515-00 


D2732A-3 


PP 




160-1558-00 


2732A 


NP 




160-1619-00 


2732A 


CM 


160-1447-00 


2716 


CR 




160-1516-00 


D2732A-3 


PP 




160-1558-01 


2732A 


NP 




160-1620-00 


2708 


CS 


160-1448-00 


2732A-3 


CR 




160-1517-00 


2732A-3 


CR 




160-1558-02 


2732A 


CM 




160-1621-00 


68766C35 


CR 


160-1449-00 


2732A-3 


CR 




160-1518-00 


2732A-3 


CR 




160-1559-00 


2732A 


NP 




160-1622-00 


2716 


CR 


160-1450-00 


2732A-3 


CR 




160-1519-00 


2716 


CM 




160-1559-01 


D2732A 


CM 




160-1623-00 


2732 


CM 


160-1451-00 


2732A-3 


CR 




160-1520-00 


2716 


CM 




160-1560-00 


2732A 


NP 




160-1624-00 


2732 


CM 


160-1452-00 


2732A-3 


CR 




160-1521-00 


N82S185F 


NP 




160-1560-01 


D2732A 


CM 




160-1625-00 


2764-4 


PP 


160-1453-00 


2732A-3 


CR 




160-1521-01 


N82S191 


CR 




160-1560-02 


2732 


CM 




160-1625-01 


2764-4 


PP 


160-1454-00 


2732A-3 


CR 




160-1522-00 


N82LS181 


CR 




160-1561-00 


2732A 


NP 




160-1626-00 


2764-4 


PP 


160-1455-00 


2732A-3 


DL 




160-1523-00 


AMD27S29 


PP 




160-1561-01 


D2732A 


CM 




160-1626-01 


2764-4 


PP 


160-1456-00 


2732A-3 


DL 




160-1524-00 


N83LS181 


CR 




160-1562-00 


2732A 


NP 




160-1627-00 


2764-4 


PP 


160-1457-00 


2732A-3 


CR 




160-1525-00 


68764 


NP 




160-1562-01 


D2732A 


CM 




160-1627-01 


2764-4 


PP 


160-1458-00 


2764-3 


CR 




160-1525-01 


MCM67764C/L 


PP 




160-1562-02 


D2732A 


CM 




160-1628-00 


2732 


PP 


160-1459-00 


2764-3 


CR 




160-1526-00 


D2732A 


CR 




160-1562-03 


2732A 


CM 




160-1628-01 


D2732 


PP 


160-1460-00 


2764-3 


CR 




160-1529-00 


2732A 


PP 




160-1563-00 


2732A 


NP 




160-1629-00 


2732A-3 


CM 


160-1461-00 i 


2764-3 


CR 




160-1530-00 


2732A 


PP 




160-1563-01 


D2732A 


NP 




160-1629-01 


D2732A 


CM 


160-1462-00 1 


2764-3 


CR 




160-1531-00 


2732A j 


PP 




160-1563-02 


D2732A i 


CM 




160-1630-00 


2732A 


CM 


160-1463-00 ^ 


2764-3 


CR 




160-1532-00 


2732A 


PP 




160-1564-00 


2732A 


NP 




160-1631-00 


D2732 


PP 


160-1464-00 


2764-3 


NP 




160-1533-00 


2732A-3 


CR 




160-1564-01 


D2732A 1 


CM 




160-1631-01 


D2732 


PP 


160-1465-00 


2764-3 


CR 




160-1534-00 


2732A-3 


CR 




160-1565-00 


2732A 


NP 




160-1632-00 


D2732A 


CM 


160-1466-00 


2764-3 


CR 




160-1535-00 


2732A-3 


CR 




160-1565-01 


D2732A 


CM 




160-1633-00 


D2732A 


CM 


160-1467-00 


2764-3 


CR 




160-1535-01 


D2732A-3 


PP 




160-1566-00 


2716 


CR 




160-1634-00 


D2732A 


CM 


160-1468-00 


2764-3 


CR 




160-1536-00 


2732A-3 


CR 




160-1567-00 


2732A 


CM 




160-1635-00 


D2732A 


CM 


160-1469-00 


2764-3 


CR 




160-1536-01 


D2732A-3 


PP 




160-1568-00 


2732A. 


CM 




160-1636-00 


02732A-3 


CR 


160-1470-00 


2764-3 


CR 




160-1537-00 


2732A-3 


CR 




160-1569-00 


2764 


PP 




160-1637-00 


D2732A-3 


CR 


160-1471-00 


2764-3 


CR 




160-1537-01 


D2732A-3 


PP 




160-1570-00 


2764 


PP 




160-1638-00 


D2732A-3 


CR 


160-1472-00 


2764-3 


CR 




160-1538-00 


2732A-3 


CR 




160-1571-00 


2764 


PP 




160-1639-00 


D2732A-3 


CR 


160-1473-00 


2764-3 


CR 




: 160-1538-01 


D2732A-3 


PP 




160-1572-00 


2764 


PP 




160-1640-00 


D2732A-3 


CR 


160-1474-00 


16R8 


PP 




160-1539-00 


2732A-3 


CR 




160-1573-00 


2764 


PP 




160-1641-00 


D2732A-3 


CR 


160-1475-00 


2764-3 


PP 




160-1539-01 


D2732A-3 


PP 




160-1574-00 


2732A 


PP 




160-1642-00 


D2732A-3 


' CR 


160-1475-01 


D2764-4 


PP 




160-1540-00 


2732A-3 


CR 




160-1575-00 


27128-3 


PP 




160-1643-00 


D2732A-3 


CR 


160-1476-00 


5610CDE 


CR 




160-1540-01 


D2732A-3 


PP 




160-1576-00 


27128-3 


PP 




160-1644-00 


D2732A-3 


CR 


160-1477-00 


8755A 


CR 




160-1541-00 


2732A-3 


CR 




160-1577-00 


27128-3 


PP 




160-1645-00 


D2732A-3 


CR 


160-1478-00 


2716 


PP 




160-1541-01 


D2732A-3 


PP 




160-1578-00 


27128-3 


PP 




160-1646-00 


D2732A-3 


CR 


160-1479-00 


2716 


CR 




160-1542-00 


2732A-3 


CR 




160-1579-00 


27128-3 


PP 




160-1647-00 


I D2732A-3 


CR 


160-1479-01 


2716 


HP 




160-1542-01 


02732A-3 


PP 




160-1580-00 


27128-3 


PP 




160-1648-00 


I D2732A-3 


CR 


160-1480-00 


2716 


CR 




160-1543-00 


2732A-3 


CR 




160-1581-00 


27128-3 


PP 




160-1649-00 


D2732A-3 


CR 


160-1481-00 


2716 


NP 




160-1543-01 


D2732A-3 


PP 




160-1582-00 


27128-3 


PP 




160-1650-00 


S2732A-3 


CR 


160-1481-01 


B2716 


CR 




160-1544-00 


2732A-3 


CR 




160-1583-00 


2716 


PP 




160-1651-00 


: D2732A-3 


CR 


160-1482-00 


2716 


CR 




160-1544-01 


D2732A-3 


PP 




160-1584-00 


2732/834R11 


CR 




160-1652-00 


D2732A-3 


CR 


160-1483-00 


2732A-3 


CR 




160-1545-00 


2732A-3 


PP 




160-1585-00 


2732/834R11 


; CR 




160-1653-00 


D2732A-3 


CR 


160-1484-00 


2732A-3 


NP 




160-1546-00 


2732A-3 


PP 




160-1586-00 


2716 


DL 




160-1654-00 


D2732A-3 


CR 


160-1484-01 


D2732A-3 


CR 




160-1547-00 


2732A-3 


PP 




160-1587-00 


2716 


DL 




160-1655-00 


D2732A-3 


CR 


160-1485-00 


2716 


PP 




160-1548-00 


2732A-3 


PP 




160-1588-00 


2732/834R10 


CR 




160-1656-00 


D2732A-3 


CR 


160-1486-00 


D2764-3 


CR 




160-1549-00 


2732A-3 


CR 




160-1589-00 


2732/834R10 


CR 




160-1657-00 


D2732A-3 


CR 


160-1487-00 


D2764-3 


CR 




160-1549-01 


2732A-3 


DL 




160-1590-00 


2732/834R02A 


NP 




160-1658-00 


D2732A-3 


CR 


160-1488-00 


02732A 


CR 




160-1549-02 


2732A-3 


CR 




160-1590-01 


D2732 


CR 




160-1659-00 


D2732A-3 


CR 


160-1489-00 


02732A 


CR 




160-1549-03 


D2732A-3 


PP 




160-1591-00 


2732/834R02A 


CR 




160-1660-00 


D2732A-3 


PP 


160-1490-00 


D2732A 


CR 




160-1550-00 


2732A 


CR 




160-1592-00 


2732/834R02A 


CR 




160-1661-00 


D2732A-3 


PP 


160-1491-00 


1 D2732A 


CR 




160-1550-01 


2732A-3 


DL 




160-1593-00 


2732 


DL 




160-1662-00 


D2732A-3 


PP 


160-1492-00 


D2732A 


CR 




160-1550-02 


2732A-3 


CR 




160-1594-00 


2732A 


CM 




160-1663-00 


D2732A-3 


PP 


160-1493-00 


D2732A 


CR 




160-1550-03 


D2732A-3 


PP 




160-1594-01 


D2732A 


CM 




160-1664-00 


D2732A-3 


PP 


160-1494-00 


D2732A 


CR 




160-1551-00 


2732A 


NP 




160-1595-00 


2732A 


CM 




160-1665-00 


D2732A-3 


PP 


160-1495-00 


D2732A 


CR 




160-1551-01 


2732A 


NP 




160-1596-00 


2732A 


CM 




160-1666-00 


2716 


PP 




. 














160-1597-00 


74S288J 


PP 
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PROGRAMMED INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


§§ 

ST 


160-1739-00 


14L4 


PP 


160-1740-00 


12L6 


PP 


160-1741-00 


12L6 


PP 


160-1742-00 


12L6 


PP 


160-1743-00 


12L6 


PP 


160-1744-00 


14L4 


PP 


160-1745-00 


16R8 


PP 


160-1746-00 


16R6 


PP 


160-1747-00 


16R8 


PP 


160-1748-00 


MCA600 


PP 


160-1749-00 


2732A 


CM 


160-1 749-OH 


2732A 


PP 


160-1750-00 


2732A 


CM 


160-1751-00 


2732A 


CM 


160-1752-00 


2732A 


CM 


160-1753-00 


2732A 


CM 


160-1754-00 


2732A 


CM 


160-1755-00 


MCM68766C35 


PP 


160-1756-00 


MCM68766C35 


PP 


160-1757-00 


D2732-3 


PP 


160-1758-00 


2732A-3 


PP 


160-1759-00 


2732A-3 


PP 


160-1760-00 


2732A-3 


PP 


160-1761-00 


2732A-3 


PP 


160-1762-00 


2732A-3 


PP 


160-1763-00 


2732A-3 


PP 


160-1764-00 


82S100 


PP 


160-1765-00 


82S100 


PP 


160-1766-00 


2732A-3 


PP 


160-1767-00 


2732A-3 


PP 


160-1768-00 


2732A-3 


PP 


160-1769-00 


2732A-3 


PP 


160-1770-00 


2732A-3 


PP 


160-1771-00 


2732A-3 


PP 


160-1772-00 


2732A-3 


PP 


160-1773-00 


2732A-3 


PP 


160-1774-00 


2732A-3 


PP 


160-1775-00 


2732A-3 


PP 


160-1776-00 


2732A-3 


PP 


160-1777-00 


2732A-3 


PP 


160-1778-00 


2732A-3 


PP 


160-1779-00 


2732A-3 


PP 


160-1780-00 


2732A-3 


PP 


160-1781-00 


2732A-3 


PP 


160-1782-00 


2732A-3 1 


PP 


160-1783-00 


2732A-3 


PP 


160-1784-00 


2732A-3 ! 


PP 


160-1785-00 


2732A-3 i 


PP 


160-1786-00 


2732A-3 1 


PP 


160-1787-00 


2732A-3 1 


PP 


160-1788-00 


2732A-3 


PP 


160-1789-00 


2732A-3 i 


PP 


160-1790-00 


2732A-3 


PP 


160-1791-00 


2732A-3 


PP 


160-1792-00 


2732A-3 


PP 


160-1793-00 


2732A-3 


PP 


160-1794-00 


2732A-3 


PP 


160-1795-00 


2732A-3 


PP 


160-1796-00 


2732A-3 


PP 


160-1797-00 


2732A-3 


PP 


160-1798-00 


2716 


PP 


160-1799-00 


2716 


PP 


160-1800-00 


2716 


PP 


160-1801-00 


2716 


PP 


160-1802-00 


D2764-4 


PP 


160-1803-00 


D2764-4 


PP 


160-1804-00 


D2764-4 


PP 


160-1805-00 


D2732A 


CM 


160-1806-00 1 


82S185F 


PP 


160-1807-00 i 


74S288J 


PP 


160-1808-00 


2716 


PP 


160-1809-00 


2764 


PP 


160-1810-00 


2716 


PP 


160-1811-00 


2716 


PP 


160-1812-00 


2716 


PP 


160-1813-00 


27S291DC 


PP 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


l§ 

ST 


160-1667-00 


2716 


PP 


160-1668-00 


D2716A-3 


PP 


160-1669-00 


02732A-3 


PP 


160-1670-00 


D2732A-3 


PP 


160-1671-00 


D2732A-3 


PP 


160-1672-00 


D2732A 




160-1673-00 


D2732A 




160-1674-00 


HN462532 




160-1675-00 


IMS610CPE 




160-1676-00 


D2764-3 


PP 


160-1677-00 


D2732A 


PP 


160-1678-00 


D2732A 


PP 


160-1679-00 


MCM68764C/L 


NP 


160-1679-01 


MCM68764C/L 


CR 


160-1679-02 


68764C/L 


CR 


160-1680-00 


D2732A-3 


CR 


160-1681-00 


D2764-3 


PP 


160-1682-00 


D2764 


PP 


160-1683-00 


D2764 


PP 


160-1684-00 


D2764 


PP 


160-1685-00 


D2764 


PP 


160-1686-00 


N82S191 


PP 


160-1687-00 


N82S191 


PP 


160-1688-00 


N82S191 


PP 


160-1689-00 


N82S191 


PP 


160-1690-00 


DM74S288J 


PP 


160-1691-00 


D2764 


PP 


160-1692-00 


D27364-4 


PP 


160-1693-00 


N82S191 


PP 


160-1694-00 


N82S191 


PP 


160-1695-00 


N82S191 


PP 


160-1696-00 


D2764 


PP 


160-1697-00 


D2764 


PP 


160-1698-00 


D2764 


PP 


160-1699-00 


D2764 


PP 


160-1700-00 


D2764 


PP 


160-1701-00 


D2764 


PP 


160-1702-00 


D2764 


PP 


160-1703-00 


D2732A 


MP 


160-1704-00 


D2764 


MP 


160-1705-00 


D2764 


MP 


160-1706-00 


D2732A 


CM 


160-1707-00 


02732A-3/ 

D2732A 


CM 


160-1708-00 


D2732A-3 


CM 


160-1709-00 


B2716 


PP 


160-1710-00 


D2764-3 


PP 


160-1711-00 


D2764-3 


PP 


160-1712-00 


D2716-1 


PP 


160-1713-00 


82S107 


PP 


160-1714-00 


PAL16R6 


PP 


160-1715-00 


02764 


PP 


160-1716-00 


D2732A 


CM 


160-1717-00 


D2732A 


CM 


160-1718-00 


D2732A 


CM 


160-1719-00 


LMIOCN 


CM 


160-1720-00 


D2732A-3 


PP 


160-1721-00 


D2732A-3 


PP 


160-1722-00 


MCM10149 


PP 


160-1723-00 


MCM10149 


PP 


160-1724-00 


74S288 


PP 


160-1725-00 


72S288 


PP 


160-1726-00 


D2732A-3 


PP 


160-1727-00 


02732A-3 


PP 


160-1728-00 


D2732A 


PP 


160-1729-00 


27S291 


PP 


160-1730-00 


27S291 


PP 


160-1731-00 


93427 


PP 


160-1732-00 


93427 


PP 


160-1733-00 


93427 


PP 


160-1734-00 


2764-3 


PP 


160-1735-00 


2764-3 


PP 


160-1736-00 


2764-3 


PP 


160-1737-00 


2764-3 


PP 


160-1738-00 


12L6 


PP 



PART NUMBER 


MFR'S 
PART NO. 


3 


160-1814-00 


27S291DC 


H 


160-1815-00 


27S291DC 




160-1816-00 


93427DC 


PP 


160-1817-00 


10139L 


PP 


160-1818-00 


MCM6876635C/L 


PP 


160-1819-00 


MCM6876635C/L 


PP 


160-1820-00 


D2764-3 


PP 


160-1821-00 


D2764-3 


PP 


160-1822-00 


2764-3 


PP 


160-1823-00 


2764-3 


PP 


160-1824-00 


2764-3 


PP 


160-1825-00 


2764-3 


PP 


160-1826-00 


16R6 


OL 


160-1827-00 


16R6 


DL 


160-1828-00 


16R4 


PP 


160-1829-00 


16R4 


PP 


160-1830-00 


16R8 


PP 


160-1831-00 


2716 


CR 


160-1832-00 


02732A 


PP 


160-1833-00 


2732 


PP 


160-1834-00 


N82S2708E 


CM 


160-1835-00 


2716 


PP 


160-1836-00 


2716 


PP 


160-1837-00 


2716 


PP 


160-1838-00 


82S100 


PP 


160-1839-00 


74S288J 


PP 


160-1840-00 


2716 


PP 


160-1841-00 


68764C/L 


CR 


160-1842-00 


2716 


CR 


160-1843-00 


2732A-3 


PP 


160-1844-00 


2732A-3 


PP 


160-1845-00 


2764-3 


PP 


160-1846-00 


2716 


PP 


160-1847-00 


D2764-3 


DL 


160-1848-00 


2732A 


CM 


160-1849-00 


2732A 


CM 


160-1850-00 


2732A 


CM 


160-1851-00 


2732A 


CM 


160-1852-00 


2732A 


CM 


160-1853-00 


2732A 


CM 


160-1854-00 


2732A 


CM 


160-1855-00 


2732A 


CM 


160-1856-00 


2732A 


CM 


160-1857-00 


2732A * 


CM 


160-1858-00 


2732A 


CM 


160-1859-00 


2732A 


CM 


160-1860-00 


2732A 


CM 


160-1861-00 


2732A 


CM 


160-1862-00 


2732A 


CM 


160-1863-00 


2732A 


CM 


160-1864-00 


2732A 


CM 


160-1865-00 


2732A 


CM 


160-1866-00 


2732A 


CM 


160-1867-00 


2732A 


CM 


160-1868-00 


2732A 


CM 


160-1869-00 


8755A 


PP 


160-1870-00 


2732 


CM 


160-1871-00 ^ 


2732 


CM 


160-1872-00^ 


74S2880 


MP 


160^1873-00 


2764 


PP 


160-1874-00 


D2732A-3 


PP 


160-1875-00 


D2732A-3 


PP 


160-1876-00 


D2732A-3 


PP 


160-1877-00 


02732A-3 


PP 


160-1878-00 


D2732A-3 


PP 


160-1879-00 


D2732A-3 


PP 


160-1880-00 


D2732A-3 


PP 


160-1881-00 


02732A-3 


PP 


160-1882-00 


02732A-3 


PP 


160-1883-00 


D2732A-3 


PP 


160-1884-00 


02732A-3 


PP 


160-1885-00 


D2732A-3 


PP 


160-1886-00 


D2732A-3 


PP 


160-1887-00 


D2732A-3 


PP 


160-1888-00 


2764 


PP 
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TEK MADE INTEGRATED CIRCUIT PART NUMBER INDEX 



12^091 


TYPE 


STATUSSi 


PAGE NO. 


155-0004-01 


Readout System 


CR 


3-6 


155-0005-00 


Readout System 


CR 


3-6 


155-0006-01 


Readout System 


CR 


3-6 


155-0007-01 


Readout System 


CR 


3-6 


155-0008-01 


Readout System 


CR 


3-6 


; 155-0009-00 


Main Frame Logic 


CR 


3-6 


M 55-001 0-00 


Main Frame Logic 


CR 


3-6 


155-0011-00 


Main Frame Logic 


CR 


3-6 


155-0012-00 


Main Frame Logic 


CR 


3-6 


155-0013-00 


Main Frame Logic 


CR 


3-6 


155-0014-01 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0015-01 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0017-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0018-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0019-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0020-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0021-01 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0022-00 


General Circuit 


CR 


3-6 


155-0022-01 


General Circuit 


CS 


3-6 


155-0023-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0024-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0025-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0026-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0027-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0028-00 


Horizontal System 


CR 


3-7 


155-0028-01 


Horizontal System 


DL 


3-6 


155-0031-01 


General Circuit 


CS 


3-6 


155-0032-00 


Vertical Amplifier 


NP 




155-0032-01 


Vertical Amplifier 


NP 




155-0033-00 


Probe Control Circuit 


OB 




155-0034-00 


General Circuit 


OB 




155-0035-00 


Operational Amplifier 


CR 


3-6 


155-0038-01 


AD/DA Circuit 


CR 


3-6 


155-0038-02 


AD/ DA Circuit 


OT 


3-6 


155-0047-00 


General Circuit 


CR 


3-6 


155-0048-01 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0049-02 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0050-01 


Vertical Amplifier 


CR 


3-6 


155-0051-00 


TV & CRT Control Circuit 


CR 


3-6 


155-0055-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0056-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0057-00 


Operational Amplifier 


CS 


3-6 


165-0059-00 


Vertical Amplifier 


CR 


3-6 


155-0061-00 


Vertical Amplifier 


CR 


3-6 


155-0067-02 


General Circuit 


CR 


3-6 


155-0076-00 


Probe Control Circuit 


CR 


3-6 


155-0078-10 


Vertical Amplifier 


CR 


3-6 


155-0083-00 


Operational Amplifier 


CR 


3-6 


155-0086-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0087-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0088-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0091-00 


General Circuit 


CR 


3-6 


155-0104-00 


Knob Readout System 


LS 


3-6 


155-0105-00 


Knob Readout System 


LS 


3-6 


155-0106-00 


General Circuit 


CR 


3-6 


155-0109-01 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0110-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0111-01 


General Circuit 


CR 


3-6 


155-0112-01 


General Circuit 


CR 


3-6 


155-0114-00 


Readout System 


CR 


3-6 


155-0116-00 


Operational Amplifier 


CR 


3-6 


155-0118-00 


General Circuit 


NP 




155-0119-00 


Readout System 


OT 


3-6 


155-0121-00 


Horizontal System 


CS 


3-6 


155-0122-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0123-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0124-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0126-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0135-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 


155-0144-00 


TV « CRT Control Circuit 


CR 


3-6 


155-0145-00 


TV & CRT Control Circuit 


CR 


3-6 


155-0151-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 


155-0152-00 


TV & CRT Control Circuit 


CR 


3-6 


155-0154-00 


TV & CRT Control Circuit 


CR 


3-6 


155-0157-00 


General Circuit 


CR 


3-6 



PART NUMBER 


TYPE 


STATUSSS 


PAGE NO. 




155-0158-00 


General Circuit 


CR 


3-6 




155-0160-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 




155-0171-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 




155-0185-00 


AO/DA Circuit 


CR 


3-6 




155-0187-00 


Vertical Amplifier 


CR 


3-6 




155-0188-00 


TV & CRT Control Circuit 


CR 


3-6 




155-0196-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 




155-0198-00 


Knob Readout System 


CR 


3-6 




155-0199-00 


General Circuit 


CR 






155-0205-00 


General Circuit 


CS 


3-6 




155-0207-00 


Vertical Amplifier 


CR 


3-6 




155-0215-00 


Main Frame Logic 


CR 


3-6 




155-0216-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 




155-0217-00 


Horizontal System 


CR 


3-6 




155-0218-00 


Vertical Amplifier 


PP 


3-6 




155-0225-00 


TV & CRT Control Circuit 


PP 






155-0241-00 


Horizontal System 


NP 


3-6 


WdM 


155-0244-00 


General Circuit 


PP 


3-6 




155-0247-00 


TV & CRT Control Circuit 


CR 


3-6 




155-0252-00 


General Circuit 


PP 






155-0253-00 


General Circuit 


PP 


3-6 


■ 


155-0273-00 


Vertical Amplifier 


PP 


3-6 




155-0274-00 


Vertical Amplifier 


PP 


3-6 


1 


200-1608-00 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 


1 


200-1748-00 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 




200-1748-01 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 




200-1953-00 


Microcircuit Cover Lid 


NP 


3-7 




200-2027-00 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 


■ 


200-2114-00 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 


■ 


200-2138-00 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 




200-2181-00 


Microcircuit Cover L1d 


CR 


3-7 




200-2182-00 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 




200-2183-00 


Microcircuit Cover Lid 


CR 


3-7 


■ 


200-2274-00 


Microcircuit Cover Lid 


PP 


3-7 


1 



H STATUS CODES 



CR Current Production 
*EN Engineering 

PP Pre-Prod 

«CS Customer Service 

'NP Non-Prod 

‘CL Cancelled 

«DL Deleted 

«0B Obsolete Instrument 

CM Custom Mod Instrument 

•DS Digital Systems 

*0T Obsolescent Instrument 

MP Modified Part 

LR Last Supply Current 

LS Last Supply Customer Service 

VN Vendor 

TC Tel equipment Current Prod. 

IN International 

SC Sony/Tek Current Prod. 



THE STATUS IN THIS CATALOG WAS CORRECT AT THE 
TIME IT WAS PUBLISHED, BUT IT IS SUBJECT TO CHANGE. 

* TO USE A PART WITH THIS STATUS ON A NEW INSTRUMENT 
REQUIRES THAT A NEW PURCHASED PART INITIATION FORM 
(PPIF) BE INITIATED. 

(A GLOSSARY OF TERMS FOR THESE STATUS COOES CAN BE 
FOUND ON PAGE 0-44). 
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INTEGRATED CIRCUIT CASE DRAWINGS 




LINEAR 



VOLTAGE REGULATOR 
TO-39 

^^^.335 MAX 




POSITIVE 
78L00 
* SERIES 



VOLTAGE REFERENCE 
TO-46 




BOTTOM VIEW 



VOLTAGE REGULATOR 
TO«92 




1 2 3 



POSITIVE BOTTOM VIEW NEGATIVE 




NEGATIVE 78L00 SERIES 
79L00 SERIES i output 



1 Ground 

2 Output 

3 Input 



2 Ground 

3 Input 



79L00 SERIES 

1 Ground 

2 Input 

3 Output 



VOLTAGE REFERENCE 
TO-52 





.150 ”AX 






.050 , . 

— I ft y 



y REFERENCE 




BOTTOM VIEW 



BOTTOM VIEW 














INTEGRATED CIRCUIT CASE DRAWINGS (CONT) 

LINEAR 





BOTTOM VIEW 



PIN 

NO. 


LM171 


319 


529 


723C 


733 


1496 


68534 


1 


Input High 


Output 1 


Input 1 


Current Sense 


Input 


+ Signal In 


V+ 


2 


Bias 


Ground 


Input 2 


Inverting Input 


Input 


Gain Adjust 


Non-Inv. Inpt 


3 


Ref. Voltage 


+ Input 1 


V- 


Non-Invtg Input 


Gain Sel 


Gain Adjust 


Invert. Input 


4 


Curr. Source Bias 


- Input 1 


Strobe 2 


V Ref 


Gain Sel 


- Signal In 


Latch Enable 


5 


Ground 


V- 


Output 2 


Ground 


V- 


Bias 


V- 


6 


Curr. Source Base 


Output 2 


Ground 


V Out 


Output 2 


+ Output 


NC 


7 


Input Low 


Ground 2 


Output 1 


Vc 


Output 1 


+ Carr. Outpt 


Q 


8 


Output High 


+ Input 2 


Strobe 1 


Vcc 


V+ 


- Carr. Input 


? 


9 


Biastap 


- Input 2 


Vcc 


Freq. Compnsatn 


Gain Sel 


- Output 


Ground 2 


10 


Output Low 


V+ 


V+ 


Current Limit 


Gain Sel 


V- 


Ground 1 



TO-101 





BOTTOM VIEW 



3 4 

Ui 






0] 

-W- 



V 12 10 

-w- 



DS 

SUBSTRATE 
AND CASE 



TO-220 




1 LEADS 1 


1 


2 


3 


SCR 


MTi 


MTj 


G 


Power 


B 


C 


E 


FET 


G 


D 


S 



.190 

.140 



3 OUTPUT 



NEGATIVE 

7900 

SERIES 

PIN 

1 GROUND 

2 INPUT 

3 OUTPUT 



TO-202 






LEADS 1 




1 


2 


3 


4 


Power 


E 


B 


t 




Power 


& 


C 


nr“ 




SCR 


C 


A 


G 


“nr 



SCR (Without Tab) 



DESOLDERINd TOOLS-STATiC CHARGE 



TOOL 


CHARGE LEVEL RETAINED ON TOOL . | 


Immadiatt ckarfa 


Ckarga aftar tima 


Silvarstet Soldapullt 


OV 


OV Aftar fiva minutat 


Daluxa Soldapullt 


3kV 


300*400V Aftar fiva minutat 


Standard Soldapullt 


20kV 


lOkV Aftar fiva minutat 


Bulb Soldar Suckar 


lOkV 


4kV Aftar fiva minutat 


SoldarWick 


•2kV 


OV Aftar ona minuta 



*Charga wm rttairMd dua to soldar-wick*i plattic raal 



Some circuit board components are sensitive to static charge. Also, 
some desoldering tools create a static charge. In order to identify 
and preclude potential problems, we have tested the various desolder- 
ing tools available for use at Tek. 

A circuit board was used, with components removed, to determine 
static levels. Each device was tested ten times. The desoldering 
tools were checked for lirmedlate charge retention and for the charge 
held after five minutes. 

Each of the tools except the Sllverstat Soldapullt, left a static charge 
on the circuit board and retained a charge (see chart). The Sllverstat 
Soldapullt, a model with a metallized surface, left no charge and also 
retained no charge. Therefore, It is the preferred tool. It has been 
assigned part number 003-0795-00. 

For more Information on these desoldering tools, contact Herb Zajac. 
ext. 4759. 
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IN ADDITION TO THE GENERIC FAILURE RATE DATA LISTED 
HERE. MANY OF THE SECTIONS OF THIS CATALOG LIST THE 

1C THERMAL RESISTAJ^CE experienced failure rate data for the individual parts 



In order to run reliability predictions using computer programs (such I GENERIC FAILURE RATE DATA 



as MTBF) which require input of the part junction temperature, you must 

know the part power dissipation and thermal resistance. Due to the %/Warranty Yr 
packaging combinations available thermal resistance reliability data Tek Experience 
should be obtained from buyer, vendor or Component Reliability 

information. Microcircuits, Non Tek-Made 

Linear .06 
Digital .02 
MOS/LSI/Memory .02 



++ CATALOG RELIABILITY CODES 



FAILURE 

FREQ 


CODE 


%/VR 


1/100 000 


A ^ 


jooi 


1/50 000 


a 


J002 


1/20 000 


c 


J005 


1/10 000 


D 


.01 


1/5 000 


E 


.02 


1/2 000 


F 




1/1 000 


G 


.1 


1/500 


H 


J 


1/200 


1 


.5 


1/100 


J 





USAGE/YR 


CODE 


210 


1 


2100 


2 


21 000 


3 


210 000 


4 


2100 000 


5 


21 000000 


6 


210 000 000 


7 
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INTEGRATED CIRCUITS APPLICATION NOTES (CONT) 

INTEGRATED CIRCUIT QUALITY AND RELIABILITY 



QUALITY AND RELIABILITY are terms often mistakenly used 
Interchangeably. QUALITY is an indication of the 
proportion of defective devices existing in a given lot 
at a given inspection point. RELIABILITY is a measure- 
ment of the probability that an initially good part 
will remain good over a given time period. 



RELIABILITY SCREENS 

Reliability screening of microcircuits can reduce 
field failure rates, sometimes by up to a factor of 
10. The single most effective reliability screen, 
high- temperature burn-in, removes weak (infant 
mortality) parts and is especially recommended if 
junction temperature of 75®C or higher is encountered 
in the part application 

Some Tek part numbers are available with 100% burn-in 
See index pages for those part numbers. 



INTEGRATED CIRCUITS APPLICATION NOTES (CONT) 



Checklist for CMOS design 



CMOS has what appears to be the most ideal 
set of characteristics for a logic family: low power, 
high noise immunity, wide supply voltage range, 
and high input Impedance. With all this going for 
CMOS, what are the drawbacks? 

One drawback is operating speed. To increase 
speed you can increase the supply voltage. But, at 
higher speeds and higher supply voltages, power 
dissipation can exceed that of equivalent TTL. 

The other potential way of increasing speed is 
CMOS on a synthetic substrate. Manufacturers have 
had problems with this process however, and only 
a limited number of products are available. 

The high input impedance has two drawbacks: 
noise susceptibility in a high AC noise environment, 
and AC fan-out. DC fan-out on most CMOS is 
specified at 50. AC fan-out is much lower, with 
supply voltage and operating speed becoming the 
deciding factors. 

The output specs of the early CMOS gates are 
further complicated since the gates have series and 
parallel MOS transistors in the output. 

The buffered CMOS introduced by Fairchild 
and since introduced by others, has large geometry 
output devices that give more output drive and 
uniform specs from device to device. 

High input Impedance increases the chance of 
damage by static discharge. Damage by static may 
cause complete failure of a part or degradation of 
pgfformance such as increased input current. 

Some basic handling procedures will prevent 
most static damage. Avoid using plastic containers, 
styrofoam, etc. for transporting CMOS. Use a 
grounded soldering iron and discharge the static 
charge on yourself before handling CMOS. All 
unused inputs on CMOS should be connected to a 
supply to prevent them from floating due to leak- 
ages, internal capacitive coupling and system noise. 

All CMOS now has protection diodes on the 
input to help with the static problem. The diodes 
are the subject of new problems. Specifications 
vary and are vague — 

RCA says, "Input current should be limited to 
the microampere level." 

Fairchild states that "currents must be limited 
to 10 mA." 

Motorola further says, "It is necessary to limit 
the input current to 4; 10 mA per package pin. This 
10 mA rating also applies to the Vdd Vss pins. 

Therefore, if any device has four inputs which may | 
be forward biased, they should be limited at 2,5 mA 
each." 

Texas Instruments also claims a 10 mA maxi- 
mum, but we have found the input protection 
diode current on one gate will affect input current 
on other gates in that package. According to the 
Tl CMOS program manager, Tim Smith, "The 
phenomenon you see is normal." 

One final comment about Fairchild CMOS — 
Fairchild CMOS is specified to run at 18 volts 
maximum. According to an internal memo, they 
recommend running their CMOS at something less 
than 18 volts. 

Their CMOS has a typical breakdown of 22 volts 
which is normally a catastrophic breakdown. Also, 
Fairchild states their reliability to be less at the 
higher supply potentials. 

RCA and Motorola told me that their parts had 
8 typical breakdown of 27 volts and that 18 volts 
was conservative. 



CMOS has many characteristics which differ from other logic families. The following design checklist 
is Intended to point out those differences and remind design engineers of inherent CMOS limitations. 



OK 



Possibit 

Trouble 



OK 



Pottible 

Trouble 



no* taken adequate precautions 

to avoid static electricity damage? 

n n *Have you protected signal inputs 
against overvoltage spikes? Overvoltage 
spikes can damage clamp diodes or 
cause latchup. 

0 0 *Have you considered the design dif- 

ferences between buffered and non- 
buffered parts? They are not inter- 
changable in some circuits, such as 
typical two-gate oscillators. 

0 0 *1s the output load within the device's 

specification? 

0 0 *Does the manufacturer specify para- 

meters at the power supply voltage 
you're using? Some vendors list power 
supply voltages at which there are no 
specs. 

1 I I I *0oes the operating frequency exceed 

500 kHz? The power consumption of 
a CMOS gate exceeds that of a low- 
power Schottky TTL gate between 
500 kHz and 2 MHz, depending on 
supply voltage level. Low— power 

Schottky may be a better choice for 
some applications. 

0 0 *Have you used analog switches? Ex- 

cessive current through analog switches 
results In latching and destructive 
breakdown. Protective circuitry is 
essential. 

1 I i I *ls the power supply switched on 

before applying signal Inputs? Damage 
can occur if the diode between Input 
and Vqq is forward biased. 

I I I I *Do input rise and fall times exceed 

15 ysec? You could exceed the max- 
imum power dissipation of the device, 
especially when using high currents 
and supply voltages. 



□ 

□ 

□ 



□ 



□ 



□ 



□ 



□ 



I I *Have you terminated all inputs? 

0 *Have you used CMOS gates as linear 
amplifiers? This practice destroys 
buffer gates, fails to operate below 
4 volts and makes vendor interchange- 
ability more problematical. 

1 I *Have you used flip-flops with trans- 

mission gate inputs driven above and 
below the supply voltages? If you 
have, they can malfunction when inter- 
facing other logic families from distant 
boards. 

0 *Have you used one-shots? Most vend- 
or one-shots are not truly resettable; 
although reset shuts off the timing 
cycle, they do not start immediately 
on another cycle (3 to 4 msec output 
risetimes have been observed. 

1 1 ‘Have you considered energy noise 

levels? Using 5 volt supply levels, 
CMOS has an order of magnitude 
less noise margin than TTL (about 
0,4 nJ for CMOS and 4.0 nj for 
standard TTL). 

0 *Have you used "wire-or" configura- 
tions? The outputs of a McMOS device 
cannot be connected as a "wire-or" 
because of the complementary pair 
configuration. 

0 'Have you used typical values in the 
design? Because of the large part-to- 
part process variations, you cannot 
afford to assume that the units you 
receive will operate at the values 
listed as typical. 

0 Plastic has a price 

advantage over ceramic; but, 
the same plastic is much 
more susceptible to failure 
in high humidity (above 50 
percent) conditions. 



For further CMOS information, contact Wilton Hart, Component Evaluation, ext. 2572. 








INTEGRATED CIRCUITS APPLICATION NOTES (CONT) 



Operational amplifiers 

general purpose I 

The workhorse of operational amplifiers is, of 
course, the pA741. 

The 741 is internally compensated with a 30pF 
capacitor to give a 3dB cut-off frequency of 
around 3Hz with a 20dB/ decade roll-off down to 
unity gain at IMHz. It will sink or source 
up to 15mA of current. 

If an application exists which uses several 
741' s the MCM58 or dual 741, will give about 
a 20% cost savings per op amp. 

The LM301A is a general purpose of amp with 
external compensation. It has lower input 
currents and better temperature drift specs 
than the 741. But, the LM301A is more 
expensive* and one must supply the compensating 
capacitor. 

So, the LM301A should be used where the 
compensation needs to be tailored to the 
particular application or where slightly 
better Input current specs are desired. Note 
that the LM301 offset voltage Is greater than 
th at of the 741. 

VOLTAGE FOLLOWERS 

Tek has two voltage followers part numbered: 
the LM302 and LH0033CG. 

The LM302 is a high gain op amp Internally 
wired as a voltage follower. It is not a 
highly used part, and its price reflects this. 
And, it is only available in a TO-99 case, so 
insertion costs are higher than for a mini -DIP. 

The LM302 has a rather high ^qs but It does 
have Internal offset capability. On the 
positive side, slew rate is lOv/u sec typical. 
Input in^edance of 1,000 megohms minimum and 
low input currents make it a good device for 
a sample and hold. 

With internal compensation, the LM302 can be a 
replacement for the 741 in voltage follower 
applications. The device can source 20mA, 
aUhough its sink capability is only 1/5 of 
that. Large signal frequency response falls 
off sharply around 60kHz. 

The other true voltage follower is the hybrid, 

FET input LH0033CG. It is basically a current 
boost buffer used in applications such as 
high-speed line drivers, video impedance 
transformation or op amp isolation buffer 
for driving reactive loads. 

The LH0033CG has a large Vq^ which, unfortun- 
ately is not easily adjusted out. It comes 
in a TO-8, 12-Pjn package. 

WIDE BANDWIDTH 

Three of the faster, wider bandwidth op amps 
used at Tek are the NE5534, LM318, and HA2625. 

The NE5534 comes in two dual versions (NE5532- 
8- Pin and NE5533- 14 PIN) and also sports low 
noise and 600n load driving capabilities. 

The LM318 has a 50V/uS minimum slew rate and 
the HA2625 has a lOOMHz typical gain band- 
width product (at Av « 100). 



LOW INPUT and OFFSET CURRENT 

Two bipolar op amps that are noted for their 
low irtput and offset currents are the MCI 456 
and the LM308. 

The MC1456 (formerly Signetic 5556) has an 
input resistance of 3 megohms, Ifi of 90nA max, 
and los of 30nA max. It will work as a low 
input current replacement for the 741 because 
it has internal compensation plus an internal 
offset adjustment. 

The internal offset adjustment will be needed 
because the MCI 456 has 12 mV maximum input 
voltage offset (compared to the 741 with a 
Vqs of 6 mV max). 

The MCI 456 has the added advantage of a fast 
slew rate of 2.5v/usec, 

For better price the LM308 gives a one order 
of magnitude edge over the 741. It only 
requires a 0.8 mA of supply current maximum. 
Therefore, its power consumption is minimal. 

The disadvantages of the LM308 include a 
maximum offset voltage of 12 mV with no 
internal offset voltage adjustment on the chip. 
The LM308 also requires external compensation, 
and is slow at 0.3v/ysec slew rate. 

PET INPUT 

There are several very low cost FET input op 
amps here at Tek. They are the LF356, TL062, 
LF351, CA3130, CA3140, and the CA3160. 

National will be phasing out the hybrids 
(LH0042C and LH0022C) due to the availability 
of these BI-FET's. 

The FET's in the devices are ion- implanted but 
the CA line uses PMOS transistors, while the 
front ends of the others are JFET's. Both BI- 
MOS and BI-FET have input resistances in the 
neighborhood of 10 ^^ ohms. The noise and drift 
performance of the BI-FET is superior to that 
of the BI-MOS. 

Remember that the bias current in the BI-FET 
doubles every 10°C. This is significant even 
with the self-heating of the device. 

The LF356 is a very good low noise amplifier. 

Its maximum supply current, though, is an 
outrageous 10 mA and has asyimnetrical slew 
rate limiting. 

The LF351 is noisier and has higher offset 
voltage drift than the LF356. Advantages over 
its predecessor are fairly symnetrical slew 
rate, has a maximum supply current of 3.3 mA, 
and is two thirds the cost. The LF351 comes in 
dual (LF353/TL072) and quad (LF347/TL074) 
versions. 

A new addition is the AD542, a precision BI-FET 
op amp with 2 mV max Vqj. a low power dual 
BI-FET, the TL062, with 500 yA maximum supply 
current, is available also. 

Because of the PMOS input transistor, you can 
drive BI-MOS devices as much as 0.5V below the 
negative supply rail without losing the signal’s 
phase sense. Although the input transistors are 
protected, the maximum differential input voltage 
is 8 volts and the current must be limited to 1mA 

Even though the CA3140 has low bias current at 



Operational 

transconductance 

amplifier 

Transconductance (om) •• defined as: iout/^in 
and is expressed in units of mhos (U). 

The CA3060 is an operational transconductance 
amplifier whose output currant is proportional to 
the voltage difference at the differential input ter- 
minals of the 1C, given by the expression: 
lout * 9m X Vjn 

The OTA can be utilized in many unique appli- 
cations because of the availability of the amplifier 
bias current 1 1 ABC) terminal which allows control 
of gm linearly over a 3 decade range: 

gm (mO) - 19.2 x I ABC (niA) 

Uses of the CA3080 include sample and hold 
circuits, gain controls, modulators, multiplexers, 
and micropower comparators. They can be used to 
build voltage-rontrolled oscillators and filters, and 
four quadrant multipliers. 

In the sample and hold circuit shown, the PNP 
transistors provides the I ABC current for sam- 

pling and holding. When IaBC ” 0, the OTA is 
shut off making the output impedance equal to 
two parallel collectors of the output transistors. 

Leakage is not specified on the CA3080, but 
typical specs report .08 nA for Vpjn2,3,6 * 0 volts 
and .3nA for Vpjn2,3,6 * 3® volts. Whether this is 
acceptable depends on the size of holding capacitors, 
the time of storage, and the maximum tolerance of 
voltage change required. 

One advantage of the CA3080 is its low power 
consumption. Quiescent OFF power can be as little 
as 10 uW and the maximum ON power, 36 mW. 
A micropower comparator can be made to have a 
quiescent power consumption of only 10 uW. 




Schematic diagram of OTA in a sample and hold 
configuration. Rsprinttd from RCA Dstsbook 



One disadvantage that follows is that the CA- 
3080 can only sink or source, a maximum of 300uA 
worst case, hence it cannot drive large external in- 
put capacitances very fast nor supply large voltages 
to small load resistances. The CD4007 three in- 
verter/ampllfiers can be used to increase the drive 
capability of the CA3080. 

For further circuit applications such as four 
quadrant multipliers, amplitude modulators, linear 
multiplexers or gyrators in active filters, see the 
RCA Linear Data Book and App. Note 66^. 



25^C, the leakage increases greatly with 
temperature, and bias current is not even 
specified at 70®C. This BI-MOS device also 
sinks very little output current. The CA3130 
and the CA3160 (compensated CA3130) have a CMOS 
output stage. This allows an output swing to 
within lOmV of either supply voltage but only 
for very high values of load impedance. 
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INTEGRATED CIRCUITS APPLICATION NOTES (CONT) 



LM321 and LM725C op amps 



New additions to the precision area and the OP-07 and OP-10. 

The OP-07 has a maximum and Vq^ drift of IBOiiV and l,8uV/®C, respectively. Input currents are ±7yA 
maximum (note: they can be positive or negative because Internal current cancellation Is used), and both 
open loop gain and CMRR are 100,000 minimum. 

The device Is slow, however, with typical bandwidth and slew rate of 0.6MHz and 0.17V/yS, respectively. 

The OP-10 Is a dual OP-07 with the trimmed for a typical 0.3mV match between the two amps. The V on 
the Individual amps Is 1.3yV maximum, while other Individual characteristics are similar to the 0P-07?^ This 
device Is especially good for the 2 and 3 OP-AMP Instrumentation amplifier configurations. 



OPERATIONAL AMPLIFIERS: RuIm of'thumb 

1. If the offset voltage drift of an op amp Is not 
specified, a rule of thumb is that there will be 4yV/®C 
of drift for every 1 mV of ^os. 

2. Most op amps specify power supply voltages at ±18 
volts. This does not mean the supplies have to be 
symmetrical about ground. For Instance, +5v and -20v 
can be used as long as the output voltage swing require- 
ments are not greater than 2-1/2V less than these 
supply rails. 



3. It Is not recommended for new designs to use the 
unregulated + or -33V supply of the TM500 mainframe 
series for the supply on op amps. This supply can 
surpass the maximum 36V when the mainframe Is 
subjected to a line voltage +10% above nominal value. 

4. To minimize voltage offset drift of an op amp, the 
source resistance to the two Input terminals should be 
made equal, especially if the source resistance Is 
greater than 10k ohms. 





INTEGRATED CIRCUITS APPLICATION NOTES (CONT) 

Digital MC specs 







''cc- 


' +5.0V Tj. 


= 25®C 




Vcc -0 V^E . -5.2 








LS 


S 


CMOS 


ECL 


Vj„(MIN) 


2V 


2 


2 


2 


3.5 


-1.105 


Vjl(HAX) 


.8V 


.7 


.8 


.8 


1.5 


-1.475 


Voh(HIN) 


2.4V 


2.4 


2.7 


2.7 


4.99 


-0.98 


Vql(MAX) 


.4V 


.4 


.5 


.5 


0.01 


-1 .850 


Iih(max) 


40uA 


lOuA 


20viA 


50yA 


lOpA typ 


265uA 


Iil(max) 


-1.6mA 


-.18mA 


-.4mA 


-2mA 


lOpA typ 


.5yA 


Ioh(HAX) 


-400vA 


-200vA 


-400uA 


-lOOOvA 


IpP* - -.12mA 


20mA typ 


Iol(max) 


16mA 


3.6mA 


8mA 


20mA 


IpN* » .12mA 


35vA 


FANOUT (TO ITSELF) 


10 


20 


20 


10 


50 DC 

3 AC 10 MHz 


70 DC only 
7 AC 150 MHz 


AVERAGE PROP DELAY 


lOnS 


33nS 


9.5nS 


3nS 


35nS into 
15pF typ. 


2nS 


AVERAGE POWER DISSIPATION 
PER GATE 


lOmW 


ImW 


2mW 


19mW 


.01 to .5pW 
Quiescent 


25mW 


SPEED-POWER PRODUCT 
MIN NOISE IMMUNITY 


lOOpJ 


33 


19 


57 


.02 


50 


(VjL - Vql) low 


.4V 


.3V 


.3V 


.3V 


1.5V (.3 X Vpp) 


160mV 


(VjH - Vqh) high 


.4V 


.4V 


.7V 


.7V 


1.5V (.3 X Vpp) 


210mV 


INPUT CAPACITANCE 


— 


— 


— 


— 


5pF 






* IjjP = Output drive current, P>channel (source) 

IpN * Output drive current, N-channel (sink) 

Output currents are not standardized among the CMOS logic family. Check spec sheets for particular IC. 





DRIVEN DEVICE | 


74 


74L 


74LS 


74S 


CMOS 


NMOS 




74 


10 


40 


20 


8 


50«») 


50 


UJ 

o 


74L 


2 


20 


10 


1 


50(‘) 


50 


5 

UJ 

o 


74LS 


5 


40 


20 


4 


50<‘) 


50 


s 


74S 


12 


100 


50 


10 


50(*) 


50 


s 

o 


CMOS 




2(2) 


1(2) 


o(’) 


50 


50 




NMOS 


2 


20 


10 


1'' 


50 


50 



(^) Pull-up resistor on active output devices or open collector TTL is recomnended for driving CMOS. 

(2) These values vary according to the CMOS driving device. Check the sink and source current specs for the device under 
consideration. (Increased sink-current capability of CMOS gates can be achieved by paralleling input and output connections.) 

(3) Only the 4049 and the 4050 buffers can drive TTL directly. 



t SHOULD NOT BE USED IN NEW DESIGN. 
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INTEGRATED CIRCUITS APPLICATION NOTES (CONT) 



ECL design checklist 

The following design checklist for ECL devices is taken from the Government/I ndustry Data Exchange 
Program (GIDEP) files at Tek. To access additional GiDEP information (more than 35,000 reports are cur- 
rently on file), contact Bill Snell, 1253WR. If you have questions about ECL devices, contact 
Joseph Parent, 2573. 



R*quir«fn*nt 


Yet 


No 


N/A 


1 Ha$ the f&nout been checked? Both AC limitations and current needed in the trans- 

* mission line termination can be expected to restrict the system fanout to a smaller 
number than expected from simplistic considerations. 

2 the whed'OR confiffijradon been used? When several circuits are connected with 

wired'OR outputs, a noise spike may be generated on the output if ail gates are at a 1 
output, and all gates but one are simultaneously changed to a logic 0. The noise spike is 
due to the one gate suddenly having to source the output current previously supplied by 
the other circuits. 

O Hes the correct interconnect wiring been ueed betweeri devices? Incorrect selection of 
conventional interconnect wiring could result in false system operation due to a high 
percentage of incident pulse reflections and subsequent lowering of the AC noise 
immunity. 

J Is e iow-noise power supply being used? High frequency noise and ripple from the power 

* supply should be avoided because they produce, in effect, differences in voltage levels 
among sections of a system, and lead to loss of noise margin. It is recommended that 
high-frequency power supply noise be held below 50 mV. 

^ Have ^CC2 been connected directly to dte ground plane as close as 

‘ possible to the package? V^q^ should equal best operation. If drops 

below Vq 02 by more than 200mV, the output devices could saturate and cause prop- 
agation delays. 

^ Are only a few BCL devices used in a predominantly TTL system? Care must be exercised 
with both logic families when using this technique to be certain of proper bypassing of 
the power supply. This prevents couplir^ of noise between circuit families. The safest 
method is to use a 0.01/lF ceramic capacitor across each ECL device. When larger systems 
are operated on a common power supply, separate po'wer buses to each logic family 
help to prevent problems. 

"y Are double-sided boards used? A ground plane is recommended on one side of the board. 

' • If a ground plane is not possible, a ground bus must be used as part of the layout on the 
board to provide a low inductance Vqq line. 

O Have high current devices such as relays, lamps, core drivers been incorporated on the 
' same board as the logic circuits? These high currant circuits should be connected to a 
separate ground bus on the board and in the backplane. 

Q Are flip-flops used in the desif^i? A damping resistor or a combination of series/parallel 

' ' terminations with microstrip lines is required when driving flip-flops whenever fanouts 
exceed four and whenever line lengths are greater than three inches. 

70 Have worst case combinations of driver output and load input characteristics been 
' computed? A 35% overshoot limit ensures that system speed is not compromised either 
by saturating an input on overshoot or extending into the threshold region on the 
following undershoot. 














INTEGRATED CIRCUITS APPLICATION NOTES (CONT) 

PACKAGE NUMBER CODES 

SUFFIX 



Advanced Micro devices 


U or AM or SN 


Analog Devices 


AD 


Fairchild Semiconductor 


SL or 9N 


General Electronics 


SIL 


Harris Semiconductor 


HOI 


Intel Corp. 


P or D or Int 


ITT Semiconductdr 


ITT 


Litronix 


LIT 


Monsanto 


Q 


Motorola 


MC, SC or SPQ 


National Semiconductor 


INS. LF, DM, DS, LM, or MM 


RCA 


CA or CD 


Raytheon 


RA or CA 


Signetics 


N or NE 


Silicon General 


SG 


Si 11 coni X 


S 


Stewart- Warner 


sw 


Texas Instruments 


KT, SN. TP or TMS 



1 TEXAS INSTRUMENTS ^ 


H.U.Z.W 


Flatpak 


J 


Ceramic DIP 


JA 


Alumina-Filled-Glass DIP; 14, 16 Lead 


JB 


Metal Base DIP; 14. 16 Lead 


OP 


Alumina-Filled-Glass 




(Ceramic Base DIP) 8 Lead 


L 


TO-5 Style; 8, 10 Lead 


N 


Plastic Dip 


ND 


Plastic DIP; 8 Lead 


FA 


Ceramic Flatpak; 14, 16 Lead 


LA 


TO-5; 3 Lead 


RA 


Ceramic DIP; 24 Lead 


SB 


Metal Lid Flatpak; 16, 24 Lead 


P 


Mini DIP 



1 SIGNETICS 1 


A 


Plastic DIP ; 14 Lead 


B 


Plastic DIP; 16 Lead 


DA 


TO-3; 3 Lead 


DB 


TO-5; 3 Lead 


F 


Ceramic DIP (Glass); 14, 16, 24 Lead 


G.J.W 


Ceramic Flatpak; 10, 14, 16 Lead 




(Alloy 42) 


I 


Ceramic DIP (Kovar); 14, 16, 18, 22, 24, 




28, 40 Lead 


K 


TO-5 Style; 10 Lead, Low Profile 


L 


TO-5 Style; 10 Lead, Hi Profile 


N 


Plastic Dip; 24 Lead 


NX 


Plastid Dip; 24 ead, (SM Body Width) 


Q 


Ceramic Flatpak; 10, 14, 16, 24 Lead 




(Kovar) 


T 


TO-5; 9 Lead 


V 


Plastic Mini DIP; 8 Lead 


XA 


Plastic DIP; 18 Lead 


XC 


Plastic DIP; 22 Lead 


1 RCA 


D 


Ceramic DIP 


E 


Plastic DIP 


F 


Frit Seal DIP, Ceramic 


H 


Chip 


K 


Flatpak 


L 


Beam Lead Chip 


Q 


Quad in-line. Plastic 


S 


Dual Inline Formed Lead TO-5 


T 


TO-5 Style 


V 


Spider Formed Leads TO-5 





TABLE OF MICROCIRCUIT MANUFACTURER SUFFIXES 
















COMPANY 




DEVICE 

CLASSIFICATION 


PLASTIC 

SUFFIX 


CERAMIC 

SUFFIX 


SCREENED 
DESIGNATION 
FOLLOWING 
MFR. PN 


AMD 




Non-Proprietary 


N 


J 


B 


AMD 




Proprietary 


PC 


DC 


B 


AMI 






P 


C,E*** 


* 


EA 






■B 




* 


Fairchild 






■ 




QR 


1 General Instruments 






C 


* 


Harris 
Intel Corp» 






m 


1 

C (prefix) 
D (prefix) 


-8 

Tek PN 


Intersil 






■■ 


D 


* 


MMI 








D 


★ 


Mostek 






■■ 


HHi 


MKX 


Motorola 




TTL 


N 




DS 


Motorola 




MOS 


P 


HRS 


D 






ECL 


HHI 




1 


National 








0 


A+ 


NEC 








D 


Tek PN 


Plessey 








DG 


Tek PN 


RCA 






E 


F 


X 


Rockwell 

Signetics 

Synertek 




[ 


P 

N 

P 


C 

F 

C.D*** 


Tek PN 
B 

* 


Texas Instruments 




P.N 




P3 


Texas Instruments 






J 


P4 


ZILOG 






PS 


CS 


Tek PN 


* Not presently selling screened devices to Tek. 

** Screened not presently bought in this package. 

*** CER dip package. , . ' 



1 MOTOROLA 1 


L 


Ceramic DIP 


G 


TO-5 can 


F 


Flatpak 


L 


Ceramic DIP 


P 


Plastic DIP 


PQ 


Plastic DIP (Staggered Leads) 


PI 


Plastic DIP, 8 Lead 


P2 


Plastic DIP, 14 Lead 


R 


TO-66 


S 


Ceramic Flatpak with Stud 


K 


Metal Power (TO-3) 


1 FAIRCHILD \ 


D 


DIP(Hermetic, Ceramic ) 


F 


Flatpak 


H 


Metal Can (TO-8, TO-78, TO-99, TO-lOO, TO-101) 


J 


Metal Power (TO-66) 


K 


Metal Power (TO-3) 


P 


DIP (Plastic) 


T 


Mini DIP 


U 


Power Package (Molded, TO-220) 


X 


Dice 


E 


TO-5 Style (Epoxy) 






















NOTES 



COST CODE 



(CC COLUMN) 



CODE 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


I 


0 


K 


L 


M 


N 


0 


% VALUE 
with + 


.75i 


2i 


3.75i 


6i 


10^ 


18i 


35^ 


60^ 


$1 


$2 


$3.75 


$6 


$10 


$18 


$35+ 


% VALUE 
no suffix 


.Si 


}.Si 


3i 


5i 


8^ 


ISi 


2 Si 


50^ 


75^ 


$1.50 


$3 


$5 


$8 


$15 


$25 


% VALUE 
with - 


.2i 


).2Si 


2. Si 


4.2Si 


7i 


m 


22i 


40^ 


6Si 


$1.25 


$2.50 


$4.25 


$7 


$13 


$22 



NOTE; Costs may vary from order to order due to order quantities, vendor, etc. 





HEAT SINK AND INSULATORS 



TABLE OF CONTENTS 
SECTION 5 



HEAT SINKS 

INSULATORS 

NOTES 

TEK ALUMINA ELECT. INSULATING HEAT SINKS AND 

I NSULATORS . . . . 

CROSS REFERENCE INDEX 

APPLICATION NOTES 

FIN SPACING AFFECTS HEAT SINK EFFICIENCY ... 



PAGE(S) 

5-2 THRU 5-27 
5-28 THRU 5-A6 
5- A7 

5-A8 THRU 5-50 
5-51 THRU 5-55 

5-56 



TEMPERATURE CONVERSION CHARTS 



DEGREE F 


DEGREE C 


-90“ 


-68.0“ 


-80* 


-62.0“ 


-70“ 


-57.0“ 


-60“ 


-51.0* 


-50“ 


-46.0“ 


-40“ 


-40.0' 


-30“ 


-34.4' 


-20“ 


-28.9' 


-10“ 


-23.3' 


0“ 


-17.8“ 


1“ 


-17.2“ 


2“ 


-16.7“ 


3“ 


-16.1“ 


4“ 


-15.6' 


5“ 


-15.0“ 


6“ 


-14.4“ 


7“ 


-13.9“ 


8“ 


-13.3“ 


9“ 


-12.8' 


10“ 


-12.2“ 


20“ 


-6.7“ 


30“ 


-1.1“ 


40“ 


4.4“ 


50“ 


10.0“ 


60“ 


15.6“ 


70“ 


21.1“ 


80“ . 


26.7“ 


90“ ^ 


32.2“ 


100“ 


37.8“ 


110“ 


43.3“ 


120“ n 


48.9“ 


130“ 


54.4“ 


140“ 


60.0“ 


150“ 


65.5“ 


160“ 


71. T 


170“ 


76.6“ 


180“ 


82.2“ 


190“ 


87.8“ 


200“ 


93.3“ 


220“ 


104.4“ 



DEGREE C 


DEGREE F 


• -90“ 


-130.0“ 


-80“ 


-112.0“ 


-70“ 


-94.0“ 


-60“ 


-76.0' 


-50“ 


-58.0“ 


-40“ 


-40.0“ 


-30“ 


-22.0“ 


-20“ 


-4.0“ 


-10“ 


14.0“ 


0“ 


32.0“ 


1“ 


33.8' 


2“ 


35.6' 


3“ 


37.4“ 


4“ 


39.2' 


5“ 


41.0“ 


6“ 


42.8“ 


7“ 


44.6“ 


8“ 


46.4“ 


9“ 


48.2“ 


10“ 


50.0“ 


20“ 


68.0“ 


30“ 


86.0“ 


40“ 


104.0“ 


50“ 


122.0“ 


60“ 


140.0“ 


70“ 


158.0“ 


80“ 


176.0“ 


90“ 


194.0“ 


100“ 


212.0“ 


110“ 


230.0“ 


120“ 


248.0“ 


130“ 


266.0“ 


140“ 


284.0“ 


150“ 


302.0“ 


160“ 


320.0“ 


170“ 


328.0“ 


180“ 


356.0“ 


190“ 


374.0“ 


200“ 


392.0“ 


220“ 


428.0“ 



CONVERSION FORMULA F* -32 x S/9 • C 
C* X 9/5 +32 - F 



CATALOG WRITER: NORMA PETERSON, EXT. 2577. 





HEAT SINKS 











®/ 


4-40 UNC 


TO-5 TRANSISTOR 


ft 

RC: 4H 


214-1611-00 CC: H 


Tapped and insulated base 


Beryllium Copper, Blk 
*9 CE 25® C/W 


Ebonol 






TO-5 TRANSISTOR 

214-2473-00 CC: F 
Beryllium Copper, Cd pi 

*0 CE 12® C/W 



TO-5 TRANSISTOR 
214-0757-00 CC: J 
w/4/40 Scr w/shoulder washer 
Beryllium Copper, Blk Ebonol 

*0 CE 12® C/W 



4-40 UNC-28 



TO-5 TRANSISTOR 

214-2569-00 CC: I rJ; 4E 
Tapped & insulated base 
Beryllium Copper. Blk Ebonol 
*0 CE 16' C/W 





TO-92 and TO-18 TRANSISTOR 

214-3414-00 CC: H 
Aluminum, Black Anodize 



♦Thermal Resistance Symbols: 9CE » Thermal Resistance Device Case to External Heat Sink. 

9CA » Thermal Resistance Device Case to Ambient Environment. 













HEAT SINKS (CONT) 




5-3 



frt 








HEAT SINKS (CONT) 




♦Thermal Resistance Symbols: 

5-4 




; = Thermal Resistance Device Case to External Heat Sink, 
i = Thermal Resistance Device Case to Ambient Environment. 

















HEAT SINKS (CONT) 







TO-66 TRANSISTOR 

214-1504-00 CC: I 

.062 Aluminum, Black Anodize 

*0 C/W 



4-40 UNC-28 
.750 



TRANSISTOR H.S. 

214-2944-00 CC: J- 
Alumlnum (251-0223-00) 





.125 OIA 



TO-39 TRANSISTOR 

214-2746-00 CC: K RC: 3F 
.016 Aluminum, Etch & Chromate 
Conversion 



TO-18 TEMPERATURE STABILIZER 

200-1167-00 CC: H 

.010 Beryllium Copper, Cd PI 

Thermal Equalizer 





TO-220 TRANSISTOR 

214-2948-00 CC: I 

Aluminum Extrusion (251-1598-00) 




(2) TO-92 TRANSISTORS 

214-1916-00 CC: B+ 
Brass 





TEMPERATURE STABILIZER 

214-0973-00 CC: C 

.007 Copper Beryllium, Cd PI 



ft For Reliability Codes, See Page 5-6. 
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HEAT SINKS (CONT) 




214-3429-00 CC: H- 

For TO-220 and TO-202 Cases 
Aluminum, Black Anodize 




TO- 220 TRANSISTOR 

214-3036-00 CC: E+ 
Aluminum, Black Anodize 




214-1815-00 CC: — 

For TO-202 Case 
Aluminum, Black Anodize 



COST CODE 

(CC COLUW) 



CODE 


% VALUE 
with - 


^ VALUE 
no suffix 


% VALUE 
with + 


__ 


.24 


.54 


.754 


B 


1.254 


1.54 


24 


C 


2.54 


34 


3.754 


D 


4.254 


54 


64 


E 


74 


84 


104 


F 


134 


154 


184 


6 


224 


254 


354 


H 


404 


504 


604 


I 


654 


754 


$1 


J 


$1.25 


$1.50 


$2 


K 


$2.50 


$3 


$3.75 


L 


$4.25 


$5 


$6 


H 


$7 


$8 


$10 


H 


$13 


$15 


$18 


0 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 






++ CATALOG RELIABILITY CODES 



USAGE/YR 


CODE 


ario 


1 


;fcioo 


2 


21 000 


3 


210000 


4 


2100 000 


8 


21 000 000 


0 


210 000 000 


7 



FAILURE 

FREQ 


CODE 


%/YR 

(median} 


1/100000 


A 




jOOI 


1/50 000 


B 


- j002 


1/20 000 


c 


- ;OOS 


1/10 000 


D 




jOI 


1/5 000 


E 




j02 


1/2 000 


F 




.05 


1/1 000 


G 






1/500 


H 






1/200 


1 




A 


1/100 


J 


I 


1.0 + 



For further explanation of this code, 
see page 0-25. 
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HEAT SINKS (CONT) 




5-7 






HEAT SINKS (CONT) 









HEAT 




(5) TO-220 TRANSISTOR H.S. 
214-2874-00 CC: L 4.750 Long 

Aluminum Extrusion (251-1589-00) 
Black Anodize 





Aluminum Extrusion (251-1377-00 



(CONT) 




(2) TO-66 TRANSISTOR H.S. 

214-1880-00 CC: I 
.063 Aluminum (251-0077-XX) 









HEAT SINKS (CONT) 










HEAT SINKS (CONT) 




tt FOR RELIABILITY CODES. SEE PAGE 5-6. 







HEAT SINKS (CONT) 

















X MARKS 3 Holes 
ADDED (214-2932-00 only) 




Etch & Chromate Conversion 




214-2611-01 CC: N 
(Some holes changed) 




Safety controlled 



(CONT) 




5-13 





HEAT SINKS (CONT) 





















HEAT SINKS (CONT) 














HEAT SINKS (CONT) 




.125 DIA 



.141 Dia (2) 



TRANSISTOR, H.S. 

214-1845-01 CC: D+ 

.063 Aluminum (251-0077-00) 
Etch & Lacquer 



210-0569-00(2)-^ 

.600^ 



(2) TO-202 TRANSISTOR, H.S. 

214-2995-00 CC: H+ 

.063 Aluminum (251-0077-XX) 



1.250 



PART NUMBER 


A 


B 


C 


MATERIAL 


214-2770-00 

214-3094-00 


.250 

.500 


.375 

1.100 


1.000 

1.400 


251-0253-00 

251-0145-00 



1%. 21(M)569-00(2) 


.156 DIA (2) 










J 530 


1.200 


^s3o r 


CIRCUIT BOARD H.S. 




214-2712-00 




.063 Aluminum (251-0077-XX) 




TO-220 TRANSISTOR. H.S. 
214-2980-00 CC: I- 
.050 Aluminum (251-0073-00) 
Etch & Chromate Conversion 



.140 Dia 100** CSK 
.L^.500 Dia 




5-16 




















HEAT SINKS (CONT) 




ELECTRICAL, H.S. 

214-2913-00 CC: 1 
.050 Aluminum (251-0073-XX) 
Etch i Chromate Conversion 



COST CODE 

(CC COLUHN) 



% VALUE 


% VALUE 


% VALUE 


with - 


no suffix 


with + 




.171 Dia (2) 



355-0055-00 
(3) , 




220-0646-0Q 

( 2 ) 




TRANSISTOR, H.S. 

214-2132-00 CC: J 
.063 Aluminum (251 -0077- XX) 
Etch & Chromate Conversion 



Costs may vary from order to order 
e to order quantities, vendor, etc. 

























































HEAT SINKS (CONT) 



6-32 UNC 
X .375 (2) 



.080 01 a 
' Th 







4-40 UNC-2B 



.125 01a 
( 2 ) 



.102 Dia (2) 




2-56 UNC-2B (2) 



TRANSISTOR, H.S. 

214-2462-00 CC; K 
Aluminum (251-1273-00) 



TO-127 TRANSISTOR. H.S. 

214-2403-00 CC: J+ 
Aluminum, Etch & Lacquer 



SWITCH. H.S. 

214-2823-00 CC: K 
Aluminum (251-1211-00) 

Etch & Chromate Conversion 



140 DIA 



.146 DIA 





2-56 UNC-2B 




.125 DIA 100^ CSK 



-2-56 UNC 
THRU (2) 

'.136 DIA 






TO-220 TRANSISTOR H.S. 

214-2947-00 CC: J 

Aluminum Extrusion (251-1599-00) 



TRANSISTOR, H.S. 

214-1979-00 CC: J+ 

Aluminum, Etch & Chromate Conversion 



TO-202 TRANSISTOR, H.S. 

214-2988-00 CC: J 
Aluminum (251-1437-00) 



4-40 UNC^ (Thrii) 
.140 01a (2) 




W8 













HEAT SINKS (CONT) 




5-19 





HEAT SINKS (CONT) 



.125 Dia (2) 




.141 Dia (2) 



210-0569-00 
( 2 ) ^ 





TRANSISTOR, H.S. 

214-2407-00 CC: F+ 

.063 Aluminum (251 -01 80- XX) 
Etch & Lacquer 



(2) TO-202 TRANSISTOR. H.S. 

214-2733-00 CC: I 
.063 Aluminum (251-0180-XX) 
Etch & lacquer 



RECTIFIER, H.S. 

214-1804-00 CC: H 
.063 Aluminum (251-0180-XX) 
Etch & Chromate Conversion 




.141 
dia (2l 



.138 Dia 








TRANSISTOR, H.S. 

214-1917-00 CC: G+ 

.040 Aluminum (251-0076-00) 
Etch & Chromate Conversion 



DIODE, HEAT SINK 

214-1525-00 CC: I- 
.063 Aluminum (251-0077-XX) 
Etch & Chromate Conversion 












HEAT SINKS (CONT) 








HEAT SINKS (CONT) 



2-56 UNC 
thru (4) 



2-56 UNC .225 DP 













.762 
.980 
.670 
.346 

.094 Dia x .250 DP (2) 
.233 






.170 Dia ^ .170 Dia 
Thru (7) Thru 



READOUT, HEAT SINK 



214-1116-00 CC: K+ 

Aluminum Extrusion (251-1029-00) 
Etch & Chromate Conversion 



214-1117-00 CC: L (10 holes) 

214-1228-00 CC: J+ (5 holes) 

Aluminum Extrusion (251-1030-00) 
Etch & Chromate Conversion 



4-40 UNC (4) 



■^x 



214-1622-0l\ 
CC: K- 
6-32 

NC (2) / 




ELECTRICAL, H.S. 

214-1012-00 CC: H+ 

.016 Aluminum (251-0145-00) 
Adhesive Backing One Side 




(ID) C 



14-1757-00 H- 1.000 .270 6-32 UNC 

14-1614-00 H- .312 .236 .116 

14-3174-00 F+ .375 .250 4.40 W/CSK (2) 

14-2993-00 G- .375 .510 4.40 W/. 160 DIA 

X.080 C BORE 

14-2991-00 G .625 .510 4.40 W/.160 DIA 

LJ I- I X.080 C BORE 

A1 umi num. Etch & Chrome Conversion 



214-3058-00 CC: K+ 

Aluminum Extrusion (251-1201-00) 



220-0430-00 

(10) 




.250 X .141 Slot (6) 








\ X. ' 


V .312 01a 

\ (2) 


11.550 


4^.200 ^ 

\ 




TRANSISTOR H.S. 
214-2366-00 CC: K- 
.040 Aluminum 
Etch & Lacquer 



^22 










HEAT SINKS (CONT) 



214-2539-01 (2) 






(2) TO-3 (1) TO-127 TRANSISTOR, H.S. 
214-2539-00 

.063 Aluminum (251-0077-00) 

Etch & Lacquer 



210-0508-00 

(3) 




TO-220 TRANSISTOR. H.S. 

214-2465-00 CC: 1+ 

.063 Aluminum (251-0077-XX) 
Etch & Chromate Conversion 




J41 Did (6) 
210-0508-00 (21 




TRANSISTOR. H.S. 

214-1789-01 CC: J- 
.090 Aluminum (251 -0070- XX) 
Etch & Lacquer 






ZlO-0569-00 (2) 



TRANSISTOR. H.S. 
214-1867-00 

.063 Aluminum (m-«tf7-XX) 
Etch & Lacquer 




5-23 










HEAT SINKS (CONT) 



.272 DIA C2) ^ 
4-40 UNC-2B ^ \ 
X.300 MIN \ 




4-40 UNC-2B THRU 



10-32 UNF-2B X.500 
MIN 



TRANSISTOR H.S. 

214-3243-00 CC: L 
1.000 Sq. Aluminum (251-1602-00) 
Etch & Chromate Conversion 



DIODE H.S, 

214-3231-00 CC; J+ 

.500 X 1.000 Aluminum (251-0286-00) 
Etch & Chromate Conversion 



.156 DIA (3) 
156 X .250 (2) — \ 



TRANSISTOR H.S, 

214-3216-00 CC; G 
.080 Aluminum (251 -101 9- XX) 
Etch & Chromate Conversion 




.156 DIA (2) 
210-0569-00 (4) ^ 











HEAT SINKS (CONT) 


























































HEAT SINKS (CONT) 








HEAT SINKS (CONT) 




.700 



214-3300-00 CC: J- 

.090 Aluminum (251-0070-XX) 
Anodize and Black Dye 




214-1653-00 CC: G+ 

.040 Aluminum (251-0076-XX) 
Etch & Chromate Conversion 



5 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 


% VALUE 
with - 


% VALUE 
no suffix 


% VALUE 
with + 


A 


.2<t 


.54 


.754 


B 


1.254 


1.54 


24 


C 


2.54 


34 


3.7^4 


D 


4.254 


54 


64 


E 


74 


84 


104 


F 


134 


154 


184 


6 


224 


254 


354 


H 


404 


1 504 


604 


I 


654 


754 


$1 


J 


$1.25 


$1.50 


$2 


K 


$2.50 


$3 


$3.75 


L 


$4.25 


$5 


$6 


M 


$7 


$8 


$10 


N 


$13 


$15 


$18 


0 


$22 


$25 


$35+ 



NOTE: Costs may vary from order to order 
due to order quantities, vendor, etc. 



++ CATALOG RELIABILITY CODES 



USAGE/YR 



^10 
5MOO 
21 000 
>10 000 
2100 000 
21 000 000 
210 000 000 



FAILURE 

FREQ 



1/100 000 
1/50 000 
1/20 000 
1/10000 
1/5 000 
1/2 000 
1/1 000 
1/500 
1/200 
1 UK) 



.001 

.002 

.005 



For further explanation of this code, 
see page 0-25. 



S-27 




INSULATORS 




1D(A) 


PART NUMBER 


0D(B) 


LENGTH(C) 


MATERIAL 


.030 


342-0050-00 


.125 


.100 


Acetal Resin 


.045 


342-0160-00 


.157 


.340 


255-0127-00 


.047 


342-0304-00 


.161 


.560 


255-0127-00 


.047 


342-0122-00 


.162 


.150 


Teflon 


.047 


342-0101-00 


.162 


.325 


Teflon 


.050 


342-0376-00 


.163 


.865 


255-0127-00 


.052 


342-0147-00 


.120 


.115 


Teflon 


miM 


342-0318-00 


.1615 


.234 


255-0127-00 


342-0381-00 


.187 


.360 


255-0127-00 


.063 


342-0170-00 


.187 


.329 


255.0127-00 


.081 


342-0168-00 


.248 


.386 


255-0028-00 


.106 


342-0408-00 


.312 


,975 


251-0978-00 


(Ea End) 
.156 


342-0577-00 


.370 


.140 


255-0028-00 


.228 


342-0253-00 


.280 


1.510 


Polystyrene 


.266 


342-0137-00 


.500 


.150 


Black Polycarbonate 





342-0263-00 CC: G+ 

Insulator, Variable Resistor 
Black Nylon 



214-07?6-00 

214-0719-00 

214-0950-00 

342-0123-00 

342-0171-00 

342-0273-00 

342-0343-00 



.625 .343 .185 

.325 .250 I .156 

.220 .137 

.125 .100 

.187 .142 

.156 .094 

.187 .123 




.380 ID 






L 

052 

r 


— .490 


1 


342-0107-00 


CC: F 


Bushing, BNC 
i Acetal Resin 






255-0197-00 

255-0386-00 

254- 0998-00 

255- 0164-00 
255-0127-00 

255-0241-00 

255-0127-00 




342-0463-00 

342-0386-00 



Insulation Contact 
Polystyrene (255-0663-00) 





342-0474-00 CC: E+ 
Insulator Half, Feedthru 
Delrin (254-0998-00) 



.050 X .040 (6) 




I f 



.050 X .015 Dp 



342-0356-00 CC: D 

Insulator Plate, Microcircuit (10 Leads) 
Nylon 



.075 Dia (4) 



^ ^ i 

-Jj r 

— .350 - I 



342-0324-00 CC: B+ 
Insulator Disc, Nylon 

TO-5 Transistor 




030 Dia Thru 

I (5) 



.062 Dia (4) 



348-0566-00 CC: C 

Mounting for TO-5 Transistor 
Nylon 




342-0117-00 CC: C 
Bushing (BNC) 

Acetal Resin 
. 504 OD 



■ 2 < 




































INSULATORS (CONT) 

SHOULDERED WASHERS 



MATERIAL 



FINISH 



PART NUMBER 



CC 



tt 

RC 



.0565 

.0605 

.090 

.093 

.110 

.115 

.116 

.118 

.120 

.125 

.138 

.140 

.140 

.140 

.141 

.145 

.155 

.166 

.171 

.196 

.255 

.270 

.322 

.325 

.377 

.820 



.094 

.099 

.121 

.123 

.187 

.247 

.143 

.144 

.147 



.189 

.190 

,247 

.247 

.203 

.036 

.245 

.375 

.250 

.312 

.310 

.365 

.370 

.437 

.900 



.2135 

.2255 

.200 

.225 

.250 

.375 

.210 

.202 

.200 

.375 

,312 

.313 

.375 

.375 

.375 

.500 

.375 

.186 

.500 

.437 

.500 

.500 

.750 

.625 

.625 

1.080 



.022 

.022 

.050 

.057 

.031 

.045 

.034 

.044 

.040 



.030 

.039 

.036 

.045 

.031 

.020 

.050 

.031 

.028 

.030 

.120 

.057 

.043 

.029 

.040 



.045 

.045 

.085 

.085 

.062 

.100 

.075 

.069 

.080 

.093 

.050 

.062 

.100 

.100 

.078 

.036 

.100 

.030 

.094 

.062 

.100 

.170 

.088 

.063 

.063 

.070 



Polystyrene 

Polystyrene 

Nylon 

Fiber 

Fiber 

Acetal 
Nylon 
Nylon w/ 
Fiberglass 
Acetal 



A1 Anadoze 
Fiber 
Acetal 
Delrin 

Fiber 

Delrin 

Nylon 

Teflon 

Plastic 

Fiber 

Fiber 

Polyphenyl 

Nylafil 

Acetal 

Fiber 

Fiber 



Black 



Black 

Black 

Gray 



Black 



Black/ 

Gray 



342-0385-00 

342-0462-00 

210-1156-00 

210-1289-00 

210-0849-00 

210-1140-00 

210.1171-00 

210-1178-00 

210-1181-00 

210-1329-00 

210-0983-00 

210-0811-00 

210 - 1111-00 

210-0975-00 

210-0935-00 

210-1364-00 

210-0967-00 

210-0948-00 

210-0859-00 

210-0813-00 

210-0904-00 

210-1324-00 

342-0265-00 

210-1116-00 

210-0865-00 

210-1031-00 



F+ 

G- 

D 

G- 

B+ 

D- 

B 

6 

C- 



J- 

B- 

G- 

B 

B- 

C 

B+ 

D 

C+ 

E- 

C 

F 

C+ 

G- 

C 

J+ 



5D 



5C 

5C 



5C 

4D 



PLAIN WASHERS 



ID 



.025 

.040 

.047 

.125 

.130 

.141 

.145 

.145 

.163 

.184 

.190 
.196 
''00 



00 


THICK 


MATERIAL 


.067 


.015 


Polyimide 


.500 


.005 


Mica 


.203 


.0025 


Mica 


.242 


.030 


Teflon 


.565 


.002 


Mica 


.500 


.005 


Mica 


.812 


.002 


Mica 


.812 


.012 


Silicone Rubber 


.534 


.028 


Mica 


.395 


.100 


Polyethylene 


.281 


.046 


Teflon 


.625 


.005 


Mica 


.625 


.002 


Silicone Rubber 


1.000 


.005 


Mica 


.715 


.010 


Acetate Butyrate 


.855 


.003 


Mica 



OTHER 



Thermal Conditioning 



PART NUMBER 



342-0456-00 


G 


210-0944-00 




214-0971-00 


C 


214-0791-00 


H 


342-0209-00 


E+ 


210-0921-00 


A+ 


342-0136-00 


A 


342-0358-00 


0+ 


210-0943-00 


H 


214-1008-00 


G+ 


210-0910-00 


A+ 


210-0909-00 


B+ 


342-0498-00 


E- 


342-0517-00 


C 


342-0380-00 


E+ 


342-0044-00 


E 


4-4. 



CC 



tt 

RC 



5C 



FOR OTHER WASHERS SEE MECHANICAL CATALOG. Section 4, Pages 4-2 thru 4-4. 



A 


B 


THICK 


MATERIAL 


HOLE DATA 


PART NUMBER 


1 CC 


tt 

RC 


.300 


.425 




Mica 


.116 dia 


342-0224-00 


WM 




.312 


.312 




Mica 


.126 dia 


342-0166-00 






.312 


.473 


.012 


Silicone Rubber 


.093 dia 


342-0363-00 






.470 


.685 


.002 


Mica 


For TO-220 (TI) 


342-0202-00 




5A 


.562 


.687 


.010 


Silicone Rubber 


.141 dia 


342-0563-00 


D+ 


5A 








w/Fiberglass 










.470 


.565 


.002 


Mica 


.116 dia 


342-0586-00 


6- 




.562 


.687 


.012 


Silicone Rubber 


.125 dia 


342-0355-00 


D 




.562 


.688 


.002 


Thermal Film 




342-0322-00 


F 




.562 


.795 


.002 


Kapton 


.115 dia 


342-0451-00 


B- 




.625 


.675 


.002 


Mica 


.116 dia 


342-0163-00 


A+ 




.630 


.855 


.012 


Silicone Rubber 


.093 dia 


342-0354-00 


D 




.630 


.855 


.012 


Silicone Rubber 


.125 dia 


342-0354-01 


F- 




.650 


.904 


,010 


Silicone Rubber 


,141 dia 


342-0630-00 


G 




.860 


1.310 


.010 


Polyester 


.125 dia 


342-0321-00 


1 + 





tt For Reliability Code, See Page 5-27. 



5-29 






































INSULATORS (CONT) 



1 TYPE 


MATERIAL 


OTHER 


PART NUMBER 


CC 


tt 

RC 




B9i 


Mica 

Mica 

Silicone Rubber 
Aluminum Oxide 
Mica 


Smaller than 385-0978-00 


386-0786-00 

386-0978-00 

342-0629-00 

342-0523-00 

386-1094-00 


C+ 

B+ 

I- 

B+ 




*o 




Mica 

Silicone Rubber 
Plastic 


Cover, trans, insulating 


386-0143-00 

342-0357-00 

200-0669-00 




4E 


■n 




tt 



A 


B 


C 


MATERIAL 


PART NUMBER 


CC 


RC 


225 


.375 


.100 


Fluorocarbon (255-0028-00) 


342-0447-00 


mm 




.360 


.150 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0350-00 






430 


.250 


.030 


Silicone Rubber (255-0472-00) 


342-0285-00 






.650 


.500 


,010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0315-00 






900 


.375 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0391-00 






,950 


.580 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0364-00 






1.150 


.375 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0392-00 






1.280 


.905 


.010 


Silicone Rubber & Fiberglass 


342-0425-00 


E+ 




1.400 


.375 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0390-00 


G+ 




1.463 

1.600 


1.463 


.270 


Urethane Form (252-0591-00) 


342-0283-00 


H+ 




.300 


.002 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0368-00 


G 




1.600 


1.250 


.003.- .005 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0095-00 


G+ 




1.600 

1.750 


1.300 


.010 


Silicone Rubber with Fiberglass 


342-0595-00 






1.500 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0269-00 


mm 




1.750 


.850 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0584-00 






1 800 


.550 


.009 


Silicone Rubber, Adhesive Back 


342-0516-00 


G 




2! 060 


.530 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0281-00 


F+ 




2,250 


1.125 


.003 - .005 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0094-00 


G+ 




2.266 


1.116 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0270-00 


G 




2.290 


1.400 


.005 


Polyester Film (002-1028-00) 


342-0213-01 


G 


3H 


2.400 


.900 


.003 - .005 


Polycarbonate, Clear Adhesive Back 


342-0073-00 


E+ 




2,500 


1,700 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0316-00 


G 




2.800 


1.100 


.010 


Polyester (255-0417-00) 


342-0415-00 


G 




2.800 


2.800 


,005 


Polyimide (255-0275-00) 


342-0507-00 


G+ 




3.000 


1.700 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0127-00 


G 




3.000 


2.400 


.002 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0272-00 


G 




3.250 


.255 


.002 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0184-00 


H 




3.460 


.650 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0365-00 


H- 




3.500 


3.500 


.005 


Polyester, Mylar (002-1028-00) 


342-0131-00 






3,820 


1.870 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0249-00 






3.820 


2.500 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0264-00 


G+ 




3.975 


.730 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0327-00 


G+ 




4.086 


1.761 


.010 


Polyester, Mylar Adhesive Back 


342-0589-00 


G 




4.120 


3.050 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0329-00 


H- 




4.200 


.300 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0383-00 






4.200 


1.450 


.005 


Polyester 


342-0236-00 






4.250 


3.850 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0308-00 




4E 


4.500 


2.000 


.002 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0212-00 




4.500 


3.500 


.010 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0182-00 


G+ 




4.750 


1.125 


.002 


Polyester (255-0319-00) Adhesive Back 


342-0439-00 


H 




5,030 


1.515 


.004 


Mica 


342-0370-00 


J- 




5.900 


3.200 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0455-00 


H- 




6.000 


1.420 


,010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0271-00 


G 




6.250 


4.000 


.010 


Polyester, Adhesive Back 


342-0556-00 


H 




6.747 


5.430 


.002 


Clear Mylar (002-0147-00) 


342-0015-00 


G- 




8.500 

8.600 


.600 

2.500 


.040 

.010 


Ceramic (204-0831-00) 

Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0457-00 

342-0403-00 


H- 




8.625 


4.000 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0196-00 


H+ 




9.075 


9.075 


.500 


Fiberglass 


342-0226-00 


H- 


31 


10.750 


4.000 


.010 


Polyester (255-0427-00) Adhesive Back 


342-0470-00 


H 


14.950 


.950 


.062 


Epoxy Glass (254-0541-00) 


342-0361-00 


J- 





t+ FOR RELIABILITY CODES. SEE PAGE 5-Z7. 


































INSULATORS (CONT) 




LENGTH 

A 


WIDTH 

B 


THICKNESS 

C 


NUMBER OF HOLES 

b 


MATERIAL 


PART NUMBER 


CC 


.570 


.400 


.005 


2 (.060 did) 


Polyimide (255-0275-00) 


342-0266-00 


F- 


.710 


.470 


.005 


6 (.100 dia) 


Fish Paper (252-0537-00) 


214-1108-00 


E 


.815 


.500 


.006 


7 (.089 dia) 


Fish Paper (252-0537-00) 


214-2250-00 


D 


1.000 


.750 


.062 


3 (.156 dia) 


Epoxy Glass Laminate (254-0541-00) 


342-0201-00 


G 


1.000 


.800 


.005 


1 (.156 dia) 


Polyimide (255-0275-00) 


342-0450-00 


F 


1.100 


.680 


.030 


1 (.059 dia) 


Polycarbonate (255-0371-00) 


342-0257-00 


0 


1.150 


.700 


.010 


2 (.125 d1a) 


Polyester (255-0417-00 


342-0228-00 


G- 


1.200 


.675 


.002 


2 (.156 dia) 


Mica 


342-0194-00 




1.250 


1.000 


.060 


2 (.203 dia) 


ABS Black (255-0397-00) 


342-0362-00 


J 


1.300 


.900 


.079 


2 (.125 dia) 


Thermal loy 


342-0233-00 


I 


1,500 


1.500 




2 (.128 dia) 


Silicone Rubber & Fiberglass 


342-0426-00 




1 . 525 


1.000 


.005 


2 (.109 dia) 


Polyimide Film 


342-0485-00 




1 . 750 


1.625 


.002 


4 (.140 dia) 


Polyimide Film 


342-0578-00 




1.800 


.600 


.015 


1 (.141 dia) 


Fiber (252-0523-00) 


342-0495-00 




2.000 


.900 


.079 


3 (.125 dia) 


Thermal loy 


342-0234-00 




2.319 


.550 


.005 


2 (.234 dia) 


Polyimide (255-0275-00) 


342-0193-00 




2.500 


1.500 


.010 


2 (.156 dia) 


Polyester (255-0417-00) 


342-0289-00 




2.550 


1.500 


.010 


2 .141 dia 


Polyester (255-0417-00) 


342-0229-00 




2.654 


1.500 


,030 


4 (.200 dia) 


NEMA Grade XPC 


342-0610-00 


E+ 


2.700 


1.800 


.010 


2 (.325 dia) 


Silicone Rubber 


342-0566-00 


H- 


2.875 


1 , 875 


.002 


4 (.141 dia) 


Polyimide 


342-0569-00 


6+ 


2.900 


1.250 


.045 


2 (.125 dia) 


Urethane Foam 


342-0604-00 


D+ 


2.900 


1.500 




2 (.128 dia) 


Silicone Rubber & Fiberglass 


342-0424-00 


G 


3,000 


.500 


.010 


2 (.040 dia) 


Polyester (255-0417-00) 


342-0254-00 


H+ 


3.000 


.700 


.001 


3 (.135 dia) 


Mica 


342-0195-00 


C 


3.000 


1.700 


.060 


4 (.203 dia) 


Polycarbonate 


342-0571-00 


G 


3.200 


2.400 




2 (.125 dia) 


Silicone Rubber & Fiberglass 


342-0464-00 


H 


3.420 


.890 


.010 


1 (.312) 2 (.250) 


Polyester (255-0427-00) 


342-0345-00 


N- 


3,500 


1,500 


.002 


3 (.219 dia) 


Polyester w/Adhesive Back 


342-0573-00 


F 


3.785 


.600 


.015 


2 (.141 dia) 


Fiber (252-0523-00) 


342-0494-00 


F+ 


3.800 


2.100 


.031 


1 (.281 dia) 


Fiber (252-0504-00) 


342-0401-00 




4.000 


1.900 


.002 


4 (.343 dia) 


Polyimide Film 


342-0562-00 


F+ 


4.724 


2.256 


.005 


2 (.234 dia) 


Polyester (255-0275-00) 


342-0104-00 


H- 


4.750 


.750 


.001 


3 (.172 dia) 


Mica 


342-0214-00 


F- 


5.250 


3.500 


.002 


6 (.130 dia) 


Polyimide Film 


342-0548-00 


G+ 


5.300 


1.000 




2 (.438 dia) 


Felt, Gray 


342-0041-00 


D- 


5.525 


1.675 


.020 


9 (.156 dia) 


Fiber (252-0514-00) 


342-0549-00 


G 


5.710 


4.000 


.010 


1 (.281 dia) 


Polyester (255-0417-00) 


342-0422-00 


G 


6.654 


3.104 


.010 


9 (.250 dia) 


Polyester (255-0427-00) 


342-0511-00 


G+ 


8.310 


1.920 


.010 


10 (.150 dia) 


Polyester (255-0427-00) 


342-0351-00 


I 


8.500 


1.750 


.030 


2 (.141) 1 (.218) 


Acrylic (255-0141-00) 


342-0215-00 


H- 


8.500 


1.750 




3 (.172 dia) 


Drafting Film 


342-0106-00 


H- 


12.000 


.900 


.094 


3 (.250) 2 (.125 & CSK) 


Phenolic (254-0531-00) 


342-0039-00 


J- 


15.500 


4.375 


.020 


3 (.250 dia) 


Polycarbonate (255-0295-00) 


342-0085-00 


H- 



COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 


IB 


=i=J 


C 


D 


D 


a 


D 


D 


ID 


J 


K 


L 


■ 


D 


m 


% VALUE 
with + 


.754 


24 


3.754 


64 


QIQ 


164 


354 


604 


$1 


$2 


$3.75 


$6 


$10 


$18 


$35+ 


% VALUE 
no suffix 


.54 


1.54 


34 


54 


84 




254 




754 


$1.50 


$3 


$5 


$8 


$15 


$25 


% VALUE 
with - 


.24 


1.254 


2.54 


4.254 


Dl 


B 








$1.25 


$2.50 


$4.25 


D 







Costs may vary from order to order due to order quantities, vendor, etc. 



% VALUE 
with - 






















































INSULATORS (CONT) 






















INSULATORS (CONT) 




342-0483-00 

Insulator. Plate (Transistors) 
.031 Thk Fiber Sheet 




342-0240-00 

.010 Polyester (255-0427-00) 
CC- G 



342-0509-00 .865 x .650 x .002 Thk 

.140 Dia Hole, Silicone Rubber 



342-0624-00 .865 x .650 x .010 Thk 

.140 Dia Hole, Silicone Rubber 

342-0311-00 .860 x .660 x .002 Thk 

.143 Dia Hole, Mica 




342-0200-00 I 2.320 1.500 

.005 Polyester 

342-0246-00 I 5.250 3.180 

.010 Polyester 

342-0412-00 I 4.750 2.250 

.032 Fiber (252-0504-00) 




.780 — ^ 



342-0290-00 

.040 Pressed Fiber CC- 
( Power Plug) 



.312 (1) 





.125 -i>| 




.500 |_ 



342-0476-00 CC: F- 
020 Hard Anodized Aluminum 




5 X .250 



.250 Dia (4) 



PART NUMBER A B I C 



342-0518-00 I 1.350 ' Z.ZW * I. 
.005 Fiber (252-0537-00) CC: 6+ 

342-0519-00 I 1.350 ^ 2.210 I .900 
.005 Fiber (252-0537-00) CC: G+ 



342-0084-00 

.020 Polycarbonate (255-0295-00) 
.250 dia. holes CC- G- 



342-0533-00 CC: H+ 
Silicon Rubber 



.270(3) 

. 200 ( 2 ) 




5’55 






















INSULATORS (CONT 



6.125 


O 




o 




0 


o 




o 





342-0486-00 

Insulator, Plate (Pr 1 Interconnect EC Brd) 
.032 Cellulose Fiber Board 
CC- F 




342-0164-00 CC: E+ 

342-0175-00 CC; E- 

(Oiff. Hole Spacing) 

,010 Polyester f255-0417-01 ) 



VIZ. 
o o 



PART NUMBER 



342-0460-00 2.100 1.050 .250 

342-0590-00 4.150 1.825 .380 




o 

o 


3.25( 


4.850 





342-0167-00 

.010 Epoxy Glass Laminate (254-0580-00) 
.101 dia. holes CC-G+* 




5-34 

















INSULATORS (CONT) 




5-35 







INSULATORS (CONT) 














5-37 













INSULATORS (CONT) 




5-38 






INSULATORS (CONT) 




5-39 






INSULATORS (CONT) 





INSULATORS (CONT) 







< 

.318 DIA 


.240 




( 

^ .221 






-.150 DIA 


214-0781-00 CC: C- 

Insulator, Circuit Board Mount 
Polypropylene (254-0985-00) 



"120 DIA 




342-0493-00 CC: E+ 

Insulator, Bushing 
Polyphenylene Sulfide (255-0538-00) 




^220 DIa\^ 


.159 ID 




.132 ID 

1 


m: 


^20 


342-0499-00 CC: F+ 

Insulator, Sleeve 
Teflon (255-0140-00) 









. .061 




.019 DIA 


1 

.322 


.038 DIA X .255 


>c 


-:125 DIA 


342-0262-00 CC: G 

Bushing, Insulator 
Polyethylene (255-0071-00) 





e (255-0538-00) 





342-0444-00 

Insulated Switch Handle 
Gray Vinyl 
CC- D 








INSULATORS (CONT) 




COST CODE 

(CC COLUMN) 



CODE 


A 


6 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


I 


J 


K 


L 


M 


N 


0 


% VALUE 
with + 


.7Si 


2i 


3.75^ 


Si 


m 


18^ 


3Si 


60^ 


$1 


$2 


$3.75 


$6 


$10 


$18 


$35+ 


% VALUE 
no suffix 


.Si 


},Si 


3i 


Si 


Si 


15^ 


2Si 


SQi 


75< 


$1.50 


$3 


$5 


$8 


$15 


$25 


% VALUE 
with . 


.2i 


}.25i 


2M 


i.2Si 


n 


13^ 


22i 


40i 


65^ 


CM 


$2.50 


$4.25 


$7 


$13 


Tl 

CM 1 



NOTE: Costs may vary from order to order due to order quantities# vendor, etc. 



5-/2 








INSULATORS (CONT) 




^(5 







INSULATORS (CONT) 




6-32 UNC (2) 
r- 4-40 UNC (2) 





.188 DIA (6) 











INSULATORS (CONT) 





342-0638-00 



Transistor 

Reinforced Silicone Rubber 



Score Lines 
.094 DIA (2) 







214-0857-00 CC: D 

Insulator, Slide Contacts 
Paper (252-0538-00) 




214-0769-00 CC: F 

Insulator, Plate 

.020 Fish Paper (252-0514-00) 











INSULATORS (CONT) 





! — Adhesive 


Farside (253-0058-00) .500 Wide 


I j — Adhesive 


(253-0058-00) .250 Wide 




.230 OIA 




— .193 OIA 




r> 




Sv .725 




.062 


214-0946-00 


CC: H- 


Insulator, Plate 


.005 Fish Paper (252-0537-00) 



Double Coated Tape 
^ ^ .312 DIA 





14.450 ^ 




Facing This Side 


342-0218-00 


CC: I- 






Insulation, 
Fiber Glass 


Processor 







342-0259-00 CC: 0+ 

Insulator, Shield 

.005 Polyester (254-0601-00) 




.040 DIA (3) 




214-0817-00 CC: H- 
Insulator, Transistor (TO-5) 

Beryllium Oxide 













NOTES 



COST CODE 

(CC COLUHN) 



CODE 


A 


B 


C 


D 


E 


7 ^ 


6 


H 


I 


J 


K 


L 


M 


N 


0 


% VALUE 
with + 


.75^ 


2t 


3.75* 


6* 


10* 


18* 


35* 


60* 


$1 


$2 


$3,75 


$6 


$10 


$18 


$35+ 


% VALUE 
no suffix 


M 


1.5^ 


3* 


5* 


8* 


15* 


25* 


50* 


75* 


$1.50 


$3 


$5 


$8 


$15 


$25 


% VALUE 
with - 




1.25^ 


2.5* 


4.25* 


7* 


13* 


22* 


40* 


65* 


$1.25 


$2.50 


$4.25 


$7 


$13 


$22 



NOTE: Costs nay v«ry from order to order due to order quantities, vendor, etc. 




